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Vorwort. 


Für dieses Genemlregister wurden, wie im Journal für Gasbeleuchtung und 
Wasserversorgung von jeher üblich, sowolil Beleuchtungswesen wie Wasserversorgung 
gesondert bearbeitet und für Jedes dieser Fächer ein Sach-, Namens- und Ortsregister 
hergestellt. 

Der Inhalt der einzelnen Artikel ist fast durchweg in chronologischer Weise 
geordnet. Um Jedoch bei den umfangreicheren Artikeln Zustimmengehöriges nicht all- 
zuweit von einander entfernen zu müssen, wunle I^etzteres in Abschnitte zusaimnen- 
gefasst und diesen wenn möglich genauere Bezeichnung vorgesetzt, ln einigen Fällen 
hielt ich es für zweckmä.ssig, an Stolle der chronologischen <iie alphabetische Ordnung 
treten zu laasen oder beide nelien einander zu benutzen. So wurden z. B. Nekrologe und 
Ehrungen unter Persomilia in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt, ferner wurden die 
Analysen von Brunnen- und Leitungswassem, die Mascliinen, Pump- und Wasserhebe- 
maschinen sowie die Wasserversorgung und Wasserwerke verschiedener Städte nach 
Letzteren in alphalxttisch-chronologisclier Ordnung zusammengestelit. 

War ich in dieser Weise be.strebt, den reichen Inhalt des Joumiils möglichst 
übersichtlich zu verzeichnen, so suchte ich wiedenim den Zusammenhang des Ganzen 
zu vennitteln durch zahlreiche Verweisungen, welche vielen Artikeln vorge.setzt sind. 
Bei Artikeln, welche mehrere Spalten oiier Seiten durchlaufen, schien es mir gelxjten, 
deren Bezeichnungen, Stich werte, zu wii'derholen, nicht aber die Verweisungen. Diese 
befimien sich nur am Anfänge der ArtJkel, was bei dem Gebrauche des Registers wohl 
zu beachten ist. 

Die ein.schlägige Literatur ist den einzfilnen Artikeln beigofügt, nur literarische 
ilittheilungen und Erscheinungen allgemeiner Natur finden sich unter Literatur vereinigt. 

Die fetten Ziffern sind die Schlusszahlen des betreffenden Jalirganges, die 
gewöhnhehen Ziffern die Seitenzahl, ein L vor diesen bedeutet Literaturnachweis, 
ein * gibt eine vorhandene Zeichnung an. 


München, im Mai 1889. 


F. C. 
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A. 


AbfalUtoffe h. a. Ammoniak, Ammoniakaalze, Gaa- 
i»ereitung u. im Rejfiater für Waaaerveraorgiing. 
— Vprwerthung von Brennatoffabfallen. Ehr- 
hardt L, 79 759. 

Abaperrrorrlrhtnngen a a. Gaainotoren, Hahne 
u. Ventile 

— Selbatthätiger V’erachlnaa für Gaa6aramen E. 

Rahlea Pat 83. *626. — Kemwirkende Ab- 
aperrvorriohtung für Gaahtthne. I,. Lenaerta. 
Pat 86. *534. — Vorrichtung zum Abaperren 
der Gaaleitungen von entfernten Punkhm au». 
G. Hambuch Pat. 88. *679 — Abaperr- 
Vorrichtung bei Kngelventilaufaätzen für Zweig- 
leitungen. J Joosa. Pat. 88. *8'29, — 

Apparat zum automatiachen Schlieesen von 
I^enchtgaazuleitungarohren zu beliebiger Zeit 
R. Haack Pat. 88 *952 — Ueber Abaperr- 
Vorrichtungen Reuther. 88. 1066. 

— Abaperrachieber für Dampf-, Gaa- u. Waaaer- 

leitungen Denia A Co. L. 74- t>66. — Nor- 
maltabelle für Schieber. 75, 67. — Gaaabaperr- 
Bchieber auf der Pariser Weltausatcllung C. 
I.ang. 79. 197. — Feuerungaachieber mit Waaaer- 
kohlnng. F. LOrmann. Pat. 82. *376. — 
Schieber für Rohrleitungen. O. Hei necke. Pat. 
82. *869 — GekOhlterMuai-helachieberu. Schieber 
kaaten E. Bl aas. Pat 84. 197. — Absperr- 
schieber für Dampfleitungen H. Breuer. Pat. 
84. *529. — 8chiei)erentlaatung. K. G i e b e 1 e r. 
Pat. 85. *421. — Control n. Reinigungs- 

Vorrichtung an .Absperrschiebern. A. Wingen. 
Pat. 86. *788. — Wechselachielier für Gas- 
öfen mit Wechaelflanime u für Dampfmaschinen. 
F. Styczyiiaki. Pat. 85. 921. — Absperr- 
schieber mit Wasserkühlung. J. Hunlon. Pat. 
86. *58. — Sicherheitskanale an Schiebern zur 
Verliütung der Mischung von Flüssigkeiten u. 
Gasen. Europäische W a ssergaa- Actien 
geaellach af t. Pat 87. *686. — Dreitheiligcr 
-Absperr-Keilschiebor. O. R o p pe rt. Pat. 88. *232. 


Abaperrvorriehtnngen. Verschluss, um Flüssig- 
keiten von Dampfen oder Gasen zu scheiden. J. H. 
Johnson. Pat. 76 424. — Selbstthatiger Sicher- 
heitsverschluss für Gase. P. Püschel. Pat. 82. 
*122. 568. — Abaperren von Gasen durch ein l>e- 
' weglichea Eintanchrobr. E. K u n a t h. Pat. 82. *233. 

— Vorrichtung zur periodischen Ahaporrung von 
Gasen E. Ledig. Pat 82. *26.5. — Ueber selbst 
thatige Gasabschlussvorrichtungen zur Verhinde- 
rung von Gefahren durch explosive Gasgemische. 
R. Muencke. 84. *744. — Gasabaperrvorrichtung 
für Rohrleitungen, in welchen sich dickHüsaige 
Substanzen abeetzen. J. Schmalz. Pat. 87. 
*508. — Drosselklappen mit Rippen zur Regu- 
lirmig des Durchgangaquerachnittes. Berlin 
.Anhalt'ache Maschin en bau - Acti enge - 
Seilschaft. Pat 87. *687. 

Acenmnlatoren siehe Elektrische Apparate. 
Acetylen. Vorkommen im Leuchtgase. M Ber- 
thelot 76. 41Ü. 

— Apparat zur Herstellung von Acetylen. E. Jung- 
fleisch. L. 80. 719. 

— Methode der Bestimmung in Gasgemischen. 
Blochmann. 74. 299. — Quantitative Be 
Stimmung im Ix-uchtgase. Blochmann. 74 
449. — Bestimmung im Leuchtgase. Berthelot. 
77. 197. 

Aorole'in. Bildungsweise aus Aethylen. E. v. M e y e r. 
L. 74. 637. 

I Airophoren. 75. 878. Treutier u. Schwarz. 

' L. 84. 26 85. *986. 

Aethan. Leuchtkraft. P. Frankland. L. 85. 78.3. 

1 Aether. (Aethylaether.) Bestimmung der Leucht- 
kraft Knnblauch. 79. *6.52 80. 253. — Siede- 
punkt, Entflammiings- u. Entzündungstemperatur. 
F. Gantter. L. 87. .551. 

Aetherhydrat. F. Guthrie. L. 75 74<). 
Aethylalkohol siehe Alkohol. 

. Aethylen. Vorkommen im lyeuchtgase. M. Bcr- 
thclot 76. 410 — Ueber das Aethylen im 
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I.rtichtgasc, A. Hegen er. 78. 12S. — Darstel- 
lung, E Erlenmeycr. L. 78. 705 — Ver- 

SQssigung. Cailictet. 83. 22H. — T.earlitkrafl 
für sich n. heim Verbrennen mit nicht leuchten- 
den brennbaren Gasen. Fr. I’ercy. L. 84. 817. 

— Kritische Temperatur u. kritischer Druck des 
Stickstoffs u Aethylens unter geringem Druck. 
K. Olssewski. L. 84. 64.3. 

Aetbylen. Bildungsweise von Acroletn aus Aethylen. 
E. V. Meyer. L. 74. 637. 

— Quantitative Bestimmung im Leuchtgase. Bloch- 
mann. 74. 449 — Bestimmung im Leuchtgase, 
gleichseitig mit Acetylen. Berthelot. 77. 197. 

— Bestimmung der Leuchtkraft. Knublauch. 
79. •6.64. 80. 253. 274 

Atchung B. a. Gasmesser n. Gesetze. Fehlergrenzen 
der aichpflichtigen Gegenstände u. sonstige Zahlen- 
angahen in den Aichungsvorschriften. A. Bau 
mann. L. 87. 1106. 

Albocarbonbeleuchtnng siehe Beleuchtung. 
Alizarln. lieber Alizarin. F. Versmann L. 74 
273. 638. — Darstellung aus Anthracen G. Auer- 
bach u. T. Gessert Pat 75. 301. Kopp. L. 
79. 413. 

Allzarinfarben siehe Theerfarben. 

Alkali, Gewinnung neben Theerproducten durch 
Destillation von Melasseentzuckenmgslaugen mit 
Steinkohlenthecr oder Theerölen H. Propfe. 
Pat. 85. 44«. 

Alkallmetrie siehe Analyse. 

Alkohol, (Aethylalkohol.) Vorkommen im Steiu- 
kohlentheer. Witt. 77. 624. — Feuergefllhr- 
lichkeit. II e u m a n n. L. 81. 510. — Siedepunkt, 
Entflammnngs- u. Entzündungstemperatur. F. 
Gantter. L. 87. 551. 

— Kostenvergleich bei Anwendung von Spiritus, 
Petroleum u. Leuchtgas zu Beheizungszwecken 
für den Laboratoriumsgebrauch A. Wagner. 
74. 623. 

Allylen, Nachweis im Leuchtgase. M. Berthelot. 
76 408. 

Alnmtnlnra. Fabrikmassige Darstellung auf elektro- 
litischem Wege. 84. 447. 

Ammoniak s. a Coke, Gaswasser u. Cokeüfen unter 
Oefen, sowie im Register für Wasserversorgung. 

— Das Claus'sche .Ammoniakverfahren zur Gas- 
reinigung siehe Reinigung. 

— .Ammoniak u Steinkohleutheer. G. Lunge. L. 
87. 1046. — Die Industrie des Steinkohlentheers 
u. Ammoniaks. G. Longe. L. 88. 622. 929. — 
Ammoniak u. Ammoniakpraparate, ein Leitfaden 
für Fabrikanten, Chemiker u. Gaefachmänner. 
R Arnold. L. 88. 1144. 

— Bildung aus Schwefelcyanverbindungen. A. E s i 1- 
mann. L. 75. 141. — Das Ammoniak im Leucht- 
gase. Tief trunk. 76.478 — Gehalt des Kölner 


Leuchtgases. A. llegcner. 78. 123. — Zer- 
setzung in höherer Temperatur. W. Ramsay 
u. S. Young L. 84. 318. 

.Ammoniak. Darstellung aus alkalischen Nitraten u. 
Nitrilen u .Apparate hiezu. W. Müller u, E. 
Geisenberger. Pat. 81. *369. — Bereitung u. 
Gewinnung. L. 82. 868. 83.181. E. S. Samuel. 
L. 82. 564. Knublauch 83. 440. L. Mond. 
Put. 83. *663 — Fabrikation von Salmiakgeist 
A. Feld mann. 85. 773. Pat. 85. 789. 

— Gewinnung aus Steinkohle, Schiefem u. anderen 
bituminösen Materialien. W. Young u. G. T. 
Bcilby. L. 83, 657. — üeber die Gewinnung 
von Ammoniak aus Kohlen, Kohlenschiefern u. 
Coke. R. Tervet. L. 84. 357. Pat. 84. 897. 
— Darstellung aus mineralischem Stickstoff. G. 
Bcilby. L. 85. 277. — üeber die Gewinnung 
von Ammoniak nach Beilby. 85. *290. — Die 
praktische Verwendung des Stickstoffgehaltes 
der Steinkohle. A. Gn^guin u. L. Parent. 
L. 85. 756. 

— Gewinnung bei der Leuchtgasbereitung. 75, .399. 
84. 105. — Gewinnung aus der Gasreinigungs 
masse vor deren Regeneration Th. Richters. 
Pat 82. 158. — Ausbeute aus Saarkohlen. Reu tter 
82. 744. — Verfahren zur Gewinnung ans dem 
durch Behandeln der Rückstände des Ixdilanc-Pro- 
resses mit Chlorammonium erhaltenen Schwefel- 
ammonium. E. Parnell u. J. Simpson. Pat. 
86. 558. — Einfluss von Kalkzusatz zu der zu 
destillirenden Kohle auf die Ausbeute an .Am- 
moniak. Knublauch. 87. .55. 96. — Unter- 
suchungen über Stickstotfgehalt u. Ammoniak- 
production verschiedener Gaskohlen. E u g. Sc h i 1- 
ling. 87. 661. 707. 742. 771. Tal. 10 - 13. 
Knublauch. 87. 663. W.F oster. 87. 665 bis 
670. — Ammoniakentwieklung l>ei der Destil- 
lation verschiedener .Steinkohlensortcn mit u. 
ohne Kalk. Eng. Schilling 87. 742. 775. — 
Einfluss iler Dcstillationstemperatur bei der Gas- 
bereitung auf Ammoniakausbeute. 88. 273. — 
Einfluss der Temperatur hoi der Destillation iler 
Kohle auf die Ausbeute an Ammoniak. L. T. 
Wright. 88. 512. 

— Verfahren zur .Ammoniakgewinnung bei der 
Cokebereitung. F, Ströhmer u. Th. Scholz. 
Pat. 81. *623. — Znr Frage der Ammoniakge- 
winnung aus den Gasen der Cokeöfen. CI. 
Winkler. 84. 337. — lieber die .Ammoniak 
production in den Cokereien. Grüneberg. L. 
84. 549. — Gewinnung aus den Gasen der Coke- 
öfen im Interesse der Landwirthschaft, L. 84. 
8'J5. — Die Ammoniakgewinnung in clen Coke- 
reien. W. Cohn. L. 85. 307. 

— Gewinnung aus Hochofengasen L. 83. 26ti. — 
Gewinnung aus Hochofen- u. anderen Gss«-n. 
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(.4. Chapman. L. 83. üö6. — Ueber den Oe- | 
halt an Ammoniak in den Gaaen der Cokehoch- 
öfen. G. Hilgcnatock. L. 85. 631. 814. — ! 
Gewinnung bei den Hochöfen in England und \ 
.Schottland. W. Jones. L. 86. 54. 172. — An- ! 
lagen zur Gewinnung von Theer u. Ammoniak \ 
bei Hochöfen. L. 86. 150. j 

Ammontalt. Gewinnung aus Kanalabsfltzen. J. \\\ | 
81 ater. Pat. 77. 19, — Gewinnung aus Stickstoff- ^ 
haltigen organischen Abfallsubatanzen. Th. Rieh- | 
ters. Pat. 81. 735. — Gewinnung aus Abfall- | 
flüsaigkeiten, Fftkalstoffen u. dgl. Th. Richters 
u. L. Hagen. Pat. 82. 26. — Gewinnung aus Urin 
u. sonstigen Flüssigkeiten sowie aus Hoch- oiler 
C^keofengasenetc. F.J. Bol ton u J.A.W an kly n. 
Pat. 82. 570. 

— Apparat zur Gewinnung von Ammoniak unter 
Benutxang des Stickstoffs der Luft. W. Müller 
u. E. Geisenberger. Pat. 81. *147 — Apparat 
zur Gewinnung von Ammoniak aus Gasgemengen. 
H. Neumeyer. Pal. 84. *529. H Wellstein. 
Pat 85. •422. 

— Apparat zur Gewinnung von flüssigen Aiu- 
moniakproducten aus dem Gaswasser. W. Morgan- 
Brown. Pat. 74. 78. — Apparat zur Gewin- 
nung von Ammoniak bei der Gasbereitung. J. 
Steel. Pat. 78. 309. — ('kintinuirlich wirkender 
Apparat zur Destillation ammoniakhaUiger Flüssig 
keiten. H. GrOneberg. Pat 80. *448. L. 81. 
4o0. 81. 614 Tal. 6. Pat. 82. *231. *790. - 
Apparat zur Entwicklung von Ammoniak aus 
Gaswasser. A. Hegener. Pat. 81. *147 — 
Apftarat für die Destillation amtnoniakalischer 
Flüssigkeiten. Soci^t^ anonyme de pro- 
duits chimiques de SiKl Ouest in Paris. 
Pat. 81. *699. — Apparat zur Gewinnung aus 
Gaswasser. G. Wunder. Pat. 82 *570. — 
.\pparat zur Verarbeitung geringer Mengen am- 
moniakhaltiger Flüssigkeiten C. Schneider. 
Pat. 83. *663. — Destillationsapparat für kleinere 
Mengen von Amrooniakwasser von Grüneberg 
u. Blum. 84. *267. — Apparat zur Behand- 
lung von ammoniakhaltigen Flüssigkeiten. J. 
Dune an Pat. 85. 176. — Neuerung an Destil- t 
latioDsapparaten für Anunoniak wasser. H. G r ü n e- 
berg. Pat. 86, “477. — Apparat zur continuir- 
liehen Abtreibung von Ammoniak aus Stickstoff 
haltigen Flüssigkeiten. C. Brison. Pat. 86. •559. 

— Apparate zur Ammoniakgewiiinung bei der Coke- 
Ijereitung. F. Ströhmer u. Th. Scholz. Pat. 
81. *623 Pat 82. *535. A. Hegener. Pat. Hl. 
*623. — Apparat zur Gewinnung von Ammoniak 
tt. Theer bei der Cokel>ereitung. Fr Hornig. 
Pat. 83 776. 

^ Apparat zur Gewinnung von Ammoniak aus 
Sielwassem u. ans Abwassern von Zuckerfabriken. 


J. Young. Pat. 85. *422. — Apparat zur (ie- 
winnung aus Siel wassern. J. Duncan. Pat. 
85 448. 

Ammoniak. Verunreinigung der käuflichen Am- 
moniakflOs.sigkoit G C. Wittstein L. 74. 753. 

— Tabelle über den Gehalt u. das spetufische Ge- 
wicht wässriger Lösungen von Ammoniak. Marx. 
75. 614. — Bestimmung des Ammoniaks in seinen 
Salz«*n H. Pellet L. 77. 200. — Volumetrische 
Bestimraung im Leuchtgase. Sadler u. 8illi- 
raann 77. *2.40. — Bestimmung ira Gaswasser. 
Wills. L. 77. 52^1 — Ammoniakbestimmung 
zur Controle der Scnibberthätigkeit F. Tief- 
trunk. 78. *289. — Bestinimung im Gaswasww. 
W, Fostor. 80. *45. — Bestimraung im Roh- 
gase vor den Scrubbern und vor der Reinigung. 
Knublauch. 81. 154. — Bestimmung durch 
Destillation. O. Knublauch. 82. *319. — Be 
Stimmung in dem .\bflu8sws8ser von der Ver- 
arbeitung des Gaswassers. Knublauch. 83. 
•317. — Zur Bestimmung des Ammoniaks. G. 
Lunge. L. 84. 240. — Bestimmung im Leucht- 
gase E. Schilling. 88. 484. 

— Apparat zur Bestimmung im Rohgase. Knub- 

lauch. 81. *153. — Ammoniakprober für Gas- 
wasser. Knublauch. 83. *291. — Control- 

apparat hinter den Superphosphatndnigern zur 
Nachweisung unabsorbirten Ammoniaks im Gase. 
E. Schilling. «8 *486 

— Der Handel mit Salmiakgeist. Marx. 75. 613. 
— Ein- u. Ausfuhr von Salmiakgeist im deutschen 
Zollgebiete L. 85. 337. — Chilisalpoter u. Am- 
moniak. Märker. 85. 8o4. — Entwerthung. 
86. 161. s. a Aramooiaksalze ~ Ammoniak 
gegen Chilisalpeter auf der Versammlung der 
Deutschen Landwirthsehaftsgesellschaft in Dres- 
den. 86. 563. 

AmmonUksalze s. a. die Salze selbst Gewinnung 
aus Abfallwassern u. ammoniakalischen Flüssig- 
keiten. H. Y. D. Scott u. J. B. Spence. Put. 
75. 104. — Darstellung aus Gaswasser. M. H e n r y. 
Pal. 75. 657. — (lewinnung aus Kanalwassern. 
L. K rafft. L. 77. 43. — Gewinnimg aus Fäka- 
lien. C. Eng 1er. L. 83. 377. — Einwirkung 
von Natron, Kalk u. Magnesia. G. Lunge. L. 
84. 240. 

— Die Ammoniaksalzc u. ihre gewöhnlichen Ver- 
unreinigungen. A. Payiie. 74. 110. — Gehalt 
an Rhodanverbindungen u. deren vermeintliche 
Schä^lUchkcit auf das Pflanzenwachsthum. 83. 510. 

— Die Entwerthung der Ammoniaksalze u. die 
Ursachen derselben. H Bunte. 85. 774. s. a. 
Ammoniak. — V^erwerthung des Gaswassers u. 
der Ammoniaksalzc. H. Bunte 86 . 831. 
Hegener 86. 833. Otto 86. 833. 835. Feld 
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mann M« K34 — PreisrückKaug. SO. 506. S7. 
02S. — DOngcwcrth. C. 0, Han. L. 87. 582- 
AmmonlakBalxe. Production u. Prei». 83. 182. — 
Ein- u. Ansfuhr im deutschen Zollgebiete. H 
Bunte. 85. 776. — Production u AbsatzverhSlt. j 
nisse in England. Ausfuhr. 80. 830. | 

— Vereinigung von Animoniaksslzproducenten. 87. I 
I, B. a. unter Vereine. 

Ammonlaltgoda. .\pparat zur Fabrikation. Soci^t^ 
anonyme des produits chimiques du 
8 u d ■ O u e B t i n P a r i B. Pat. 82. *26. 
Animonlumcarbonat. DarBtellung u. Gewinnung. 

H. Y. D. Scott. Pat. 70. 87. R, O. Pateraon 
u. F. W. Brothers. Pat. 77. 17. H Joly 87. 
1037. — Apparat zur llerstellniig. P Wacht Icr. 
Pat. 80. *559. 

Ammoniomnttrit. Bildung. Ph.Zoellern. Grete. 

L. 78. 237. 

AmmontamphoBphat. Verwendung als Düngemittel. 

80 728. — Darstellung. Ran pp. 87. 380. 
Ammonlumsalfat» Bildung des einfach Schwefel ■ 
sauren Ammoniums bei tiasflammcn. E. Pri- 
woznik. 74.680. — Gewinnung ans Gaswasser. 

E. Dransard. L. 75. 411. — Reinigung von 
braunem Salz. A. Esilmann. L. 76. 151. — 
Darstellungu Reinigung. J. E. Loughlin. L. 70 
214. — Darstellung aus dem Stickstoflf der Bruch u. 
Grllnlandsmoore u. Apparate hiezu. H.G rou ven. 

I. . 79. 398. Pat 81. *7.35. Pat 83. *232. - Ge- 

winnung. Smith. L. 80. 680. — Gewinnung 
bei der lajuchtgasreinigung. Vorster u. Grüne- j 
berg. Pat. 83. 896. Pat. 84. 644. — Fabrikation 
aus Gaswasser. A. Feldmann 85. 768. — Ge- 
winnung. H. Joly. 87. 1037. i 

- Die Bestimmung des Stickstoffs in Schwefel- ! 
saurem Ammoniak. A J. van Eyndhoven. 
88. 906. Ber 964. 

— SüttigungskBsten zur Fabrikation. 76. 708. C. 

F. Kühn. 76. 806. — Apparat zur Gewinnung 
von schwefelsaurem .Ammoniak, System der 
Soci4t4 des pnaluits chimiques k Nancy. Viehoff. 
82. 743. 

— Zusammenstellung der Betricbsresultate hei der 
Herstellung von schwefelsaurem Ammoniak 
wahrend einer siebenjährigen Periode. F. E. Will e. 
84. 872. — Fabrikationskosten in Cokereien. 
Otto. 86. 122. 

— Kaufpreis. L. 82. 4.52. — Einduss d<*r Am- 
moniakproduction in den Cokereien auf den Preis. I 
Grüneberg. L. 84. .549 — Ein- u. Ausfuhr 
iin deutschen Zollgebiete. L. 85. 337. — Durch , 
schnittspreise in den Jahren 1874 bis 1884. | 
H. Bunte. 86. 778. — Werth der Einfuhr im 
Jahre 1884. 80. 252. — Verwerthung. 87. 153. 486. i 


.inimoninmsulllt. Bildung in gebrauchter Laming'- 
scher Masse beim Liegen an freier Luft. E. 
Scheitz. L. 74. 833. 

Amylacelat. Siedepunkt. E. Liebenthal. 88. 
647. 1029. 

Amylacetatlamp« siehe Photometrie. 
AmylalkoboL Siedepunkt, EntOammungs- u. Ent 
zündungstemperatur. F. Gantter. L. 87. 551. 
Amylhjdrflr. Benutzung als Maass für die Licht- 
stärke. A. V. Harcourt. 76. 678. 

.tnalyge, chemische ii. physikalische s. a. Gas- 
analyse n. die Itetreffemlen .Artikel z. B. Analyse 
I der Steinkohlen siehe Steinkohlen ; über die Ein- 
wirkung dee Bodens auf die Beschaffenheit des 
Leuchtgases siehe Leuchtgas. 

— Zersetzung unlöslicher Carbonate durch Schwefel- 
wasserstoff. L Niaudin u. F. de Montholon. 
L. 77. 82. — ücber die Zersetzung der sauren 
kohlensauren Salze der Alkalien durch Wärme 
u. im Vaeuum. A. Gautier. L. 77. 199. — 
Untersuchung von Erde auf Producte der Leucht- 
gasfabrikation. E. Koenig. L. 80. 652. — Die 
Gasleitungen u. der Untergrund von Paris. 
St. Claire Deville. 80. 676. — Ueber die 
Ausführung der fructiouirten Destillation zur 
Werthbestiinmung von chemischen Prodneten. 

G. Lunge. L. 84. 504. — Antrag zur Verein 
barung einheitlicher Methoden für die in der 
Gasindustrie vorkommenden chemischen Unter- 
suchungen, S. Schiele. 87. 906. — Chemische 
Untersuchungen in Gasanstalten. H. Bunte. 
88. 570. 858. 894. — Ueber die Untersuchung 
von Feueningsanlagen u die Ausführung von 
Heizversuchen. O. Binder. 88. 940. 

Die Bestimmung der technisch wichtigsten 
physikalischen Eigenschaften der Tbone. P. 
Joch um. L. 85. 529. — Pyrochcniischc Unter- 
suchungen. C, Langer u. V. Meyer. L 85. 
338. 447, — Anleitung zur Analyse der Aschen. 
R. B Unsen. L. 87. 1046. 

— Bestimmung der Schmelztemperatur organischer 
Körper, Fette, Wachs, Stearin etc. C. H. Wolf. 
L. 76. 25. — Bestimmung des Schmelzpunktes 
von Fetten nach J. Löwe u. Apparat hiezu. 

H. Krflss. 83. *581, — Ueber einige pyrogene 
Rcactionen. P. Ferko. L. 87. 651. 

— Quantitative Spectralanalyse u. Spectrophoto 
meter. G. Hüfner. L. 78. 370. 

— Die Titrirmethode als selbstständige quantitative 
Analyse. E. Fleischer. L. 77. 143. — Indi 
catoren für Alkalimetrie. J. Wieland. L. 83. 
893. — Lehrbuch der chemisch -analytischen 
Titrirmethode. F. Mohr, L. 87. 41.— Pruktisclu- 
Uebungen in der Maassanalyse. CI. Winkler. 
L. 88. 676. 
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Analfie. liewicht«anglytuiche Ccbungsanfgabeu. F. 
Muck. L. 87. 1106. — TJebnnKen für die quantitative 
rhemiache Analyse. W. Dittmar. L. 87.1175. 

— Chemisch-technische t’ntersuchiingsmolhoden 
der Giuesindnstrie für Versuchsstationen n. Han- 
delslaboratorien. F. Höckmann. L. 87. 1175. 
88. 0;il. — Handbuch der chemiscli-techiiischcn 
Analyse. J. Post. 88. 930. L. 88 948. 

Aabohrapparat siehe Kohrbohrer. 

Anilin. Zur Geschichte der .Anilinfabrikation. 
C Haeussermann. L. 78. 579. — Tilrirnng. 

G. Lunge. L 84. 940. — Siedepunkt, Entflam- 
innngs- u. Entzündungstemperatur des reinen 
.Anilins u. des Anilins für Koth. F. Gantter. 
L. 87. 5.51. 

Anilinfarben siehe Theerfarben. 

Anthracen. Vorkommen iin Wassergastheer. A. 

H. El Hot. L. 86. 277. 

— Zur Gewinnung. L. 74. 491. E. F. RLucaa. 
Pat. 75 104. P. Curie. Pat. 76. .597. — Cal- 
cnlation für die Verarbeitung des Steinkohlen- 
theers auf Anthracen F. Duprey. L. 78. 150. 

— Gewinnung. C. M. Warren. L. 81. 96. — 
Gewinnung ans Petroleumrückstanden. Lieber- 
luann. 82. 8t>9. — Reindarstellung. 85. -136. — 
Reinigung von Rohanthracen. Chemische 
Fabriks- Actiengeaellschaft. Pat. 88. 499. 

— Constitution. A. Behr u. W. A. van Dorp 
L. 74. 110. — Zur Kenntniss dos Anthracens. 
F. Versmann. L. 74. 273. 638. E. Schmidt 
L. 74. .388. — Ueber die Begleiter des Anthracens 
im Bohanthracen. O. Zeitler. L. 77. 768. 

— Zur Analyse des käuflichen Anthracens. Luck. 
L. 74. 728. — Bestimmung dos Handclsworths. 
8— t L. 77. 648. — Werthbestimmung. F. K. 
Ja pp u. G. Schultz. L. 77. 748. 

— Darstellung von Alizarin u. Isopurpurin aus 
Anthracen. G. Auerbach u. T. Oessert 
Pat. 75. 301. — Ueber Verarlreitung des An- 
thracens. Kopp. L. 79. 413. 

— Ueber Antliracenprodnction. F. Versmann. 
L. 77. 201. 

Anthraeit. Verwendung zur Gasbereitung siehe 
diese. — Vercokung in Südwales. W.Hackney. 
L. 76. 51. — Herstellung aus Braunkohlen. O. 
Gmelin. L. 77. 746. 

Antl-Brai (Pechgegner) siehe Aufsteigrohre. 
AntlBactnstor. K Schrahetz. L 85. *187. 
Aazflnde- n. Anslöschapparate s. a. Feuerzeug u. 
Leuchter. ZUndapparate für Gasmotoren siehe 
diese. Auslöschvorrichtungen für Petroleum- 
lampen s. a. DochtfOhrung. 

— Apparat zum Anzönden von Kohlen durch 
Knallgas. J. Siegert. Pat. 81. *480. 

— Apparat zum Entzünden von Flammen. A. .M. 
Clark. Pat 74. 639. — Lampenzünder. A. V. 


<) 

Xew ton. Pat. 75. 750. — Zünder für Lampen, 
Brenner, Fackeln etc. J. A. Chandor. Pat 75. 
7.50. — Anzündevorrichtnng für Lampen u. La- 
ternen. B. B. Schneider. Pat. 82. *533. — 
AnzOndelampe. F. Kister. Pat. 84. *166. — 
AnzOndevorrichtung für Brenner. Fr. Koese- 
witz. Pat. 84. *699. — Gerüuschloae ZOndvor 
richtnng mittels Zflndpille an Laternen. II 
Lages. 84. *806. — Vorrichtung zum .VnzOnden 
von Lampen. J. Weig. Pat. 85. *196. E. 
Köhler. Pst 85 *196. s. a Pat 82 *750. - 
WasserstoSgas-ZOndvorrichtung. E. H i n t z e. Pat. 
86. *2.31. — Schutzklapp« an Zündvorrichtungen. 
C. Wolf. Pat 86. *904. 

.Vnzlnde- ■. Aaslüselispparate. Zündvorrichtung 
für Sicherheitslampen. C. Wolf. Pat. 84. *807. 
Pat 88. *1121. — Abschneider an Zündvorrich- 
tungen für Gruben-Sicherheitalampen. C. Wolf. 
Pat. 88. *987. 

~ Mechanismus zum .tnzOnden von zur Verbren- 
nung von Kohlenwasserstoffen bestimmten Lam- 
pen. F. K. Baker Pat 80. *691. — Anzünde 
Vorrichtung an Petroleum- und anderen Lampen. 
J. Hinks. Pat 82. *58. — AnzUndcvorrichtung 
für Dochtlampen. K. Richter. Pat 85. *197. 

— Stockwell's Zündvorrichtung für Gasflammen. 

L. 78. 74. — Glockenzünder für Gasflammen. 
O. Grothe. Pat 82. *232. — Anzündeapparat 
für Gaslatemcn. C. Much all. Pat. 84. *600. 
— Anzündevorric-litiing für Gasflammen. J. Hil- 
len brand. Pat. 85 109. — Zündvorrichtung 
für Regenerativ u. andere Gasbrenner. Fr. Sie- 
mens. Pat. 86. 36.5. - Zündvorrichtung für 

Gasbrenner mit geschlossenem Flaminenherde. 
11. Winkler. Pat. 88. *438. — Zündflammen 
für Weichenlaternenflammeu. 88. *1044. 

— Apparate zur Entzündung «ier Gaslüster im 
Sitzungssaale der Nationalversammlung zu Ver- 
sailles Gaiffe. 74 725. 81. 71.5. — V'orrich- 
tung zum gleichzeitigen Anzündeu mehrerer Gas- 
flammen. A. Witte. 82. 824. — Zündung des 
Kronleuchters nnd der Soffitenbeleuchtung im 
Opernhaus zu Frankfurt a. M. 83. 696. — Gas- 
zOndhahn für eine beliebige Anzahl von Gas- 
flammen. W. Fisch buch. Pat. 86. *5,32. 

— Anzündevorrichtnng an Taschenfeuerzeugen. E. 
Köhler. Pat 82. *750. Put 85. *196. 

— Cigarrenanzünder. M. FlUrscheim. Pat 83. 
*.536. Pat 84. .363. — GasflammenanzUnder mit 
Cigarrenabschneider. A. Pesehel. Pat. 82. *826. 
W Fischbach. Pat 84. 732. Pat 86. *108. *15.5, 

— Pneumatischer Gasanzünder Ch. Westphal. 
Pat 82. *12.3. 

— Pneumatoelektriacher Gasanzünder. E. E. Beim. 
Pat. 76. 626. 76. *132. — Elektro-pneumatische 
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AiiiQiiJevorricUtuiiK für Laiupeii. P. Kichter. 
Pat. 84. 403 

ADlUnde- n. AualOaehapparate. Klpktriarher An- 
lOndcr. W. K.Lake. Pat. 74. 14!». — Apparat 
znr elektriachen EnUQndnnK der Gasflammen. P. 
Mnnzinjtcr. L. 75. 209. — FHcktrische ZOnd- 
vorrichtunij für Gaslampen W. E. Fein. 8t. *8. 
L. 81. 18. — Elektrische Anzünder. L. 81. 106 — 
Elektrische Gasanzünder. J. .1. Mac Kenzie. Pat. 81 
•244. H. Fisch er u. F. Mannl icher. Pat. 81. 
•482. Ch. L. Clarke u. J. Leigh. Pat. 82. •125. 
Pat. 83. •810. A. Fuhr. L. 83. 101 s. a. L 84. 60. 
L. Pricken. Pat 84. •IBS A. Molison. Pat. 
85. •108. E. Kl ab er. Pat. 85. *533 Ch. Clarke. 
Pat. 8«. »212. F. Girand u. E.Nde. L. 87.^1.33. 
D. Rousseau. Pat. 87. *Ö08. C. Clarke. Pat. 
87, 584. 

— l'eber den elektrischen Gasanzünder von W. W. 
Batcheider. K u rz. L. 74. 549. — Ueber den 
elektrischen Gasanzünder von Fox. W. Elfer. 
78. 354. J. G. Horner. 78. 401. — Pricken’s 
elektrische Zündung der Gasflammen im Mainzer 
Theater. L. 83. 413. — Elektrische Zündvor- 
richtung für Strassenlatcmen in Hamburg. 88. 
423. — Elektrische Zündvorrichtung für Benzin 
lampen. Wollf u. Ricks. Pat. 85. *197. — 
Verstellbarer Halter für elektrisclie I.«mpen' 
Zünder. E. Grube. Pat 85. *924. 

— Ueber Baumeister s Selhstanzünder. 8. S c h i e 1 e. 
74. 9. — Selbstthatige Gasanzünder. A. M. 
Soul. Pat. 74. 750. F. Korwan u. M. Flür- 
scheim. 74. 775. Tal. 21. 75. 5. L. Günther. 
h. 75. 021. A. P. Bell. Pat. 77. 18. Eff er. 
78. 376. Vf. Elfer. Pat. 80. •720. h Horst. 
Pat. 80. *726. Ch. Westphal. Pat. 81. »655. 
A. Peschei. Pat. 82. *413. — Selbstzünde 
apparat W. H. Zimmermann. L. 75. 623. 
— Automatischer Lichtanzünder, verbunden mit 
automatisch wirkender Alarmglocke. D. Ville. 
Pat. 83. 07. 

— Selbstanzünder u. Regulator. J. T. Dann. Pat. 
75.697. — Pcschel's Ventileinrichtung ii. Druck 
regulator an selbstthlitigen latternenanzündern. 

L. 80. 087. 

— Verbesserter Apparat zum .Anzüuden u. Aus- 
lüschcn von Strassen- u. Privatfiammen H. W. 
Be nett. Pat. 74 111. — Verbeaserte Methode 
II. Apparat zum EntzUnilen u. I.Oschen von Gas- 
flammen. G. Haseltine. Pat. 74. 639. — Ver- 
suche mit den AnzUnde- u. LOschapparaten von 
Flürscheim. 74. 046. s. a. 75. 497. — Apparate ! 
zum Zünden u. Loschen der Strassenflammen. j 
A. Munford. Pat. 76. 26. — Ueber den Ap- 
parat von Flürscheim u. Baumeister zum sellist- 
thütigen Zünden u. Loschen der Gasflammen. I 


A. F. Wilson. 77. 608. — Vorrichtung rum 
Zünden u. Loschen von Gasflammen. W. K 1 i n k e r 
fues. Pat. 81. *243. — Apparat zum AnzOnden 
u. Ausloschen von Gasflammen. G. P. Ganster. 
Pat. 82. *568. 

Anzilnde* n. AnalSschapparate. Selbstthütiger 
Apparat zum Anzünden u. Auslöschen von Gas- 
flammen. .1. Barrow ii. H. Green. Pat. 74. 729 
— Selbstthatige Zünd- u, Löschapparatc. H. Trot- 
te r. Pat 75 685. — Automatischer Gasanzünder 
u. Löscher A. M. Clark. Pat. 77. 19. — .Selbst- 
thatiger Anzündungs- u. Auslöschungsapparat für 
Strassenbeleuchtung VV. Elfer. Pat. 80. •286. 

— Apparat zum Zünden u. Löschen von Gaa- 
lampen durch Elektricitat. St. G. L. F o x. 78. 
•33.5. Pat. 78. 2:18 L. 78. .306. 579. — Elek 
trischer Gasselbstentzünder u. Selbstlöscher. S. 
Dukas. Pat. 82. *416. 

— Vorrichtung zum Zünden, Reguliren u. Löschen 
von Gasflammen. W. Klinkerfuea Pat. 81 
*171. — Apparat zum selbstthatigen Zünden, 
Löschen u. Reguliren von Gasflammen. .1. 
Schülke. Pat. 81. *248. — Vorrichtung zum 
Anzünden, Reguliren u. lyöschen der Flamme 
am Rundbrenner von Petroleum-Strassonlatemen. 
.1 B. Hagenmüller. Pat. 81. *402. — Vor- 
richtung zum Reguliren u. Auslöschen der Flamme 
an Brennern für flüchtige Kohlenwasserstoffe. 
H. SchOssler. Pat. 84. *128. — Apparat zum 
automatischen Anzünden, Ausloschen u. Regu- 
liren von Gasflammen. J. Wüster. Pat. 88. *55. 

— Gaslampenlöscher. E T Hughes. Pat. 77. 
076. — Auslöschvorrichtung für Gasflammen. 
W. H. Hovey. Pat. 80 *4.50, — Lampenaus- 
löBcher für Rund- u. Fliichbrenner. G. Roh- 
Icderer. Pot. 80. *447. — V'orrichtung an 
Brennern zum Auslöschen der Flamme. C.H a n n i g 
u. B. Simon. Pat 80. *555. — Löschvorrich- 
tung an Petroleumlampen. W. F. Lotz. Pat. 
81. *144. — .Auslöschvorrichtung an Lampen mit 
Flach brennem. C. Vötter's Söhne. Pat 81. 
•4U2. — Löschvorrichtung an Rundbrennem. O. 
Holfmann. Pat. 81. *572. — Iglschvorrichtung 
an Petroleumlampen u. Petroleumkochmaschinen. 
W. F. Lotz. Put. 82. *56. — Auslösch Vorrich- 
tung an Petroleumlampen. .1. F. Delaire. Pat. 
82 *.59. H.Schüssler. Pat. 82 *00. — Lösch- 
vorrichtung für Solarölbrcnner. J. Schroeder. 
Pat. 82. ♦6.35. — Auslöschvorrichtung für Rund- 
brenner R. Dittmar. Pat 83. *06. — l2Ssch- 
vorriciitung an Beleuchtuugsapparaten. P. T obe- 
re ntz. Pat. 83 *380. — Löschvorrichtung für 
Petroleumlampen. J. 0 s t ro w s k i. Pat. 83. *498. 
Pat 84. *128. *301. — Auslöschvorrichtung für 
Flasihenbrennerlampen. J Hirschhorn, Pat. 
84 *.302. — Gleichzeitig zum Löschen der Flamme 
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veru cuUbarur Doihtbewet^ungcincchaulämus au 
Flachbrennern. Th. Carspers Pat. SO. *905. 
Anziode- ■. Anslöschapparate. Antomatiacher 
Gasl6a(*her für StruAaenflammen. Uovey.L. 78. 
728- — Selbatthfttige L<8»chvorrichtuDg an Lam- 
pen. R. Ogdeii u. K. Anderson. Pat. 84. 807 

— Selbstthatige Auslösohvorrichtung für Petro- 
leum u. andere Lampen. Gg. Kay ne r. Pat. 86. 
•904. 

— Selbstthatige Kerxenlosdier. A. Fischer. Pat 
8g. *533. E. Schmidt. Pat, 84. *361. L. Cor- 
dier-Pinel. Pat. 85. *197. II. Hurwita Put. 
88 *472. 

Apparate s. a. die l>ctreffendeii Artikel. — Thermo- 
regulatoren siehe unter Kegulatoren. 

— Apparat zum Vertlainpfen u. Conccntriren von 
Flüssigkeiten. W’. M orga n ■ Uro w n. Pat. 76. 
425. — Gasapparat für quantitative I..öthrohr 
pr»>bcn. J. Hirsch wald. L. 76. 558 — Ap 
parat zur Prüfung leicht entzündlicher Flüssig- 
keiten. A. Bernstein. Pat. 80, *288. — Apparat 
zur Uestimtnung des Schmelzpunktes von Fetten. 
H. Kröss. 83. *582. — Apparat zur Bestiin- 
inuiig des Kalkzusatzes bei der Verarbeitung von 
Gaswasser. Knublauch. 83. *585 — KOhl- 
apparat zur fractionirten Gomlensation der Kohlen 
Wasserstoffe. Gu4gen. 83. 759. — Apparat zur 
Be.stitnmung des Flüssigkeitsgrades von Mineral- 
ölen u. dergl. J. Stahl. Pat. 86. *557. — Ex- 
trartionsapparat. Fr. Schmidt u Huensch. 
Pat. 88. *771. — Trockeixapparat für Braunkohle. 
G. Recknagel. Pat 88. *949. 

— Die Apparate von Giroud. 74. 87. 89 126. — 

Gasbehälter für chemische Laboratorien. R. 
Muencke. L. 76. 52. G Attenkofer. L. 79. 
521. — Gasapparate für den IjxlKxratoriums- 
gebrauch, h 80. 652, — Doppelaspirator. R. 
Muencke. L. 84. 194 — Gasentwicklungs 

apparat. R. Richter. Pat. 86. *699. Pat. 88. 
•526. — Apparat zur gegenseitigen Einwirkung 
von Gasen u. Flüssigkeiten o«!er festen Köri>em. 
G. Lunge u. L. Rohrmann. Pat 86. *7U0. 

— Apparat zum Anzeigen u Anfzeichnen von 
Druckänderutigen A.Shedlock u. Ch.Singer. 
Pat. 87. 618. — Vorrichtung zum Anzeigen schäd- 
licher Gase. P. Binsfeld u. G. D'Ürville. Put. 
88. *989. 

— Apparat zum Wasclien u. .Absorbiren von Gasen 
u. Dämpfen. W L. Wise. Pat 76. 424. — 
Uel)cr den Destillirapparat von Solvay, auch an- 
wendbar zum Waschen u. Absorbiren von Gasen 
oder Dämpfen. P. Havrez. L. 76 689. — 
Destillations- a. Absorptionsapparat M. Honig- 
in an n. Pat. 81. *544. — Apparat zum Reinigen, 
Trocknen u. Kühlen von Gasen. A. Gerloff. 
Pat 8g. *230. — Absorptionsapparate. 01. 


Winkler. L. 83. •229. Hiller u. Kohrmauu. 
Pat. 86. *533. Pat. 87. *437. — Apparat zur Ab- 
sorption von Gasen durch Flüssigkeiten H. de 
Grousilliers. Pat. 84. *574. — Apparat zum 
Reinigen oder Absorbiren von Gasen. R Greven- 
berg. Pat. 86. *536. 

Arbeiterverhältnläae s. a, Gesetze. — Steigerung 
der Arbeitslöhne. 74. 2. — Strike der Gasarl>eiter 
in Stookholin 74. 244. — Reduction der Sonn 
tagsarbeit in den Retortenhäu.Hcrn zu I/Ondon. 
74. 573. — Arbeitseinstellung der Kohlen- u. 
Eisenarbeiter in Südwales. 75. 71. — Beschrän- 
kung der Sonntagsarbeit zu Milwaukee. 75. 100. 

— Aussperre der Kohlenarbeiter. 75. 148. — Er- 
mittlung des Verhältnisses der gegenseitigen 
L<'istungen der Betriebsarbeiter zu denen der 
(Tasanstalten. 76. 17. — Arbeitslöhne der Ga.s- 
arbeiter in Schlesien. 76. 17 Anm. — Stücklohn, 
Taglohn n. Sonntagsarbeit. T. Travers. 76. 

— Ac(*ordarl>eit. 78. 447. — Acconlarbeit 
im Ketortenhause. Ad. Ahlsell. 79. 262. 81. 
81. — Vereidigung der Ga.H.schlosser. Röver. 

80. 195. 81. 506. — Die Mängel des jetzigen 
Verfahrens Imji der Conces.sionirung. Wenzel. 

81. 776. — Controle der Arbeiten von Privat- 
gasinstallateuren. Guth. 8g. 745. — Entwurf 
zu Nonnativbestimmungen zwUclien Technikern 
II. Auftraggebern. L. 84. 357. — Ueber die 
Si)nntagsablftsung der Betriebaarboiter in den 
tiasfabriken. E. Buch holz. 88. 114. 

— Uel>er die Stellung der Gasanstaltsbeamten. 
74. 773. 787. 75. 49, 78. 676. — Denkschrift 
über die zu begründende Organisation des Unter- 
stOtzungHwesens bei der Deutschen Continental- 
gasgesellschaft In Dessau. 74. 503; Kranken- 
Unterstützung 505. 513 517; Uufallversiche- 

nmg 508. 518. 517; Invaliditiltapensionen 510. 
513. 518; Pensionsgewährung an die Hinter- 
bUeliencii 511. 515. 519. — Unterstützungen, 
Unfallversicherung u. Pensionsvcrhältnisse der 
Beamten, Unterbeamten u, Arlieiter der Deut- 
schen Continentalgasgesellschaft in Dessau 81. 
261. — GrQiulung einer Genossenschaft der Gas- 
fachmUnner Deutschlands 76. 110. 647. 78, 446. 

— Entschädigung der Gasbeamten für Reisen 

zu den Vereinsversammlungen. 76. 676. — 

Sicherstellung der Zukunft von Angestellten in 
Gasfabriken. 77. 451. F. S. 77 542. — Die 
Sicherung von Leben u. (Tesundheit im Fahrik- 
u. Gewerbebetriebe auf der Brüs.seler Ausstellung. 
F. Reichel. L. 78. 25. — Bestimmungen Über 
die Verwaltung des Altersunterstützungsfonds 
für die im Dienste .Hächsischer Ga-sfabriken stidien- 
den ArbeiUT. 81.75. — Ueber die sociale Frage. 
Travers. 8g. 467. — Die Sicbemug der Ar- 
Imiter gegen die Gefahren im Fabrikhetriebe. A. 
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l*ütsch L. 83. 378. — Arl>eitcrverhältiiis8e 
u. Wohlfahrtseinrichttingen in deutschen Gas- 
anstalten. Kohn. 83. 471. — Die Besoldung^- 
grundsiltze fUr die Beamten der Gas* u. Waaser- 
werke in Magdeburg; Regelung ihrer Pensions- 
verhftltni»He u. der Versorgung ihrer Hinterblie- 
henen. H4. 479. — UeV>er Verletzung der Arbeiter 
beim Betriebe von Gas- u. Waaserworken. 84. 
609. — Zur Fn^je der Benutzung der Schutz- 
brillen fOr Ofenarbeiter inGasanstalten. B.S c h i el e 
u. C. K 0 h n. 84.905. — Entwicklung der Kranken- 
u. UnterHtÜtzungskasscn für Arbeiter in Bayern. 
N. H. Schilling. 88. 396. 
ArtMlterTerbSItnissa* Arbeiterwohnhäuser. 88. 
*493. *1088. 

Arbelts^as siehe Gasbereitung, Gaspreis u. Gesetze. 
Argmadbrenner siehe Brenner. 
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7.e wski. E. 79. 477. 

Asphalttbeer. Darstellung. G. Thenius. L. 78. 
410. 
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Anwendung des Gases zu Beleuchtungszweckeu. 
C. W. Siemens. L. 81. 617. — Ueber Anwen- 
dung des (iases zur Heizung u. Beleuchtung. 
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grosse Entfemangen. H. Cb. Geo. L. 88. 4U(>. | 
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E. Schrabeti. 85. *187. Pat. 85. *531. Fat. 
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245 Salzenberg. 80. 438. 461. — Versuche 
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deren Explosion. H. u. D. Vale. 80. 429. 
Troschel. 80.461. — Albocarbonbeleuchtung u. 
Naphtalin. 80. 740. — Ueber Albocarbonheleuch- 
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mens. 79 *746. M. Herrmann. 81. 56.3. — 
Verstärkung der Leuchtkraft von Gas- u. ähn- 
lichen Flammen unter Zuhilfenahme der Elek- 
tricitäk J. J. W. Watson. Pat. 82. 375. — 
Beleuchtung mit Inteosivgasbrennem. K 5 r t i n g. 
82. 517. — Ueber Intensivbeleuchtung, deren 
Wesen u. Verwendung für die öffentliche u pri- 
vate Beleuchtung. H. S c h m i 1 1. 85. 827. Taf . 9. 

— Neuerungen auf dem Gebiete der Regenerativ- 
beleucbtungstechnik. Merz. 87. 316. — Apparat 
zur Erzeugung intensiver Hitze u. künstlichen 
Lichtes. J. R. Knapp Pat 88. *955. 

— Strassenbeleuchtung s. a. Anzündc- u. AuslOsch- 
apparate. — Versuche zur Verbesserung der 
Strassenbeleuchtung. 79. 222. — Vervollkomm- 
nung der Strassenbeleuchtung. 79. 306. 309. — 
Ueber Strsasenbeleuchtung. C. Müller, 80.191 
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Strassenbeleuchtung. 82. 105. — Zur Geschichte 
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88. 736. — Die Städtobclcuchtung der Zukunft 
eine Prophezeihung Petzval's. H. Krüss L. 84. 
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Belsuchtang. Die Beleuchtung des neuen Opern- 
hauses in Paris. 75 364. 391. L. 75. 344. — Be- 
leuchtung des Wagner-Theaters in Bayreuth. 73. 
629. — Die Beleachtang der Grossen Oper in Paris. 
Garnier. L. 81. 18. — Ueber Nolhlampen für 
Theater. C. M. Herr man a 82. 447. — Vor- 
richtung zur Erzeugung verschiedenfarbigen 
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75. 425. — Beleuchtung öffentlicher Uhren. 

Reiniger. L. 78. 308 — Die Beleuchtung der 
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Kirchcnbeleuchtung 84. 308. — Die Treppen- u. 
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minet. L. 76. 719, — Die Gasversorgung von 
London. 84 34. 79. — Die Beleuchtung der 
Pariser Panoramen mit Siemens- Regenerativ- 
brennem. 84. *717. — Die Gaslieleuchtung mit 
Ventilation im Odeon zu München 86. 998. — 
Gasbeleuchtung mit Lüftung u. Heizung im Saale 
des kgl. Odeons *u München. 87. 218. Taf. 2u. 8. 
Ij. 87. 732. — Prüfung der Beleuchtung im kgl. 
Odeon zu München. Voit 87. 226. — Die Be- 
leuchtungB-, Hoizungs u. Ventilationaanlage im 
Odeon zu München. N. H. Schilling. 88.860, 
— Ueber daaErleuchtungawesen in Berlin. 87. 201. 

— Erzeugung von Signalen auf EiaenbahnoD. Br. 
Peebles. 77. 593. — Vorrichtung an Glocken 
für Kerzenbeleuchtung in Elisenbahnwagen. J. 
Melcher L. 78. 480. — Albocarbonbeleuchtung 
für Eisenbahnwagen. 80. 245. — Die Art der 
Beleuchtung von Eisenbahnwagen l)ei den ver- 
schiedenen Verwaltungen des Reichseisenbahn- 
amU. ^0. 417. — Wassergas für Eisenbahn- 
zwecke. L. 85. 628. — Die Beleucbtungseinrich- 
tungen in den Personenwagen der Eisenbahnen 
Deutschlands. 87. 1051. 

~ Waggonbeleuchtang mit Gas, System J. Pintsch, 
auf der kgl. niederschlesisch*märkischen Eisen- 
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bahn. Uust. L. 74. 42. — Ueber die Belench- 
tuDg der Eisenbahnwagen mit Gas nach dem 
patentirten System von Julius Pintsch. 74. 197. 
Taf. 8 — 10 ; Koetenbereclinung. 74 204. s. a. 
76 649. 77. 191. 82. 559. L. 78. 307. L 79. 459 
L. 80 138. G. Lestang. L. 82 226. — Conp4- 
beleuchtung belgischer Eisenliahnwaggons mit 
Gas nach System Camberlain. A. Rudolf f. L 
74. 550. — Verbesserungen in der Beleuchtung 
der Eisenbahnwagen mit Gas u. den Apparaten 
dafür. J. C. Mewburn. Pat. 74. 730. — Be- 
leuchtung der EisenbsbnzUge mit Gas beim 
Durchgang des Mont-Cenis-Tunells. 74 773. 780. 
Kostenberechnung. 74. 786. L. 77. 236. — Ein- 
richtungskosten eines Gepäckwagens mit Reser- 
voir zur Beleuchtung von Eisen bahnzOgen mitGas. 
74. 784. — Kosten der Einrichtung für Gasbeleuch- 
tung in Personenwagen 74 784; nach System 
Pintsch. 74. 206. — Beleuchtung der Eisenbahn- 
conpds mit comprimirtem Leuchtgas. G. Brock. 
76. 85. — Beleuchtung der Eisen bah nwaggons mit 
Gas, System Bock. L. Ramdohr. L. 76. 315. 

— Beleuchtung der Eisenbahnwagen mit Leucht 
gas. Gust. L 76 689. — Die Gasversorgung 
von Eisenbahnzügen, Tramwaywagen etc W. T 
Sugg. Pat 77 17. — Die Beleuchtung der Eisen- 
bahnwagen mit Gas B o w e r. L 77. .526. — Die 
Beleuchtung von Eisenbahnwagen mit Stein- 
kohlengas unter niedrigem Druck. Sugg-Pear- 
Bon 77. 667. — Gasbeleuchtung in den Eisen- 
bahnwagguns 78. 608 718 L. 80 136. — An- 
wendung des Gases zur Beleuchtung der Eisen- 
bahnwagen. L 79. 522. s. a. 81. 1 — Beleuchtung 
von Eisenbahnwagen nach dem System Westing- 
house. L. 79. 769. Jobs. Fleischer & Co. 81. .59. 

— Ueber die Beleuchtung der Eisenbahnwagen 

mit comprimirtem Gas. C. Sand. L. 80. 758 — 
Die Beleuchtung der Eisenbahnwagen mit com- 
primirtem Leuchtgas, System Sugg 81. 39 Taf 1. 
L. 81. 96. — Fortschritte auf dem Gebiete der 
Beleuchtung mit comprimirtem Fettgas im Dienste 
der Eisenbahnen, der Fluss- u. Seeschifffahrt 
(System Pintsch). 83. *7. L. 84. 124. — Verbrei- 
tnng des Pintsch 'sehen Systems zur Beleuchtung 
von Eisenbahnwagen, Dampfschiffen u. Wasser- 
wegen. 83. 666. Ber. 731. — Geschichtliches znr 
Einführung der Gasbeleuchtung von Eisenbahn- 
wagen. 86. 245 — Gasbeleuchtung von Eisen- 
bahnwagen der Lübeck - Büidiener Bahngesell- 
schaft. 86. 430 — Gasbeleuchtung der Eisen- 
bahnwagen in PreUBSen 87. 274 — ^ Die Gas- 

beleuchtung der Personenwagen u. der Blisen- 
bahnunfall bei Wannsee 87. 831. — Gasbeleuch- 
tung in den Personenwagen der sächsischen 
Staatsbahnen. 87. 1141. — Gasbeleuchtung für 
die Personenwagen derOldenhnrger Staatsbahnen 


88. 201. — Ueber Gasbeleuchtung der Eisen- 
babnfabtzenge. Leissner L. 88 226. — Ans 
dehnnng der Gasbeleuchtung für die Personenwa- 
gen derkgl. sachsischenStaatseisenbahnen. 88.346 
Belenehtnng. Beleuchtungsapparate für Leucht- 
thürme. 74. 813. L. 76. 718. s. a. Brenner. — Die Be- 
lenchtungsapparate der LeuchtthUrme von Ameri- 
ka, England u. Frankreich E 1 1 i o t. L. 75. 342. — 
Das Gaslicht in Leuchtthflrmen. L. 75. 344. — 
Versuche mit weissem u. gefitrbtem Licht ver- 
schiedener Lichtquellen in Bezug auf Hafeu- 
beleucbtung. L. 75. 682. — Geber LeuchtthOrme. 
W. Thompson. L. 76. 152. — Neues Beleucli- 
tungssystem für LeuchtthOrme. Ballestrie. 
L. 76. 421. — Die Leuchtfeuer der Erde. W. 
L u d o 1 p h. L. 76. 629. — Beleuchtungsapparate 
für LeuchtthOrme. J. N. Do ug lass. L. 76. 740. 

— Beleuchtungsapparate für einen lasucbtthnnn 
auf der Südkoste von Irland. L. 77. 143. — Die 
Leuchtfeuer der Küsten von Japan. B r u n t o n. 
L. 77. 199. — Ueber Schiffbeleuchtong, ein Bei- 
trag zur Verhütung von ZusammenstOssen auf 
dem Meere L. 77. 414. — Erzeugung von Licht- 
blitzen hei LeuchtthOrmen. Br. Peebles. 77. 
593. — Die l.euchtfeuer an den deutschen Küsten. 
77. 700. — Neue Anwendung von Gas fürL,eucht- 
thOrme. J. R. W i g h a m. L. 78. 671. — Signalfeuer- 
apparat für Kriegsscliiffe. L. 79. 176. — Leucht- 
thuruiapparateu. Signallichter. L 79.413. — Uel>er 
die Courtenay- u. Pintscb'schen Bojen. V e i t - 
meyer. L, 80. 664. — Construction n. Beleuch 
tung von Leuchtthürmen. Tb. Stevensohu. 
L. 81. 366. L. 85. 756. — Seetonnen nach Pintsch 's 
System mit Gas beleuchtet. L 81. 541. — Ueber den 
Fresnel'schen Belcuchtungsapparat. L. 81. 541. 

— Gas- o<lcr elektrisches Licht für LeuchtthOrme'? 
81. 674. — Die Beleuchtung der deutschen Küsten. 
Veitmaycr. 82. 18. — Die Beleuchtung des 
Leuchtthurmes Macquarie in New - Süd - Wales 
L. 82. 153. — Neuerung an der Gasbeleuchtung 
für Fahrwasser-Markirung. J . Pintsch. Pat 88 . 
456. Pat 83. *814. — Beleuchtung der Leucht- 
tbünne. L. 83. 373. — Die mit comprimirtem 
Fettgas erleuchtete Barke auf der Nordermole 
in Pillau. L. 83. 873. — Versuche über Leucht- 
thurmbeleuchtung. M. llerrmann. 84. 688. 

— Zur Frage der Leucbtthurmbeleuchtung. M. 
Herrmann. 85. 402. — Vergleichende Ver- 
suche Ober Gas-, Oel- u. elektrisches Licht für 
KOstenbelenchtung. L. 85.869. H. K rOss. 86. 791». 

— Die Rouquayrol Denayrouze'schen Taucher-AtU 
mungs-u. Beleuchtungsapparate, v. Hasslacher. 
L. 75. 842. — Athmungs- u. Beleuchtungsapparate. 
Rouquayrol-Denayrouze. 75. *878. 

— Ueber Sauerstofflicht. F. Fischer. L. 74. 
145. — Einstellnng der Sanerstnffbelenchtnng 
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i\\\f dem Elisal>ethenbahnhof in Wien 74. 247. i 
— Da« Olivin-AlkoholSauerstofflicht. L. Har- j 
necker. L. 74. 727. — Industrielle Verwemlung 
von Sauerstoff u. Wasserstoff zu Beleuchtungn 
zwecken. A. Oppenheim. L. 75 343 — Dar- 
stellung von Zirkonc\ lindern für das Hydro 
ozygenlicht. J. C. Drape r. L. 77. 74b. — 
Vorrichtung an Kerzen u. Brennern zur Be- 
leuchtung mit SauerstoffgaszufOhrung. Q L. Brin. 
Bat, 81. *737. — Belenchtungsmethode mitSauer- 
Htoffgas u. zugehörige Apparate. A. M. Kho- 
tinaky. Pat. 82. *60. — Erzeugung von Kalk- 
licht. O. Schlitzky. Pat. 82 *233. — Apparat 
für Hydrooxygengasbelcuchtung. W. Wolters 
u. J. Köslin. Pat. 83. *106. 

Beleochtuog. VerwendungderOelsAure derStearin- 
fabriken zu Beleuchtungszwecken. Kräl. L. 74. 
SH3. — Harzöl als Belouchtungsmaterial. Ouille 
mare h. 77. 12. — Baimain s leuchtende Farbe- 
82 47 L. 81. 46. — Neue Beleuchtungsmethode 
durch Verbrennen feinst pulverisirter Kohle in 
hoch erhitzter Luft. Helouis. L. 85. 476. — 
Lucig^nebeleuchtung E. Poloncoau. L. 8S.497. 

— Anwendung des Stickoxyd-Sc’hwefetkohlenstoff- 
lichts zu photographischen Zwecken. Eug. Seil. 

L. 74. 8^44. — Anordnung künstlicher Beleuchtung 
für photographische Aufnahmen. E. Hiraly. 
Pat. 85. *788. 

— Die Petrolenmbeleuchtung in hygienischer Be- 
ziehung. H. Vohl L. 75. 414 ~ lieber Pe- 

troleumbelcuchtung. A. Gawalowski. Jj. 77. 
199. — Die Gefahren derKnlölbelouchtung L, 78. 
234. 8. a. 78. 3o9. — Beleuchtung mit Salon- 
gasöl 78. 359. Anm. — Die Beleuchtung mit 
schweren Mineralölen. K, Lissenko. L. 78, 
479 — Verfahren u. Apparate zur Beleuchtung 
mit Erdöl. L. Thieme. Pat. 83. 739. Pat. 85 
*196. — Apparat zur Beleuchtung mittels ÖOs- 
siger Kohlenwasserstoffe. J. Pintsch Fat. 84. 
*403. — Einfluss der Petruleumbeleuchtuug auf 
die Entwicklung der Gasindustrie. N. H. Schil- 
ling. 88. 184. — Uebor Petroleumbeleuchtung. 
88 . 1001 . 

— Kosten der Beleuchtung mit Ivcuchtgas u, Pe 
troleum. Schenkel. L 77. 236. — Kosten 
der (rasbcdeuchtung. H. Söhren. L. 84 . 281. 
— Kosten dcrünschlittbeleuchtung imJahrc 1&28 
zu München. 87. 415. — Die Kosten verschie- 
dener Arten künstlicher Beleuchtung in Bezug 
auf die Concurrenz mit dem Gase. M. Delah ay e. 
87. 770. 

— lieber die Gefahren der Gas- u. der Petroleum* 
l>eleu(‘btung. L. 80. 6fU. — Die Gasleitungen 
u. der Untergrund von Paris. St, Claire- 
Deville. 80. 675. — Gefahr der Gasein- 
riebtungen bei Brandfällen. Schilling. 82. | 

(ii-nermi-HcK x Jouni f. Oaübel. u WaMtrven 


10. — Feuersicherheit der verschiedenen Beleuch- 
tungsartfu. L. 85. 814. — Feuergefährlichkeit 
der Gasbeleuchtung. K. Hartmann. 87.1042. 

Belenchtnng. Ueber die graphische Darstellung 
des ßrennkalenders. Dellmann. 84 797. C. 

St OOS. 84. 910. — Brennkalender. 87. 25 Be- 
leuchtungskalender für das ersto Quartal 1888 
87.26. — Graphischer ßrennkalender T. Teller. 

87. 121. F. Lux. L. 88. 58. 

— Adressbuch der Gas-Beleuchtungs- u. -Beheizungs- 
Industrie in Fraukreich. E. Durand. L. 74. 703. 

— Illustrirter Catalog über Beleuchtungskörper. 

Campe Co. L. 86. 173. L. 87. 271. 

Belenchtiingsllnse. .L G. Pcnnyenick u. P. 
Collamore. Pat. 83. *67. 

BeleBchtnngsmaterialteii. Ueber Leuebtmate- 
rialien u. deren Eigenschaften etc. G. R. Strott. 

L. SO 552. — Feste u. flüssige Beleuchtungs 
materialien. L. Field. I.*. 83. 733. 

Benzin* Siedepunkt u.speciflsches Gewicht. 75.211 
212. — Die leichtflüchtigen Producte in den rohen 
Benzinen. O. V i ncen t u. Del ach ana l L. 78. 

372. — ZurKenntniss der amerikanischen Benzine. 

C. Häuser mann. L. 78. 478. r- Benzin aus 
Petroleumgastheer, speciftsches Gewicht u Siede- 
punkt W. Rudnew. 81, 83. — Unterscheidung 
von Benzol. A. Allen. L. 81. 94. — lieber 
Benzin Brook mann. L. 87. 231. 

Benzinmotoren* Ueber Henzingasmotoren. J. O. 

Knoke. L. 87. 798. 

Benzol* Vorkommen im Leuchtgase. Literatur. 
Blochmann 74. 448. Herthelot 76. 406. 

409. — Vorkommen im Pariser Leuchtgase. Ber- 
thelot L. 77. 525. — Ueber das Benzol im 
Leuchtgase. A Hegoner. 78. 125. — Benzol- 
gehalt des l^eut htgases 77 688 86 618 , — 

Uel>er die Menge des8ell>en in Gas und Theer. 

86 713 

Darstellung aus Braunkohlentheerö). Wichel- 
haus u Salzmann L. 79. 176. — Gewin 
nuDg aus Petroleuinrückständen Liebermann 
82 809. — Gewinnung aus Steinkohle bzw Stein 
kohlenguH J. A. K endall. L. 84 25. 194 
Pat. 84 508. J. Hordman L. 84 25. — 
Fabrikation S Mellor. L. 84 317 

— Die Leuchtkraft dos Benzols Frankland u 
Thorn. L. 78 234. — Bestimmung der Leucht- 
kraft Knublauoh. 79 *652, 80 253. 274 

Ueber dessen Wärme werth F. Stohmanii 
1., 86 697. — Siedepunkt, Entflammungs- u 
Entzündungstemperatur. F, Gantter. L. 87 551 

~ Unterscheirlung von Benzin A Allen L 81. 

94. — Benzol aus Petroleumgastheer, specifigehes 
Gewicht u Siedepunkt W. Rudnew. 81 8.3. — 

Ueber den Begleiter des Benzols im Steinkohlen- 
theer V Meyer. L 88, 734 

-> 
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Beaiol. Nachweis u. quantitative Beatimmnng im 
Leurhtgaae. M Berthelot. 76 40H — Beatim- 
mung im Leurhtgaae. Berthelot 77 197 
Buosen 77 688 Poleck 78 222. 

— ZurConatitutiondcrBeniolkOrper Th Peteraen 
L 74 110. 

Benxolvorlanf. Zusummenectzung. L 85 I&4 — 
lieber Benzolvorlauf. K E Schulze L.87. 1082 

Bergbau siehe Literatur u Steinkohlen 

Bernfagenoasenichaft siehe Vereine 

Beton s. a Cement u. Comret sowie im itegister 
für Wasserversorgung. — Herstellung u Ver- 
wendung zu Gasbehalterbassins 8. Douglas 
74 575. — Zur Darstellung C Bues L. 75. 
2ö:i — Bctonbereitnngsmasehine 79 71, — 
Prüfung auf Festigkeit. H. Renette. L. 78. 
521 — üeber Cementbeton SehUrmann 

L 88 621. — Ueber Betonbauten G A Wayss. 
L 88 622. — Beton in Verbindung mit Eisen 
als Baumaterial. W E Ward I, 83. 7H7 — 
lieber Beton u die dabei zur Verwendung ge- 
langenden Materialien M. Niedermayer. L. 84 
357. — Ueber Betonarbeiten. E. Dyck erhoff 
84 717 — .Ueber Betonbauten; Misebungsver- 
htltnisse des Betons u. Beschaffenheit der Ma 
terialien; Bereitung u Bearbeitung des Betons, 
Verputz der Betonbauten n. Arbeiten des Betons 
E. Dyckerhoff 88J740. *760 

Betrieb siebe Analyse u. Gasanstalten. 

Betriebsberichte siehe Elektrische Gesellschaften, 
Gssgesellschaften u. im Ortsregister. 

BetrlebskrUte siehe Motoren. 

Bitnmen. Gewinnung aus Asphaltscbiefern. J. 
Orpiszewski. L. 79. 477. 

Blasebalg. Der Ligroiuhlasebalg. Th. Pf i ta- 
rn a n n. L. 74. 550. 

Blei. Untersuchung L. 81. 401. — Zusammen- 
setzung eines Hartbleis von Przibram. L. 81. 401 
— Die Lage der deutschen Bleiindustrie im 
Jahre 1880 H. Wedding. L. 81. 770. — Blei- 
convention. 88 718. 

Blitzableiter, Ueber Blitzableiter für Hochreser- 
voire u Pumpstationen. 80 513. — Die Krage 
wegen der Wirksamkeit der Blitzableiter. 82. 
726. — Ueber Blitzableiter, deren Nutzen u. An- 
wemlung. Per i n -O r ad os. L. 87. 1106. — 
Einfluss des Zustandes der Blitzableiter auf die 
Blitzgefabr. N H Schilling. 88 63.5. — 
Geschichte des Blitzableiters. H. Meidinger. 
L. 88. 675 

— .Anschluss der Blitzableiter an Metallmassen 

in Gebäuden L. 87 614 — Ueber den Anschluss 
der Blitzableiter an Gas- u. Wasserleitungsröhren. 
80 631. 657 82. 211 388 84 62. 86. 341. 

87 872. 1031. 88. 173 419 L. 87. 614, Kirch 
hoff 80 478 L 80 5.52 Gutachten der 


kgl. sächsischen technischen Depu- 
tation. 82. 213. A. Wein ho Id. 82. 392. 
H e 1 m h o 1 1 z. L. 83. 280. W i n d e c k. 86 8. 
R. Hegelmann. L. 86 *871. Diehl. 87. 
1066 Ruoff 87.1066. H Bunte 87 1066 
N H. Schilling. 87.1066. Schneider. 88 
13. Berli ner Bezirksverein deutscher 
Ingenieure. 88. 366 Kohlrauscb. 88 446 
546 L. 648. A. Fischer. 88. 567. 6.59 W. 
Kümmel 88 695. Teucher 88.697. Sal- 
zenberg. 88 698 Gramer. 88.698. Deutscher 
Architekten- u Ingenieurverein. 88 
857 Stude. L 88 1067, — Ueber bzw gegen 
den Anschluss an Rohrleitungen. N. H Schil- 
ling. 88, 604. 634. 692. — Ueber bzw. für den 
Anschluss der Blitzableiter an Wasser- u. Gas- 
leitnngsrohre ; Referat des Unterausschusses für 
Blitzgefahr an den elektrotechnischen Verein 
L Weber. 88 706. 

Blitzableiter. Zerstörung einer Rohrleitung durch 
Blitzschlag 85. *361. — Die Zunahme der Blitzge- 
fahr nebst einer Zusammenstellung der Blitz- 
schläge in München von 1880 bis 1887. N. H. 
Schilling 88. 604. — Der Blitzschlag in die 
obere Wasserleitung der Stadt Torgau J Fre y - 
berg. 88 797, Stude. L. 88. 1057. — Ueber 
Blitzschlaguntersuchungen mit Rücksicht auf den 
Anschluss der Blitzableiter an Rohrleitungen 
88 1092. A. Voller. 88. 1049. 

Blitzschlag siehe Blitzableiter 

Bogheadkohle siebe Steinkohlen 

Bohrer siehe Rohrbohrer. 

Bolirratsche siehe Rohrbobrer 

Bojen (Seetonnen) nach Pintsch's System mit Gas 
beleuchtet L. 81 541. s. a. Beleuchtung. 

Brände. Feuersicherheit in Theatern siehe Feuer- 
löschwesen im Register für Wasserversorgung 
— Brand der Gasanstalt in Hagen 75 
309. — Brand eines Gasometers zu Strassburg 
76. 563 — Brand im Retortenhause zu Darm- 
sta*it 80. 206. — Feuer auf der Gasanstalt zu 
Nienstedten bei Altona. 87. 903. — Feuer in 
der Gasanstalt I zu Leipzig. 88. 131. 

— Brand durch Uerabstürzen eines brennenden 
Kronleuchters in Oppeln. 75. 238. — Brand 
durch Gasausströmung im Circus zu Bern. 75. 347. 

— Brand in den Petroleumgruben zu Boryslaw. 
L. 74 665. — Petruleumbrand in Treuen. 75. 
360. — Brand auf der Barke Gea in Bremer- 
bafen. 80. 772. 

— Brand in einer Fabrik zn Varallo in Folge eines 
Zwischenfalles an der elektrischen Beleuchtung. 
L. 81. 237. — Brand durch elektrische Beleuch- 
tung in einer Spinnerei zu Luneville. 83. 76. — 
Feuer durch elektrische Beleuchtung imPergamon- 
panorama der Kunstausstellung in Berlin. 86. 640. 
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Brlade. Feuer im Theater ru Stuttgart. 80. 32. — 
Der Theaterbrand in Nitza. 81.221.— Theaterbrand 
in Wien. 81. 848. 82. 19. 72. 289. 317. 329. — 
Theaterbrand in Prag. 82. 176. — Brand des 
Hoftbeatere in Schwerin. 82. 260 — Verachie- 
dene Theaterbrttnde. L. 82. 453. — Brand der 
komischen Oper in Paria. 87. 659. 845. — 
Tbeaterbrand in Oporto. 88. 846. 448. — Feuer 
im Hoftheater zu München. 88. 626 
BraDdstatiatik. Uebcr die Schadenfeuer im Jahre 
1876 zu London Shaw. 77. 168. — Brand- 
statistik verschiedener Städte. 86. 20. — Zur 
Brandet atistik europäischer und amerikanischer 
Grosastädte. E. Reyer. 86. 754. — Zur Sta- 
tistik der Tlieaterbrände. Gilardone. L. 87. 
199. — Tbeaterbrände in den Jahren 1886 u. 
1887 L. 88. 158. 

Braten mit Gas siehe Gaskochapparate. 
BrsnakoUen. Boghead-, Cannel- u. Plattenkohle 
siehe Steinkohlen. 

— Die Braunkohlenlager Oesterreichs. G. Th e n i u s. 
L 74 762 — Braunkohlenbergbau in Preiissen. 
L 83. 230 — Production des preussischen Staates. 
L. 83. 413. — Production des Deutschen Braun- 
kohlenindostrievereins. 86. 641 — Production 
im Deutschen Reiche während der letzten 20 Jahre. 
86. 736. — Verbrauch in Berlin. 83. 666. 

— Schwefelbestimmiing A. Escbka L. 74 648. 

— Stirkstoffgehalt. Kug. Schilling. 87 711. 
715. — Cokeausbeute. Eug. Sch 1 1 1 i ng. 87. 714. 

— Ammoniakentwicklung bei der Destillation mit 
u. ohne Kalk. Eug. Schilling 87. 747 776. 

— Versuche mit böhmischen u. rheinischen Braun 
kohlen für Gasbeleuchtung. 8. Sc h i e 1 e. 77. 626. 

— Veredlung der Braunkohle u. Verwerthung 
ihrer Abfälle. O.Gmelin. L. 77 746. — Ueber 
Verwerthung für den Hochofenbetrieb. F. Kupel- 
wieser. L. 84. 124. 

— Verwendung der Braunkohlen durch trockene 
Destillation. 6. T h e n i u s. L. 74. 7.52. — Ueber 
die Rectificationsrückstände der Braunkohlen- 
destillation. A. Adler. L. 80. 28.5. — Destil- 
lation mit Chlorzink zur Gewinnung von Kohlen- 
wasserstoffen. E. Heusser. Pat. 84. 574. 

— Die Braunkohlenindustrie von Halle u. Umgegend. 

U. Al brecht. L. 74. 2:1 — Die Braunkohlen- 
indnstrie in Sachsen u. Thüringen. 74. 672. 75 
.560 664 76. 629. 78. 739 82. 610. 83. 386. 

84. 53. 86. 284. 610. 641. 706. 87. 307 693. 
88. 445. 831. — Die Braunkoblenindustrie in 
Deutschland. 86. 822. 

— Ueber den Werth der Falkenauer Braunkohlen. 
75. 153. — Zusammensetzung der Falkenauer 
Kohle. 81. 328. — Ueber Falkenauer Braunkohle. 
Holler. 84. 232 


Braunkohlen. Trockenapparat für Braunkohlen. 
G. Recknagel. Pat. 88. *949. 

Brannkohlenbrlqnettes siehe Briquettes. 

Brannkohlentheer siehe unter Tbeer. 

BrannkohlentheerSl siehe Theeröl unter Oele 

Breeze siehe Coke. 

Brenneisen, Brenneisen für Gasheizung L. A 
de Coster. u. Th. B. Oakley Pat. 81. *26 
8. a. Gassengmaschine u. Glühapparat 

Brenner s. a. Lampen. 

— Verschiebbare Krone an Brennern zur Flammen- 
regulirung u. Cylinderstellung. R. Luders. Pat 

81. *143, — Rundbrenner St. v Rozinay. Pat. 
83 *498 — Verschlussventil Dichtungevorrich- 
tung für Brenner. Fr. Koesewitz. Pat. 84 
*699. — Zerlegbarer Brenner. W. Weickart 
Pat 85 *816 — Neuerung an Lampenbrennern 
U. Holy. Pat. 87. *804. J. deBondiniu 
Albr. Seefelder. Pat. 88. *193. 

— Beleuchtnngsbrenner für Mineralöl ohne Zug- 

glas. Delphin-Baudelot. L. 75 26. — Petro- 
leumbrenner R. Punshon. Pat 75. 684 — 
Normalpetroleumbrenner Dietz u. Co. L 75. 
864 — Kerosiiibrenner. Manhattan Burner 
Company. Pat 80. 259. — Brennerkopf an 
Gasöllampen u. Vorrichtung zu dessen Bewegung. 
G Haller. Pat 80. *351. — Flammenregulir- 
vorrichtung an Brennern für äüi-htige Kohlen 
Wasserstoffe. F Kösewitz. Pat. 80. *361. Pat 
81 *403 — Petroleum-Sternbrenner. A. Rinck- 
lakc. Pat 80 447 — V’orrichtung an Petro- 

leumlampcnbrennem zum Emporschrauben von 
Zugglas u Glocke K U. E Hoybye Pat 80 
*556 — Aus mehreren Dochtröhren bestehender 
Brenner mit Reflectorplatte für Petroleum-Sicher 
heitslampen u mit Vorrichtung zum Auslöschen 
einzelner Fläinmihen H Tüsselmann u R 
Peters Pat 80 555. — Solarölbrenner des 
Mineralölvereins zu Halle a. d. S., Pat Schuster u. 
Baer. 80. *743 — Petroleumbrenner. O Passow. 
Pat. Ml *206 — Trompeteulörmige Flammen- 
fObrung Ober dem Brenukopfe eines Volldocht- 
brenners C Holzboog ',.Pat 8i. *403. — 

Neuerung in der Vertbeilung u. Zuführung von 
Luft bei Brennern an Petroleumlampen Qu aad t 
u. Hirschsohn Pat 81. *673. — Ezplosions- 
sichere Brenner für Petroleumlampen. Schuster 
u Baer L. 82 118. — Brenner, ohne Vasenring 
mit dem Oelbehälter verbindbar. Th. K en ned y. 
Pat. 82. *309. — Brenner für Mineralöle zur 
Verhinderung der Explosionsgefahr. Schuster 
u. Baer. Pat. 82 *310. — Petroleumlampen- 
brenner mit Flügelscheibe. C. Ruprecht. Pat. 

82. *311. — Brenner für Petroleumlampen C. 
VottL Pat. 82. *311. — Brenner für Docht 
lampen. Ehrich u. Grätz. Pat 81 *70 Pat. 

2 * 
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8;^ *r>3H — Neuerung an Petroleumbrenuem. 

.1- C. C. Meyn. Pat 82 *749 — Brenner für 
hoclimedenile Kohlen waeeersU^CFe H. Bchwarz 
u R. Huppertßberg. Pat. 82. *751. — Neue- 
rung an Brennern für Dochtlampon R. Franko. 
Pat 83 *66 — üekwr den Petroloumbrenner 

von Ilinks Engl er, 83 164. — Brenner für 
leichtflQrhtige Kohlenwaiwerstoffe. F K öb e wi tz. 
Pat 82 •7r»0 Pat. 83 — Neuerung an 

Brennern für MineralöUampeu, R DU mar 
Pat 84. •129. — AuBeinandernehmbarer Brenner 
für Petroleundampen. H Knappe Pat. 84 *360. 

— Petroleuinbrenner mit Ventilvorrirhtung. H. 
Loddera. Pat. 84. *361. — f.uftr.ufübrungs- 
Vorrichtung an Petroleumlampenbrennern. F. 
Heintze. Pat. 84. "Söl. — Brenner für Petro- 
leumhandlampen. E. Grube. Pat. 84. *r)72, — 
Petroleumbrenner mit Saug- u. Brenmioebt 0. 
l*a8Bow. Pat 84. *807. — Brenner für ßüfihtige 
Kohlenwasserstoffe. E. Eckardt Pat 85 *38 

— Vorrichtung zur Verhütung des Austretens 
von Petroleum u s. w. aus Brennern R. ii O. 
Barden heuer. Pat. 85 *195. — Vorrichtung 
an Petroleumbrennem zur Vertheilung der Zug- 
luft. A. Martin. Pat. 85. *232 — Brenner für 
Dochtlampen. B Rchneider. Pat. 85. •■'>96. — 
Neuerung an Petroleumbrennem. Wild u. 
Wessel. Pat 86. *174. — Kohlenwasserstoff- 
brenner für Lampen u. Oefen. Ch. Barton. 
Pat. 86. 174. — Sicherheitsbrenner für Oellampen 
W Notley. Pat. 88. *1122. — Vergleichende 
Untersuchung von Erdölbrennem. R. Z a l o z i e k i. 

L. 88. 798. 

Brenner. Neueningen an Flachbreniiom für Pe- 
troleumlampen. A- Böhm u. Brüder. Pat 80. 
447 —Flachdocht-Petroleumbrenner. N. S. Wax. 
Pat 80. *555. — Klappe an Petroleumflach- 
brennern zur Einführung des Zünders von unten. 
Rowuld u Thiorfelder. Pat 81 2tJ. — Ah- 
loitungsrohran einem Pctroleumflachbrenner ohne 
Cylinder. F. Kieser. Pat. 81. *100. — Flach- 
brenner mit mehreren nelxmeinander liegenden 
Dochthtil.sen H Kuth Pat 82 *193. — Brenner 
an Petroleumlampen mit zwei Dochten F. 
Puchinger Pat 82. *532. — Flachbrenner 
für Mineralöle. Schuster u, Baer. Pat. 82. 
•533 — Neuerung an Petroleum- u, Solarölflach- 
brennern. Th. Herr mann. Pat. 84 *129 — 
Gekehlte Einfassung der Flaiumenaussohuitte für 
vierflammige Flachbrennor Schwintzer ii. 
Gräff Pat. 84. *130 

— Petroleumrnndbrenner 0 Wollenberg Pat 
80 259. — Petroleum- u. PhoU^enrundbrenner. 

E, Schuster u. II Baer Pat 80. *259. — 
Verbesserungen an Petroleumrundbrennem. A 
Mlektiach Pat 81 *145 A M Silber Pat 
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81. *145. — Runddocht-Petroleumbrenner. N. S 
Wax. Pat. 81 *402, — Verbesserung an Rund 
brenuem für Dochtlampen. E Schusteru. H 
Baer. Pat. 8t. *835 — Dochtrundbrenner mit 
zwei concentrisch in einander geatellton (’ylindern. 
W Rincklake. Pat 82. *193. — Getheilter 
Rundbrenner mit doppelten Uochtscheiden C. 
Mumm Pat. 82 *310 — TriebrfiderfOhrung 
bei Petroleumrundbrennem. B r o e k e 1 ra a n n , 
Jäger & Co. Pat. 82. *532. — Brandsebeibe 
für Petroleuinnmdbrenner. Wild u Wessel, 
Pat 82. *536. — Petroleumrundbrenner für 
Schlauchdochtinit SaugBträhnen. W i 1 d u We s s el. 
Pat. 83, *299. *740. — Rundhrenner für Petro- 
leum-Koch- u. Heizöfen. E. Schuster u H 
B & r Pat 83, *500 — Vorrichtung zum Regu- 
liren des inneren Luftstromes bei Rundbrennem 
Stolzenberg u. Tangei. Pat 83. *537. — 
Runddochtfächerbrenner. G. Weseb Pat 84 
*127 — Neuerung au Petroleumrundbrennem. 
(' Holy Pat 86. *670. Quaadt u. Hirsch- 
sohn Pat 86. *JK)4 — Metallener Hfllfsring 

an Petroleumrundbrennem. .1 Voorgang u 
H-Wilke Pat. 87 304 — Lampenbrenner für 
runde Dochte. E. Coninck u, A. Rolland 
Pat 87. *336 — PetroIeumrun<lbrenner. V 

D e 1 1 o u e. Pat. 87. *337. — Randbrenner für 
Petroleum mit seitlicher Brennfläche des Dochtes 
A. Cautius. Pat 88 *192 — Neuerung an 
Petroleumrundbrennem E Miller A Co. Pat 
88 *471. A. Zorn. Put 88 770 

Brenner» Mitrailleusenbrenner F Knopp Pat 
80 556, — Ueberdat hung der Räume zwischen den 
Dochtrtibren an Mitrailleusenbronnern. Schwiu- 
tzer u Gräff. Pat, 80 *691. — Zahnstange für 
Mitrailleusenbrenner Schwintzer u Gräff 
Pat, 81. *25. — Doppelte Zahnstangen n Brand- 
scheiben an Mitrailleusen- u. anderen Rund- 
brennern. Lüders u, Geipel. Pat 81 *70. — 
Freigelegh's Triebra^l an Mitrailleusen- ii, Uund- 
brennern, Schwintzer u Gräff. Pat 81. 
*100 — Neuemngen an Mitrailleusenbrennem 
J N Douglas Pat 82 *534 W H Hecht 
Pat. 84. *400. Brökelmann, Jäger A Co, 
Pat. 84. 699. 

— Peti-oleumdauipfbrenner für Heizzwecke Schrö- 

der. Pat 80 262 — Vaporbrenner für Petro 
leum, Gasolin u. ähnliche Brennstoffe. A 
Böhm u. Brüder. Pat, 80. *287 — Petroleum- 
danipfbnmner. C. Ruprecht Pat 80. *352 
U. Zorn. Pat 80. *689 — Petroleumdampf- 

schnittbrenner. L. Runge. Pat. 81 *620. — 
Dochtloser Petroleumbrenner zur Beleuchtung n. 
Heizung. E. Schultz u R. Wulff Pat 81. 
*621. — Anordnung eines Knierohres an Brennern 
von Erdöldampflampen. L. Runge. Pat 81. 
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•tai — Diimpfljreuubr J. R. Buxbauiu. Pat | 
82. *195 — YerHtellbare Scheibe oberhalb de» 
Brennerkopf» an Petroleamdanipfbrennern P 
Koesewitz. Pat. 82 *932 — Petroleumfrei- 
brenner A. 0. 30 0 88 00 . Pat. 88 *8B. — Docht- 
loser Petroleumbrenner fOr Beleuchtung u. Hei- 
zung. W. Wegner. Pat. 83. *536. — Vorrich- 
tung zum Reguliren der Lichtstarke un Dampf- 
brennem für leichte Kohlenwaaaeratoffe. N. 
Pouschkareff. Pat. 85. *232. — Bewegung»- 
mechanismuB für den Ventilverachluss eines 
Dampfbrenner» O. Haller. Pat. 85. *39. Pat 
87. *368. — Lnftzufühmngs- u GasausstrOmungs- 
regnlntor für Kohlenwasserstoff-Dampflirenner 
0. H u f f. Pat. 87. *368 — Ocidampfbrenner. 

0. Huff u. G Scheinert. Pat. 87 *1086. — 
Dampfbrenner für flüssige KohlenwasBerstofle. 

R Wallwork u A. Wells. Pat. 88 *470. 

Brenner. V'erbcsserung an Sicherheitsgasbrennern 

A. Belt. Pat 74 755 — Gasbrenner für Seng- 
mascbineo J Wallace. Pat 75 68.5. — Brenner 
für sensitive Flammen B. H. Ridout. L 77.236 

— Brenner zu lllnminationszwecken Arendt. 79. 
725. — Zwillingsbrenner. WolffACo. 80. 191 

— Ein von ansstrümendem Lenchtga» in Rota 
lion versetzter Brenner (SegnePsche» Rad) an 
einem Spiegelglaereflcctor J. W. Göpel Pat 

80 449 — 32* Porzellanbrenner mit conischer 

1. uftzuführung Elster. 80 4.59. — Gasbrenner 
mit selbstthntiger Erzeugung des Gases au» 
flüchtigen Gelen Kergchbanm ACo. Pat. 80 
*555 — Focusbrenner. L, 81 18 — Gasbrenner 
für monochromatisches Licht A Terquem 

81 *221 L. 81. 401. — Carouge- Brenner für 

laiuchtgas Carouge. Pat 81 *481 — Vor- 
richtung an Zweilochbrennern, um da» Blastm 
zu vermeiden P. Suckow Pat 88. *568 — 
Gasbrenner mit keilförmigem Schnitt. E Sch War- 
ze r. Pat. 88. *82.5 — Gasdoppelbrenner. A 

Peschei. Pat. 83. *13.5 — Norraalgasbrenncr 
Girond. 83 *221. — Patentbrenncr. C. W 
.Morley 83. 409 — Neuer Gasbrenner, Bec 

Carboxy-hydrique. Helouis L 83. 413. — Alte 
u. neue Gasbrenner. O. .M er r im an. L. 84 5.'>U. 

L. 85. 256 — ln beliebiger Wiukellagc einstell 
barer Leuchtgasbrenner. C. Brandenburger. 
Pat. 85. *108. — Ix'uchtbrenner für Ga«- u. Luft- 
gemisch. L. Somzüe. Pat. 85. *174. — Brenner 
mit Ventilation durch eigene Wärmeproduction 

85. 541. — Spalt- oder Scheibenbrenner für Gas. 

B. Müller. Pat 86 *534 — Der PrÄcisions- 

brenner von Fr. Siemens A Co. G F Schulze. 

86. *680. — Brenner u. LuftzufOhrungseiurich 
tung für Gaslampen. Th Thomas. Pat. 86 
*701. — Hülse für Schnitt u. Zweilochhrenner. 

E ürbach Pat. 86. *730 — Gasfreibrenner. 


•los. Dänische vski. Pat. 86. *985. — Ga» 
lufthrenner F Gebauer u E. Tu mm er. Pat 

87. *1022 — Flammenregulirvorrichtung für Gas- 
brenner Horwitz u. Saalfeld Pat. 88 *411 

— Gasschnittbrenner W. Hoppe. Pat. 88. *552, 

Brenner. Neuerungen an Gasbrennern. G. Bray 

Pat 74 112 Pat 77 239 A M Silber Pat 74 
669 J. F. C. Farquhar. Pat. 75. 65. C. E, 
Hearson Pat 75 65 E H. Newton. Pat 
75 625 C. J Tackle». Pat. 76. 62.5. W. E 
Newton. Pat 76. 626. W T Sugg. Pat. 76 
*25 R W. Rhames. Pat. 76 524 W. T Sugg 
Pat 77 239 Godefroy. L 77 412 F .1 
Harrisou. Pat. 80 *388 William L. 81. 330 
.VI Williams u. G. Davisson Pat 82. *233 
C Defries Pat 82 *54 1 ZulaufACo. Pat. 
82 *823 W. Lö n h o 1 d t. Pat. 83 *136. A. R i n c k- 
lake. Pat. 84. *402 F. Schrör Pat 86 *983 
G. Delaporte A Co. Pat 87 *.509. Ch Lun- 
gren, II Brognaril u. E. Moreau. Pat 88 
•961. 

— .Vrgandbrenner A M Silber. 74 362 <i 
Porter Pat 76 216 H Jewik Pat 77 18 
W Sugg 79. *65 306 II Hirzel. Pat 81 *243. 
Pat. 83 *346 — l’eber Argand-Austria-Brenner 
Hasse. 79 724 — Leber .Vrgandbrenner C. 
.Müller 81 505 — Die Leistung von Argand 
breniiem Fr. Küilorff 82 140 14.5 Taf I 

— Rundbrenner ohneZuggla» für Gaslalcrnen mit 

AnzOndevorrichtung E Bruuardel Pat 81 
•101 — NcuerunganGasrundbrenneni. E Holtz. 
Pat 83 *107 A Michel Pat. 83 *303. - 

Gasrundbrenner mit innerem l.uftzuführungsrohr 
Fr Küchler Pat 85 *532 

— Der »elbstthatig regulirende Gasbrenner von 
Sugg.- Friedleben 76. *.361. 474. 477. 496. 567. 56.''. 

— Snydcr's Gasbrenner u. Regulator L. 78 24, 

— Gasbrenner mit Sicherheitsstab. A P. L ie berz 
Pat 80 *287, — Durchlassregulirvorriclitang für 
tlasbrenner. A. Michel Pat. 83. *625. — Seibst- 
tliütig regulirender Gasbnmner A Behl. Pat 
84 *403. — Selbstscldiessender Gasbrenner Aug 
Kallenbach Pat 84 *5!»9. — Gasbrenner mit 
»elb»tre<incirender FlammengröBBe .1 Bischof 
Pat 85 *109. — Gasbrenner mit S<-hliesBvorrich- 
tung heim Erlöschen der Flamme. K Pietz 
Pat 85 *757. — Seihstzündender Gasbrenner 
.V, S t c n t Pat. 86 242. — Gasbrenner mit solbat- 
thatiger .Vbsi'eiTUng des Gases beim Erloschen 
der Flamme .1 Birsch u D Henderson 
Pat 86 *93;L 

— Brenner mit Carburationsapparat für Strasson- 
laternen — Watkins L 77 15 — Brenner 
mit Carburirung der Isjucthtflamme durch eine 
Pctrolenmfiammc Much all. 80. 462. — Zur 


Digitized by Google 



22 


Beleuchtungswesen. 


1. Sachregister. 


KenntnisR der Alhr>car!>onbrenner. Fr Küdorff. 
82. 145. 523. s a. Beleuchtung. 

Brenner. Beleuchtungsbrenner mit Luftvoi^är- 
raung. H. E Xe wton. Pat 76. 87 Pat. 76. 691. — 
Frankland's Gasbrenner mit erhitrter Verbren- 
nungsluft. 80. *.550. — Doppelcylinderbrenner, auf 
der Anwendung warmer Luft basirt. Chaussenot. 
81. 452. — Regenerativgasbrenner für Zimmer- 
u Eisenbahnwaggonbelcuchtung 8 Elster. 82 
555. Taf. 7. — Regenerativgasbrenner. C. W. 
M u c h a 1 1. 83. *409 — Lichtstarke, Gasverbrauch 
u. Kostendes Muchall achen Gasbrenners.Engl e r. 
83 409. — Warmluftgasbrenner Popp. 83. *359. 
Pat 84 *444. — Gasbrenner mit Vorwärmung 
des Gases u. der Luft. Chr. Westphal. Pat 
84. *1%. Pat 85. *309 *311. - Neuere Gas- 
brenner mit Vorwärmung der Verbrennungsluft. 
L. 84. 280. L. 85- 814. — Gasbrenner mit Vor- 
wärmung. J. Schalke Put. 84. *733, Pat 85. 
*507. — üeber Schalke s Brenner mit Kecupera- 
tion der Wärme. E. Servier. L 84- 890. — 
Regenerativrundbrenner mit getheiltem Ver- 
BchluBsboden. C. Much all. Pat 85 *507. — 
Gasbrenner mit Voraärmung des Gases. R. 
Floaky. Pat 85. *532. *923. — Regenerativ- 
gasbrenner. W. Göbel. Pat 85. *667. — Regu- 
lirvorrichtung für Regencrativruudbrenuer. C. 
Much all. Pat 85. 3^19. — Regenerativgas- 

brenner mit horizontaler Flamme. 86. *351. — 
Der invertirte Warmluft-Intensivgasbrenner von 
Guil)Ont. L. Giroud 87. 770 — Gasbrenner 
mit Luftvorwärmung A. Bermbach. Pat 87. 
*1047 — Regenerativgaabrenncr. J. Goulson. 
Pat 88, *197. F. Siemens Pat 88 *378 — 
Horizontaler Regenerativ • Gasflachbrenner. F. 
Siemens. Pat. 88 *772. — Mehrflammiger hori- 
zontaler Regenerativ - Gasflachbrenner. F. Sie- 
mens. Pat. 88 *950. — Gasschnittbronner mit 
Vorwärmung. G. Scheinert Pat 88. *1123 

— Neuerungen an Gaa u Petroleumbrennern fOr 
Boleuchtungszwecke zur Erzielung intensiven 
Ijichtes. F. Siemens Pat 81. *72. — Ueber 
Regenerativgasbrenner. Fr. Siemens, L. 81. 
20. L. 81. 202. 82. *647. M Herrmann 81, 
456. 563. G. Liegel, 82. 556. — Ueber die 
Fortfichritte an Gasbrennern mit V'orwttrmung 
(Regenerativgaabrenncr) Fr. Siemens 82. 178. 
HI, Taf. 4. — üeber die Regenerativgasbrenner 
von Fr. Siemens L 82 746. Cornuault- 

Herrmann 81 610. Zweifel. L. 82. 154 
Himly. L. 82 340 En gl er. L. 83 166. — 
RegenerativGasfljichbrenner. Siemens L. 82. 
303 Pat. 82. *750 Neuerung an Regenerativ- 
brennern. Fr. Siemens Pat 84 *128. — Ueber 
Uonstructionsänderungen anSieraens-Rogenerativ- 
breunern u. über verschiedene Anwendungen 


letzterer. 0. Götze. 84 787. Ber. 85 24. — 
Die Siemens-Regenerativbrenner als Ventilations- 
brenner. 85. 184. — Zur Verbreitung der Siemens- 
Rogenerativgasbrenner; Angaben Ql>er stündlichen 
Gasverbrauch u , über Leuchtkraft in Normalkerzen 
0 Götze 85 189. — Brenner mit Luftvorwärmung 
Fr. Siemens. Pat. 85. *358. — Oasfreibrenner 
mit automatischer Zuführung vorgewärmter Luft 
Fr Siemens. Pat. 85. *923. — Regenerativ 
freibrenner. Fr. Siemens. 85. *807. — Inver- 
tirter Regenerativgasbrenner. Fr. Siemens. 87 
•181. — Ueber die Sieraens’schen Regenerativ- 
brenner. Vieh off. 87. 318. Hase. 87 318. — 
Horizontaler Regenerativ Gasflachbrenner. F r. 
Siemens. 87. *737. — Ueber Siemens’ inver- 
tirten Regenerativbrenncr. Götze 88. 47. 

Brenner. Sonnenbrenner. J Rigby u. J. Man- 
chester. Pat 75 657. — Ueber die zur Concurrenz 
mit dem elektrischen Lichte constmirten u be- 
nutzten grossen Gasbrenner. K oh n. 79. *534. — 
Grosser Gasbrenner der Pariser Gasgesellst haft 
für Beleuchtungsversuche. 79. *535. L. 79 541. 

— Lichtstarke Gasbrenner. Giroud. 80 *224 
Mailet 80. *226 Ooze. 80. *227. — Ueber 
Gasbrenner von grosser Lichtstärke. P. Berard. 
L. 80. 652. Chamon. L. 80. 718. — Ueber die 
neuen Intensivgasbrenner. Cornnault L. 81. 
236 M. H e rr m a n n. 81. 607. — Intensivbrenner. 
Marini u Gölzer, L. 81. 641. — Ueber den 
Intensivgasbrenner von Marini-Gölzor. Cornu- 
ault H errmann 81.609- — Ueber den Brenner 
fOr intensives I.icht mit sphärischer Flamme 
von Bengel Cor n na u It- H er rm a nn. 81 609 

— Ueber den Brenner fOr intensives Licht von 
Ulbrich n Messmer Cornuault-Herrmann 

81 610. — Die Intensivbrenner fOr Strassenbe- 

leuchtong. 82 10b — Intensivgasbrenner: Brenner 
der Compagnie Parisienne 82 519 Taf. 6 Fig. 1 
n 2, Brenner Qirond. 82. 520 Taf. 6 Fig 3, 
Brenner Ulbrich u. Messmer 82. 520. Taf. 6 
F'ig. 4 , Brenner mit kugelförmiger Flamme 
von Bengel. 82. .521. Taf. 6. Fig. 5, Brenner 
Marini-Gölrer 82. .521. Taf. 6. Fig. 6, Brenner 
Ganthier. 82 521 Taf. 6. Fig 7, Brenner 

Hubert 82 622 Taf 6, Fig 8, Brenner Coie 

82 522 Taf 6. Fig. 9 — Die Intenaivgasbrenner 
in Paris u ihre Leistung. F. Le Blanc. L. 8H 
.373. — Multiplicirter Strahlenbrenner, F Sie- 
mens. Pat 83 *196. — Stiahlenbrenner K 
Teterger, Pat 84 *198 — Der neue Fr. 
Siemens'sche Strahlenbrenner M. Herrmann 
84 *217. — Intensivgasbrenner. L. 85. 6.30 — 
Neue Construction eines Brenners zur Enseugung 
eines intensiven Lichtes für die Spectralanalyse 
K L i n n e m a n n 86. *633. — Intensivgasrund- 
breuner. H. Langen Pat 86. *764. — Glanit' 
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lichl Sparbrenncr .lul. BchOlke. 86. — 

Die Sonnenbrenner im Saale dea kgl. Odeona zu 
Manchen u. ihre Function 87. 218. 220. — 
Doppelgaebrenner F. Geiealer. Pat 87. *1019. 
Breuer. Ueber verechiedcne Incandescenzbrenner 

V. Qnaglio 88 607. — Incandeecenzbrenner 
(Or Waaaergae O Fahnehjelm. 85. 824. ‘.ViB 
•901. — Bunsenbrenner fflr OaeglOhlichtbeleurh' 
lang J. Pint sch. Pat. 88 *9!)0. — Auerbrenner 
u Clamondbrenner siebe Lampen. 

— Verbesserter Hydrooxygengasbrenner. A Prince. 

Pat. 74 277 — Vorrichtung an Brennern zur 
Beleuchtnng mit Sanerstoffgaszufflhning 0. L. 
Brin Pat. 81 *797 — Knallgasbrenner J. 

Lewis Pat. 83 •62.’) Pat. 85. *668. — Mineraldl- 
Hydrogasbrenner. .1. Hüller Pat 87. *303. 

— Brenner für Leuchtthflrme u. Bignallirhter 
Wigham 79. 186. L. 82. 303. — Wigham's 
rompoundbrenner zur Leuchtthurmbeleuchtung. 
84 686 Douglaas OelbrennerfOr I.eurhtthunn- 
bdeuchtung 84. 686. — Brenner für Leucht- 
thflrme. s. a. Beleuchtnng 

— Verbesserter Gasbrenner zum Heizen, Kochen 
u Leuchten. Th. Phillips. Pat 74 78 — 
Gasbrenner zu Leucht- u. Heizzwecken. A Hea- 
rington. Pat 88. *627. — Sicherheitsvorrich- 
tnng an Gasbrennern für Heiz-, Koch- u. Beleuch- 
tangszwecke gegen n nliebsame GasausstrOm u ngen. 
.1 Plunkett. Pat 84. *444. — Neuerungen an 
Gasbrennern für Leucht- u. Heizzwecke T.. 87 
113 J. Horton Pat 87 *272. *1048 

— Heiz- u. Kochbrenner. J H Mills Pat 74. 
45 — Hoizbrenner. S. T. Wentworth Pat 
74. 46. 77. — Brenner zu einem Gasofen. J. 
Wallace. Pat 74. 79 — llnivcrsalbrenner R. 
Mnencke. L. 74. 317. — Gasbrenner mit seit- 
lichem n. bedecktem Einfluss zu Heizzwecken. 

W. E. Ged ge. Pat. 75 103 — Gasbrenner zu 

Heizzwecken E. van der Stratcn. Pat 75 
626. Wallace. 76. *71. — Brenner für Gaa- 
kochüfen. J. M. Holmes. Pat 76 690. — Gas- 
fenerungsbrenner. J. L. Piedboeuf Pat 81. 
*241. C Haupt Pat. 81 *242. — Brenner fflr 
Gasheizung J Gougnet Pat 81. *482 — 

Wulstbrenner zu Koch- u. Heizzwecken Schulz 
u. 8ackur. Pat. 81 *658. — Zerlegbarer Koch- 
brenner. K P Simmelbaner. Pat 82. *128. 

— Oelgasheizbrenner. F. Wnrl. Pat 82. *542 

— Regulimngsvorrichtungen der Brennerflffnun- 
gen für Gas-Koch- u. Heizapparate .1 Wob he. 
Pat 83. *1.38. — Regniirbarer Heizbrenner für 
l.aboratorien ,1 Wobbe. 83 *62.5. — Gasheiz- 
hrenner von Fleischer u. Wobbe. Isler 86. 
272. 451. Wobbe. 86. 361 580. — Heizgas 
brenner mit Heiaslnftzuführung H Delnias- 
Azdma. Pat 86. *.366. — Gasbrenner fflr Heiz- 


zwecke H. Brandes, l’at. 86. *367. — Brenner- 
düse fflr Heizgase Schuhmann u. KOchler. 
Pat. 86 *893. 

Brenner. Ein neuer Bunsenbrenner. H. Morton. 
76. 43. — Theoretische Betrachtungen über die 
Vorgänge im Bunsenbrenner und Verbesserungen 
an demselben. .1. Wallace L 76 53. L 76. 123 

— Die Theorie der Bunsenlampe F. E. Thorpe 
L. 78. 187. — Verbesserter Bunsenbrenner. C. 
8. Robinson. Pat 78. 309. — Das Rückschlägen 
der Bunsenbrenner zu verhüten. E. Rennard. 
L. 78 371. — Bunsenbrenner aus Glas R. B i e d e r- 
mann L. 78. 476 P Ebele. L. 78 478 — 
lieber die Ursache des Leuchtendwerdens der 
Flamme des Bunsenbrenners in Folge des Er- 
hitzens des Brennerrohrs. R, Blochmann 
82. 360 394 s a unter Flamme. — Verstell- 
barer Bunsenbrenner. G. Wobbe. 82. *84.5. — 
Neuer Bunsenbrenner mit Luftzufflhrunga-Regu 
liningsvorrichtung R. Mnencke. L 84 *625 

— Der Bunsen'sche Brenner Maillard ii 
Le Chatelier. 86. 143 

— Thecrbrenner zur Theerfeuerung. Th Hahn 
74. 122. — Gasflammenreinigungs- u. Gasspar- 
apparat J. V. Rinianhczy. Pat 81 483. 

— Apparat für Brenncninterauchung. H Giroud. 

74 133 — Ueber die sparsame Gasverbrennung 
mit Berücksichtigung der verschiedenen Brtmner 
W Wallace. L 74 888 752 — Verlresserang 
in der Aufstellung der Brenner an .\pparaten 
zur Ausnutzung der Wärme zum Erhitzen, 
Kochen , Beleuchten und Ventiliren. (' 
R i t s c h i e. Pat. 74 755. — Distanz zwischen 
Flamme u. Brenner K Heu mann 75 
637 — Oasbrenneruntersuchungen .1. Pat- 

tison. L 76 315 — Einfluss der Normal 

brenner auf die Entwicklung der Leuchtkraft 
77 263. — Versuche mit dem Girond'schen 
Brenner Elster. 79 .588. — Erfahrungen mit 
Sugg’schen Brennern Salm 79 537. Elster 
79. 538 — Ueber den Siiggbrenner Coge. 79 
223 Hasse 79 724. — Versuche mit Sugg'- 
schen Brennern von 100 Kerzen Leuchtkraft 
Merkens 81. 603 — Ueber Versuche mit 

Untereder’schen Brennern C. Müller. 80 193 

— Fortschritte in der Uonstruclion von Gas- 
brennern. 80 379. 437. 4.59. — Versuche mit 
William's Brenner J. Wilkinson L. 81. 330. 

— Versuche über die Heizkraft verschiedener 

Brenner. F W H a r 1 1 e y . 81. 450 — Die von 
Fresnel festgestellten Brenngrflssen u. ihre Licht- 
stärke in Carcels 81, 608. — Die Leistung von 
Schnittbrennern Fr ROdorff. 82. 142 145. 
Taf. 1 — Die Leistung von Zweilochbrennern 

Fr ROdorff 82 142, 145 Taf 1 — Ueber 

die I.eistnng der gebräuchlichsten Gasbrenner. 
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L S2. 7»7 Fr. Küdorff, 8Ü 137. Taf. 1. — 
Ueber Gasbivnner. W Sugg L. 82. 7811. L. 83. 

Pepys. L. 83. 620 — Einfluss des Durch- 
messers der Brenneröffnung auf die Helligkeit. 
H. Krüss. 83. *217. — Lichtstärke, Gasver- 
brauch u- Kosten des Morley • Palentbrenners. 
Engler 83.410. — Naohtheile eiserner Bren 
ner 85. 540. — Gasverbrauch des gewöhuliclien 
Schnittbrenners, des Argandbrenncrs u. der Sic 
meDB-RegenerativIampe pro Lichtstärke n. Stunde 
W.Hempel. 87. 534. — Lichtstärke u. Consum 
verschiedener Gasbrenner. C. Heim. 87, 675. 

— Vorrichtung an Oelgostampenbrcnnem zur 
Anwendung des Gasschnittbrenners. C. Lilien- 
fein. Pat. 87 *1141. — Leber den Einloch- 
brenner von Giroud F, Uppenborn, 88 
•488. 513. — Prüfung dos Einloclibrenners von 
Giroud auf seine Constanz. F. Uppenborn. 
88. 515. — Beleuchtungseffect u. Gasverbrauch 
von invertirten Gasbrenneni IL Bunte. 88 
573. *817. — Vergleichende Untersuchung ver- 
schiedener Gasbrenner, Schnitt-, Argand-, Inean- 
descenz- und invertirter Kegenerativbronner S. 
Lamansky. 88. 623. Ber. 720. — Versuche 
l>ehuf8 Beschaffung passender Brenner für die 
in Schottland üblichen Leuchtgase. G Paisley. 
L. 88. 915 R Hislop L 88 916. 

Brenner. Fabrikation in Berlin 87. 953. -- Apparat 
zur Herstellung von Gasbrennern J 8. Hent 
Pat 78 309. — Die Fabrikation der Specksteingas- 
brenner. E. H artig 83 839. — Einführung 
der Specksteinbrenner dun h J. v. Schwarz, N. H. 
Schilling. 88. 186. 

Brennkalender siehe Beleuchtung 
Brennmaterialien s. a Braunkohlen, Briquettes, 
Coke, Holz, Holzkohlen, Steinkohlen u. Torfkohlen 

— Ausnutzung derHeizkrafl H. Wiebe. L. 78. 
137. — Studien über Brennmaterialien M Len- 
cauchez. L, 78. 651. 579. — BrennmateriaHen- 
f^rderung im Jahre 1876. L. 78 604. — Werth 
bestimmnng. W. Weyl L. 78. 706. — Die 
Fabrikation künstlicher Brennstoffe in Frank- 
rehh, L. 78, 728. — Verwerthung von Brenn- 
stoffabfällen Ehrhardt L 79 759. — Aus- 
nutzung durch Zimmeröfen. F Fischer. L. 

79. 759. Bode. L, 82 561. — Ueber die Be 
Stimmung des Brenn werthes. F Fischer. L. 

80. 236. — Waasergss als der Brennstoff der 
Zukunft J. Quaglio. 80.333 Anm. 419. s. a. 
Wassergas. — Die chemische Technologie der 
Brennstoffe F. Fischer L. 80 350. — Ueber 
fossile Brennstoffe. Gutermann L. 82 340. 

— Neuer Brennstoff zur Heizung oiler Beleuchtung 

K v. Kordig. Pat 82 540 — Ausnutzung. 

W. S. Sutherland L. 83 374. — Die Lehre 
von den Brennmaterialien R Krüger L. 83. 


37s — Die chemische Toclmologi« der Brenn- 
stoffe F Fischer. L. 87 1045. — Apparat 
zur Gewinnung von trockenem entgasten Brenn- 
material. C. Pieper Pat 88 *194. — Ver- 
wendung flüssiger Brennstoffe. 0 Busley. 

L. 88 335. 

Brlqnettes. Herstellung. E. F. Loiseau. L. 

74. 170. — Darstellung ohne Kohlen u. Coke. 
G. H. Korbes. Pat 74. 3-46. 730. 755. 795. 
836. — Darstellung aus Coke u. Kohlenklein etc. 

M. Campbell. Pat. 74. 345. — Darstellung 
aus Kohlenstaub. A. M, Clark. Pat. 74. 836. 

— Darstellung aus Kohle, Coke, Theer etc. 
G. H. Forbes. Pat. 75. 65. 750. — Eine neue 
Presskohle (GlUhkohle). H. Meidinger. L. 

75. 413. — Verwerthung der menschlichen Ex- 
cremenfee zu Brennmaterial. F. Fischer. L. 

76. 422. — Darstellung aus der bei der Theer 
Schwelerei gewonnenen Coke. W i 1 k e. L. 76. 
652. — Darstellung von Kohlenziegeln. Savy. 
L. 76. 559. Ä. Detombay. L. 77. 746. — 
Darstellung von Kalkcokehriquetts. R. Hengsten- 
berg 78. 61. — Fabrikation in Frankreich u. 
Belgien. Börnecke. L. 78. 727. — Briquet 
timng westfälischer Steinkohle. L. 79. 413. 

— Das Formen der Kohlenziegel. IL Fischer. 
L. 79. 523. Darstellung unter Anwendung 
ein(‘S Gemisches von Magneeia-Cblormagnesium 
als Bindemittel. A. Gurlt L. 79. 541. — 
Fabrikation in Port Richmond bei Philadelphia. 
Loiseau. L. 81. 47. — Die Briquetteindnstrie 
u. die Brennmateriulieu. F. Jünemann. L. 

81. 330. — Herstellung aus Staubkohle. E. 
Fiedler. Pat 82. 230. — Darstellung unter 
Anwendung eines Gemisches von Chlormagnesiura 
u. von gebranntem Dolomit oder anderen mag- 
nesiahaltigen Körpern. A. Gurlt Pat. 82. 
343. — Herstellung von Cokebriquettes in Coke- 
öfen mit intermittirendem Betriebe. F. Lür- 
mann. Pat. 82. 752. — Darstellung. L. 85. 
171. — Herstellung von Kohlenbriquettes. Eis ner 
u. Heinzerling. L. 86. 171. — Zar Fabrika- 
tion. 86. 678. — Die Presskohlenindustrie. K. 
Preißsig. L. 87. 1046. 

— Die Fabrikation der Braunkohlenbriquettes. 
J. Wendtland. L. 85. 336. — Der gegen 
wärtige Stand der Braunkohlenbriqucttes-Fabri- 
kation, H. Franke. L. 85. 529. — Jahres 
Fabrikation des Deutschen Braunkohlen • In- 
dustrie Vereins. 86 641. — Die Briquettirung 
der Braunkohle, F. Johanni. L. 87. 799. — 
Die PresskohleninduBtrie. F^l. Preissig. L. 
88. 375. 

— Maschine zur Darstellung von Kohlenzi^eln. 
L 75. 413. — Briqiiettemaschine von BietrLx 
A Co. Hör necke. L. 78. 727 — Briquette- 
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uuiavhiueu Mazeliae uiul CuJy. L. TH 
7Ä — Briquettemaschinp , constniirt von der 
äodet^ nouvelle des Fo^ges et Cbantiers de la 
MediterraiiÄc. L. 78. T28. L. 78. 768. — Ma- 
schine zur Briquettefabrikation. I.,. 78 477. — 
Briqnetteprerae ftlr Braunkohlen. Sachsen- 
berg. L. 88. B20. — Ueber Darstellung von 
Koblenbriqucttes u. hiezu ver^^'ndete Maschinen 
L Batanit. L. 84. 2h. 

Brtqssttes. Ueber amerikanische Presskohlen. 
Bockelberg. L. 83. 538. — Verwendung zur 


Leuehtgaatabrikation. Kosmaiiu. 86. 679. — 
Ueber Kohlenbriquettes. L. 87. 40. 
BnchfBhning. Das Rechnungswesen der Gaswerke. 
E. Durand. L. 74. 793. — Neue Buchführung. 
O. Poppe. I-. 84. 824. 

Bügeleisen siehe GasbOgeleiscn u. Gasheizung. 
Botter. Die Fabrikation von Wiener SparbutU-r 
auf der Pariser Weltausstellung. 78. 530. 
Botglen. Quantitative Bestimmung iin I>eucht- 
gase. Blochmann 74. 449. 


c. 


CaUrlferen siehe C>efen. 

C«lorimeter. F. Fischbr. L. HO. 23b. [ 

Cslorinetrie ttiehe W&rme. 

Caoavbawaclifte (iehe. L. 75. 412. » a. EnIwachH. 

Caiaelkohlt §iehe aSteinkohlen. 

Carbolsäare« Gewinnung huh Theer. C. Low*e 
a, J. Gill. Pat. 75. 345. — Gewinnung reiner | 
Sftareaus Achfrersiedendem TbeerOl. R. Heinse. 
81. 471. — Keindaratellung. 85. 434. — Nach- 
weis diircii Sulpetrigs&ureaether. J. F. Eyk , 
mann. L. 83. 373. 

Carbtratioii a. a. Gaflitereitung u. Leuchtkraft. ~ 
Carburirung von Leuchtgas durch lujection von ^ 
schweren KohlenwasserstoffdAmpfen. M. Wil> 
Ha me. Pat. 74.278, — Verfahren u. Apparate 
zor Erzeugung von Licht aue Benzin, Naphta u. 
ähnlichen Substanzen W. R. Lake. Pat. 74. 729. | 
~ Methode u. Apparate zur Reinigung und Car- 
buratioD von Leuchtgas. J. H. Weeton Pat. 

75 178. — Verbeeeerungen in der Carburation 
des Leuchtgases. W Young. Pat. 78. 238 

— Einfluss der Carburatiou mit Benzol oder 
Naphta auf die Leuchtkraft des Gases. A. Ait- 
ken. L. 78. 706. — Carburirung von Leucht- 
gae mit Naphtalindämpfen. 7V. 108, — Ueber 
Carburirung von Leuchtgas durch feates Naph- 
talin. Salzen berg. 79. 693 Fähndrich. ^ 
79. 693. — Fortschritte in der Carburirung. 80 
379. 437. 4Ö9. — Carburirung der Leuchtflammc 
durch eine Petroleumflamme. Much all. 80 
462, — Carburirung gewöhnlichen Steinkohlen- 
gasea u Apparat hiezu. 6ugg 81. 39. Taf. I. 

— VergrOsserung der Leuchtkraft des Stein- 
kublengases. J. Ktdd. Pat. 81 *243. — Scott- 
Moncrieff Uber Carbonlsation. E. G. Steven- 
son. !>. 81. 329. — Verfahren u Apparate zur 
Erhöhung der Leuchtkraft des Steinkoblengases 
durch Carburirung. J. Macdonnld. Pat 82. 
•567. — Verfahren u. Einrichtung zur Carboni- 
fiirung von comprimirtem Steinkohlengas fflr Be- 


leuchtung von Eisenbahnwagen. L. Riedinger. 

Pat 83. *419. — Carburation des Steinkohlengases 
nach Wackernie. P. Chevillard. L. 87. 550. 
Carbnratlon. DarstoUimg von Heiz- u. l^uchtga.s 
durch Oarburiren von Wassergas u Apparate hiezu. 

K. M. L. P. Louttit Pat. 74. 668. — Darstel- 
lung von Leuchtgas durch Carburiren von Was- 
serstoff. L Bois. Pat 7-1, 729. — Carburiren 
von Steinkohlcngas oder Wassergas mit den 
Dämpfen von Petroleum. Holzgeist etc. L See- 
gert, Pat. 74. 756. — Carburiren von Wasser- 
gas zu Leuchtzwecken nach Lowe , Tessie du 
Motay und nach Strong E. Blass. 86. 225. 

Taf. 5. 

• Darstellung von Leuchtgas mittelst Carburirung 
atmosphärischer Luft. R. u. K. Simon. Pat. 

74. 277. — Carburations-Verfahren für Luft n. 

Gas. C. W. Harrison. Pat. 74- 346. — Ver- 
besserungen in der Erzeugung von Luftgas u. 
den Apparaten dazu. J. Kidd. Pat. 74. 640. 

— Darstellung von Leuchtgas durch Carburiren 
von Luft u. Apparate dafür. H. Gardner. Pat. 

74. 755. — Ueber Gasbereitung auf kaltem Wege 
durch Carbnration atmosphärischer Luft. M c r- 
kens. 74. 789. Methode u. Apparate zum 
Carburiren von atmosphärischer Luft. A. G. 

Hunter. Pat, 76. 255. — Carlmriren von Luft. 

M. Neubau B. Pat. 76. 317. — Gasbereitung 
für Blasetischc A. C. Thomson. L. 78. 74. 

— Verbesseningen in der Carbnration von Luft. 

J. W. <Tidney. Pat 78. 309 — Darstellung 
von Leuchtgas durch Carburatiou von Luft mit 
tels Ligroin u. .\pparate liiezu C. Rongd. 

Pat. 82. •265. 

— Verbesserte Darstellung von I^eucht und Heiz- 
gas mittels ('arburirung von atmosphärischer 
Luft. C. W. Harrison. Pat 74 277. J. Broel. 

Pat. 74. 279, — Carburation von atmosphärischer 
Luft zur Darstellung von Heiz- u. Leuchtgas ii. 

Apparate hierzu. A. H. u. C. W Harrison. Pat 
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74. 77. 148 E. J. L. Cnillot. Pat. 74 79. W. 
W right. Pat. 74. 34«. J. Bagga. Pat. 74. 640. 
OarbDratlon. Darstellung von Heizgas durch Car- 
hurirang atmoaphtrischcr Luft. K. W a 1 k c r. Pat. 
74. 149. 0. C. D. Kofa. Pat. 74. 668. 

— Daratclhmg von Leucht, u. Heizgas durch Car- 
huration von Waaaerdampf. A. Lafargue. 
Pat 74 34.’> W. Wright Pat. 74. 639. 

f'arbnrallonaappanitp (Carbiirateure). Seeger's Car- 
huratenr. L. 74 491. — Carburationaapparat 
zur Darstellung von Leuchtgas aus flOasigen 
Kohlenwasserstoffen. F. G. Voigt. Pat. 74. 
7S5. — Neuerungen an Carburationsapparaten. 
C. W. W. T h om as. Pat. 75 301. Houssaye. 
L. 76 655. J. C. Peacock. Pat. 75. 684. G. 
Grundy. Pat 77 20 WirthACo L. 79. 327. 

— Amerikanischer Carburationaapparat. Pew u 
Wearta. L. 79 603. 

— Carburationaapparat für Strasaenlatemen. W a t- 
kins. L. 77. 15. 

— Apparat zur Darstellung von Leucht ii. Heiz- 
gas durch Carburation von Luft 8. H Emmens. 
Pat 74 112. — Apparat zur Darstellung von 
Leuchtgas durch Carbnration von atmoaphnrischer 
Luft. G. Hasel tine. Pat. 74. 112. — Car- 
biirateure für Luft. J. J. Schedlock. Pat 74. 
148. E.T. X, Vaughan. Pat 74. 149. C. W. 
u. A. H. Harrison. Pat. 74. 160. Ph. How- 
land u. C. G. M'Knight. Pat 74. 150. W. 
R. Lake. Pat. 74 278. — Luft Carburationg- 
Apparate für kleinere Orte J. F. u. J. J. Sched- 
lock. Pat 74 160. — Luftgasapparat mit In- 
jector u. Sicherheitsregulator. W. L. Wise. 
Pat. 74. 346. — Verbesserungen an Apparaten 
zum Carburiren von Luft zu Zwecken der Be- 
leuebtung u. Heizung H. L M'Avoy. Pat 
74- 667. A G. Hunter. Pat 74. 668. — Luft- 
carburationsapparat R. P. Spiee, Hartley u 

F. W. Stock well. Pat, 74. 70H. — Apparat zur 
Darstellnng von Leuchtgas durch Carburiren at- 
moaphBrischer Luft. E. P. H. Vaughan. Pat. 75. 
103, — Apparat zur Beladung von atmosphäri- 
scher Luft mitKohlenwasserstoffen. H. Holland. 
Pat. 76. 2.56. — Luftcarburationsapparate. W. H. 
Howes. Pat 75, 418. 8. Claydon. Pat 76 6f)7. 
W. Malam u. T. Gravea. Pat 75. «84. C. F. 
SchOssler. Pat 76 653. C. A. M. Balling. 
L, 80. 235. — Luftcarburationsapparat zur Be 
leuchtung ymi Eisenbahn- oder Tramway- Wagen, 
Schiffen, Lagerhäusern etc. D. Laidlaw. Pat. 
77. 676. — Apparate zur Herstellung von Leucht- 
gas auf kaltem Wege. 79. 124 ; der Hydrocar- 
hiirateur von P,iöplu. 79, 125; der Appareil 
maitre von E Lecourt. 79 125; der Apparat 
von L. Meyer. 79. 126; der Apparat von H. L. 
Müller, 79. 127 u. der Apparat von W. Wright I 


79. 127. — Luftcarbnratioiuapparal zur Her 
Stellung von Heiz- oder Leuchtgas. G. Ragot. 
Pat. 81. *102. — Apparat zur Carburirung von 
Luft mittels flüssiger Kohlenwasserstoffe. P. 
Richter u. W. Triebei. Pat 81. *480 — 
Carburirungsapparate für Luft. E. Genty. 
Pat. 81. *658 C. Brandt Pat.88.*124. Klever 
& Co. Pat 88. *125. G. Westinghouse Jun. 
Pat 82 *127. A. Badt Pat 82. »413. Th. Bum. 
Pat 88. *414. A. Wittamer. Pat. 88. *196. E. 
Vigreux. Pat 88. *624. J. Muhr. Pat. 84. 
*738. H. Pollack. Pat 84. 827. Pat 85. *')31, 

G. Schoth. Pat 86. *156, Pr. Dubos. Pat. 
85 *.'i07. - P. Carmien. Pat 86. *.367. — 
Apparat zur continuirlichen Erzeugung von 
Leucht u. Heizgas auf kaltem Wege. L. Fuchs 
Pat. 86. *984. — Lotbammers Apparat zur Car- 
buration der Luft. P. Chevillard L. 87. 
231. — Tragbarer Apparat zum Carburiren von 
Luft F. Lothammer. Pat 87. *1022. 

Carburationsappamte. Gasolinapparat zur Carbu- 
ration von atmosphärischer Loft. Müller. L. 77, 
236. — Carburationsapparat für Gasolin. L 78. 307. 

— Die Gasolinapparate u. deren Behandlung. L.78 
679. — Carburir- resp. Gasolinapparat für Luft. 
J. Faignot-Chavde Pat. 82. *376. — Wärm- 
apparat zu Gasolingas- Apparaten. E. Richter 
u. T r i e b e 1. Pat. 82. *667. — Regulirvorrichtung 
für den Zufluss des Gasolins zum Carborator. 
A. Pourbaix. Pat. 86. *107 — Ueber Gasolin- 
Gassparapparate 80.626. 527. 528. 662. 698. L 766. 

— Apparate rum Carburiren von Luft oder Gas. 

H. E. Cooper. Pat 76. 626. T. B. Fogarty. 
Pat 75. 750. — Carburationaapparat für Luft 
u. schwachleuchtcnde Gase. 0 C. D. Ross. 
Pat 76. 123. — Apparate zum Mischen von Luft 
oder Gas mit Kohlenwasseratoffdämpfen u. Pump- 
apparate dazu. E. A.Craig-Pew, E. Moran u. 
A. J. L a V a 1 1 6 e. Pat. 80. *726. — Gas- u. Luft- 
Carburatoren. G. Bühm. Pat 82. *24. W M 
Jackson Pat 82. *128. L. F. A. Lascols. 
Pat 82 *824, P V Richter. Pat 85 *311 

— Vorrichtung zur Regulirung des Gasstromes 
an Carburationsapparaten. J. Dory. Pat 88. 
*377. — Apparat zum Carburiren u Mischen 
von Gas u. Luft. G. Co tt re II. Pat 88 *439. 

— Neuerungen an Carburir- u Gaserzeugungs- 
apparaten. R Lawrence Pat 88 *441. 

— .\pparat zur Erhöhung der I.euchtkraft des 
Gases in Lampen J. H Weston Pat 75. 
255 — .Apparat zum Carburiren von Gas F 
Lenoir. Pat 75 846. — .Apparate zur Er 
hohung der Leuchtkraft des Gases F. W e s t o n. 
Pat 77. 18. Pat 82 *415 J Livesey u. J 
Kidd Pat 80. *285 — Carburationsapparate für 
Leuchtgas M, Bum. Pat 81. *101. H. Vale. 
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Pal 81 *481 . Pat 88. *i;« P Biachoff 
Pat 81 *608. — Einrichtang lur Oarboniairung 
von comprimirtem Steinkohlengas zur Beleach- 
tang vnn Eisenbahnwagen L. R i e d i n g e r 
Pat 83. *419. — Gascarburator mit Regulator 
A Hohmann Pat 84. *196. — Apparat zum 
Entarickeln n Einleiten von Kohlenwasserstoff- 
dlmpfen in die Gasleitung behufs Anreicherung 
des Lenchtgases A Decker Pat. 84 73.S. — 
Neuerungen an Apparaten zum Carburiren von 
Leuchtgas Vale. Pat. 86. 213 

Cirbaratlonaapparate. Carburateur für Wasser- 
stoff , genannt Brillantgasapparat. C. Zenker 
L 76. 300 — Carburationsapparat fOr Wasser- 
stoff W. R Lake. Pat. 76. 668. — Apparate 
lor Carburation von Wassergas E. W Clark 
Pat 75 626 J. Kidd Pat 77 289 E Jerz 
manowsky. Pat. 86.* 109. 

rarbirometer. Coquillon 78. *48. 

CarbjlaBln siehe IsocyanOr 

Carcel. 81 608. Anmerknng — Relativer Werth der 
gebranchten Lichtmesseinheiten mit Beziehung 
auf 1 Carcel M o n n i e r 88 7.68 

Ceaeat s a. Beton u. Concret. — Fabrikation von 
Cementrohren siehe Rohre im Register fOr 
Wasserversorgung 

— Ueber Cemente, ihre Bereitung und Anwendung 
H V Gerstenbergk. L 74 793 — Darstel- 
lung. G H Korbes L. 76 65 Aigner. L 
76 374 R. R Home Pat 76 749 J C Sel- 
lars Pat. 76. 87 — Fabrikation aus Gaskalk 
Geith 82 744. — KQnstlicher Fenerceinent 
L. 86 1.50 — Herstellung L 87 113 

— Erfahrungen mit Sellars-Cement. J. Fleischer 

74 52.5 — (Jementüberzug als .Schutz gusseiserner 
Rohre Engelhardt L. 74. 793 — Ueber 
das Treiben der Cemente W. Wolfers L. 75 
103 J. Baiischinger L. 78. 21 — Versuche 
mit verschiedenen Cementsorten H SchOlke 
n F Wiebe. L 75. 683 — Die Veränderungen 
des Portlandcements t>cira Lagern. L Erd- 
menger. L. 76 412 — Kohlensäureanfnahme 
des erhärtenden Portlandcementgusses L Erd- 
raenger. L 76 491 — Einfluss der Bindezeit 
auf die Festigkeit des Cemente Dyckerhoff 
I. 78 234. — Cement und Ceinentwaaren auf der 
Pariser Weltausstellung C. Lang. 7» 287. — 
Hydraulischer Kalk u Portlandcement mit be- 
»uderer Rücksicht auf die Cementindnstrie H. 
D. Za ick. L 80. 23. — Ueber Schlampc’s 

Cement Stawitz 80. 99 — üel>er Cement 
arbeiten n die Industrie der Cementwaaren G 
A Wayss L. 88 622 — Die Cement- u 

Cementwaarenfabriken von Dyckerhoff & .Sohne 
in AmOnebnrg u Dyckerhoff A Widmann in 
Biebrich a. Rh. 84. 476 — Ueber Cementarbeiten . 


E. Dyckerhoff. 84 717. — Die Mischfrage 
in der Cementindnstrie n. die Hocliofenschlacke. 
86 577 — Monicr's Herstellung von BaustOcken 
aus Cemcntmürtel mit Drahteinlagen. L. 86. H99. 
Cement. Prüfung auf seine Gote 8 Douglas 74 
575 _ Werthstellung W. Michaelis L. 77 82 
413 — Prüfung von Portlandcement Dycker 
hoff 77.75. Michaelis L, 77. 168. — Festig- 
keitsprüfung H Frühling L. 77 412. — Die 
Festigkeit der Cemente u deren Prüfung. A 
Gottschaidt L 80 284. — Prüfung u Ver- 
wendung des Portlandcements. W W Maclcy. 
L. 81 48 — Ueber die Zusammensetzung der 
Cemente H I. e Chatelier L. 82 868 — 

Verfälschung des Portlandcements. 82. 764 774. 
88 677. — - Ueber Cement u. dessen Verfälschun- 
gen. Manske. L. 86 991 — Untersuchung. 
L 87. 113. 

— Einheitliche Nonnen für Handel. Fabrikation 
u Prüfung von Portlandcement I., 77. 199 23.5. 

— Bestimmungen für einheitliche Lieferung u 
Prüfung von Portlandcement. 78 546. L. 78. 520 

— Nonnen für einheitliche Lieferung u. Prüfung. 

L. 87 895 — Normen für einheitliche Liefe- 

rung II Prüfung von Portlandcement, Verpackung 
II Gewicht, Bindezeit, Volumbcständigkeit, Fein- 
heit der Mahlung, Festigkeitsproben, Zug- ii. 
Druckfeetigkeit. 87 915. — Protokolle der Ver 
handlungen des Vcniiiis deutscher Cementfabri- 
kanten u. der Bection für Cement des deutschen 
Vereins für Fabrikation von Ziegeln, Thonwaaren, 
Kalk u Cement. L 87 732. 

CementsehnSre für Rohrdichtiing G. F. Noack 
79. 66 

Ceresln. Uelier das Ceresin .1 Grabows ky. 
L 77 747 

Uhamotte s. a Feuerung — ( 'hamottewaaren auf 
der Pariser Weltausstellung. C Lang 79 127 

— I^agerung von Chamottewaaren iin Freien 
A. Klünne. 79 49ä — Mängel an Chamotte- 
ziegelii. M c rk c n s.j 80. 96. 

Chlllaalpeter siehe Natronsalpeter 
Chlor. Vorkommen in Steinkohlen P. Behren d. 
88 1Ü07 

Chlonnagneslnm. V'erwendiing als Füllmaterial 
für nasse Gasuhren. 77 577. 84 Iü7. Ra tipp. 
83. 797 

ChlorwaaseratotT. Ueber Kupferctriorür n die 
Almorption des Kohlenoxyds u Chlorwasserstoff- 
gases Thoma. L. 78 371 
Chrysen. Zur Kenntniss E Schmidt L 74 
.388. — Derivate A Adler. L. 80. 236 
Coke 8. a Feuerung u. Heizung — Gewinnung 
s a bei Gashereitung u. CokeOfen unter Oefen 

— Einwirkung der .Schlacken auf feuerfeste 
Steine siehe Feuerung 
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Coke. Uarstellung von Presstorfcoke. Beta. L. 74. 
726. — Gewinnung von Coke i>ei der Darstel- 
lung von l.euchtga8 aus Lignit, Torf, Holz etc. 

.\ M. Clarke. Pat. 74. 765. — Cokegewinnung. 

R W Grice Pat 74 668 A. L. Steavenson. 

L 77 648 — Darstellung von Coke auf dem 
Werke Marais zu St. Etienne. L. 76. 747. — 
Vercokung von Anthracit in SQdwales W. Hack- 
ney. L. 76. 51 — Herstellung aus Braunkohlen. 
0. Gmelin. L. 77. 746. — Darstellung. H. C 
Bull. Pat. 81. *835. — Herstellung von ge- 
presstem Coke io CokeOfen mit intermittirendem 
Betriebe. F. LQrmann. Pst. 82 7.52. — Behand- 
lung bituminöser, kohlenbaltiger u. kalkhaltiger . 
Stoffe zur Cokegewinnung H. Aitken. L. 83. | 
656. — Jameson's Verfahren znr Cokebereitung [ 
84. *44U — Neuerungen in der Fabrikation J. I 
Jameson. Pat. 84 574. — Zusatz von Theer ! 
pech zu den zu vereokenden Kohlen. J. J a meso n. 
Pat 85 *104 — Bericht Ober die Herstellung 
von Coke. J. D. Wecks. L 86 501. — Die 
Cokefabrikation im Oberbergamtsbezirk Dort- 
mund. F. Simmersbach. L. 87. 1175. — Dar- 
stellung aus mit Coksinehl versetztem Theer. 
W. Bäcker Pat. 88. 778. 

— Nebenproducte bei der Herstellung von Coke. 
Simon. L. 80. 419. — lieber die Gase der Coke- 
ofen u die Gewinnung von Ammoninmsulfat bei 
der Vercokung. Smith. L. 80. 686. — Destil- 
lationscokerei. 83 877. — Geschichte der Destil- 
lationscokerei. Stercken L. 84. 280. — lieber 
('okereien mit Gewinnung der Nebenproducte im 
rheinisch-westfalischen Kohlenbczirk. 83. 482 — 
Gewinnung der Nebenproducte in den Cockereieu. 

T. B. T.ightfoot. L. 83 532. A HOssener. 

L. 88. 587 L 84. 25.; s. a. 84. 161. 86. 356 j 
Otto. 86. *115. W. Cohn L. 86. 307 F. W. 

L 11 r manu. L 85. 814. — lieber Cokegewinnung 
u. Nutzbarmachung der Nebenproducte. Scheu- 
rer-Kestner. L 84 624. — lieber Vercokung 
iler Ssarkohle mit Gewinnung der Nebenproducte. 

E Möller. L. 85. 631. — Gewinnung der Neben- 
producte bei CokeOfen mit Gasfeuerung. A n t 
Mandersbach u. Alf. Sie rach. L. 87 613. 

— Construction u. Bau von V'ercokungsapparsten. 
Dörre. L. 79. 327. — Apparat zur Darstellung 
unter gleichzeitiger Gewinnung der Destillations- 
producte. J G Beckton. Pat. 82. 230. — Ap- | 
parat zur Gewinnung von Theer u. Ammoniak > 
bei der Cokebereitnng. Fr. Hornig. Pat. 83. 1 
776. — Apparate zum Trocknen u Vercoken von J 
Braunkohlen. L. 83. 810. — Schlauch zum 
I.,ö8chen der Coke. E. Höfinghoff. Pat 83. 
•259. 

— Einfluss der l>estillatiun8<lauer u. der Retorten- 
temperatnr auf die Qualität der erzeugten Coke ' 


Ilgen. 74 624. 628. — EinÜitss der Vercokung 
auf den Schwefelgehalt der Brennstoffe. F. T 
D r o w n. L. 82. 300. — Beschreibung des Coke- 
I ofenprooesses Bauer. Th. v. Bauer. L. 85. 171 
8. a A. Schmalz. L. 86. 446. — Einfluss von 
Kalkzusatz zu der zu destillirenden Kohle auf 
die Ausbeute an Coke Knoblauch. 87.55.96. 
— lieber die Bindung des Schwefels in Stein- 
kohle u. Coke u. die Erzeugung von schwefel- 
armer Coke F. Mock. L. 87. 199. 

Coke. Schwefelbeetimmong in Coke. A Eschka. L. 
74. 648. s. a Schwefel. — Aschengehalt der zur 
Gasfeuerung verwendeten Coke. F. Tonnar. 
77. 228. — Chemische Zusammensetzung der 
Aschcnschlacke verschiedener Cokesorten H. 
Bunte. 79. 377. Liege!. 79 377. — Schmelz- 
barkeit der Schlacken verschiedener Cokeeorten 
79 376. 378 470. — Analyse einer Naphtacoke 
A Lidow. L. 83. 167. 810. — lieber Porosität 
u. speciflsches Gewicht von Coke. F r. P. D e w e y 
L. 84 280. — Die physikalischen Eigenschaften 
der Coke mit ROcksicht auf den Hochofenbetrieb 
,1. Fulton. L. 85. 171. — Einfluss des Asdien- 
u Wassergehaltes auf den metallurgischen Werth 
der Coke. F. C. G. Müller L. 86 171. — 
Dirccte Bestimmung des epeciflschen Gewichtes 
der Cokeeubstanz. W. ThOrner L 86. 171. — 
Aschengehalt der Coke verschiedener Abetam 
mung 87. 5. 6. — Stickstoffbestimmung Schmitz 
L. 86. *208. s. a. Stickstoff. — Stickstoffgelialt 
verschiedener Cokesorlen W. Smith L 86. 15 
Knublauch. 87. 665. W. Foster. 87. 666 
Eug. Schilling. 87. 713. — Schwefelgehall 
belgischer u. westfalischer Coke L Blum L. 
88. 917. 

— Procent-satz der Cokegewinnung bei der Ver 

gasung von Steinkohlen in den Retortenofen von 
Liege!. 74. 409. — Cokeansbeute von Kohlen u 
Torf. L 76. 149. — Heber Cokeansbeute. C 
Müller. 79 345. Knublauch 83. 446 — 

Ueber Cokeansbeute u. die verschiedenen Metho 
den beim Verkauf C. Müller 81 391. Liege! 
81. 393. — Bestimmung der Cokeansbeute. G 
Liege!. 82. 368, C Müller. 82 369 — Be 

triebskustenberechnung einer Cokerei mit n. ohne 
Gewinnung der Nebenproducte. 83.711. — Ver- 
gleichende Zusammenstellung der Betriebskosten 
u. lleberschüsse bei Ofen- n. Destillationscokerei 
83 714. — Erzeugung der Londoner Gasanstalten 
an Kleincoke Mc. Millan L. 86. 363. 

— Die Sortirung der Coke auf der Pariser Welt- 

ausstellung, 78 499, — Brechmascliine, System 
Fd. Arbey 79. 294. — Cokezerkleinerungsma 
schinen Chr. B ey e r. Pat 81 *146. W.Be ck ert 
Pat. 81 *621 — Cokereiniger, G. F. Geismar 
Pat. 82 306 — Ueber Cokezerkleinerungama- 
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üi'hinen. Knnath 82 401 — Erfahrungen mit 
t'okemöhlen Müller 84 237. — Cokezerkleine- 
niogsroaachine. Knnath 84 237 — Uel>er die 
Cokeierkleinernngamaachinen vnn Eitle. E. 83 
100, — Die Cokezerkleinerungamaschinen von 
Eitle, von Brink & Hübner u von Leroy Chevalet 
86 *621 — Fahrbare Cokezerkleinerungemaschine 
der Stadt Kölner Gaawerke A Hegen er 86 
849 Taf 21 — Ueix'r (.'okeacrkleinerung 86 
492 H Ries 86 ,378 Rcichard 86 *619 
r Eitle. 86 *924 

Coke Verwerthung 74. 791. — Mittel »ur Hebung 
des Cokeconsnms Benett 77 744 — UeberCoke- 
verwerthung Townsend 86 611 Reichard 
86 619 — Dampfkesselfeuerung mit (Joke, A. 
Ehreiidorfer. 86 •ik'i. — Verwendung des 
(’okestaubes lur Kesselfeuerung 86 627. 628 

— Deber .Steinkohlen, Coke u Holzkohlen als 
Hochofenbrennmaterial Wilh Thörner. L 
86 668 900 — Verwendung der sogen Hreeze 
iiir Feuerung. 86. 678. — Zur Verwerthung von 
Cokestaub. 86 678 — Verwerthung von Coke- 
«taub im Ofenbetrieb Liegel 86.775. — Ver- 
suche zur Verlieizung von Cokestaub Briinet 
87. 770. 

— Ceber Werthverminderung dert'okebeim I^agem 
I) A. Graham. L 74 386 — Ueber Preis u 
(dualitat für den Hochofenbetrieb F. Lürmann 
L 86 171 — Byndicat für Coke n. Cokekohlen. 
85 427 — Werth der Hochofencoke, bei wel- 
chen Destillationsnebenproducte gewonnen sind 
J I. B e 1 1 L 86 1*01 — Normalpreise für Coke- 
verkauf. Reichard 86 624. — Ueber Coke- 
verkauf Kunath 86. 779. — Frachttarif für 
Gascoke, Petition von Barmen 86 181 — Fracht- 
tarif für Coke im Verein für Rheinland u West- 
falen 86 217. — Zur Transportfrage. 86 562 

— Zur Frage der Frachttarife, Eingabe der Dircc- 
tion der Gas- u. Wasserwerke in Köln an die 
kgl Handelskammer daselbst. 86 844. — Trans- 
IJOrtvorschriften des Reichseisenbahnamts. 87. 
1U87 

Coksbriqoettes siehe Briquettes. 

Cokeifea siehe Oefen. 

Cskstheer siehe Theer 
Coksiiegel siehe Briquettes, 

Caloaienwaseher siehe Wascher 
Cslopkea (Triteren) Vorkommen im Leuchtgase 
M Berthelot 76. 409 410 
l'owjMBltlonsfcensn siehe Kerzen 
Csicret 8- a. Beton u Cement — üekonomische 
Herstellung von Concretmasse Bandemann 
80. 49 

' SBCurrenzaosschreibea siehe Preisausschreiben 
CeBdeasatioa. Ceber Condensation u. ihren Ein 
floss auf die Naphtalinabscheidnng J . W a t s o n 
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74 633 — Vorrichtung zur selbstthatigen Ab- 
leitung des Condensationswassers aus Gasleit- 
ungen. Bartl. L. 74. 750. — Entfernung von 
in Gasen oder Dampfen aufgelösten Materien 
A M Clark Pat 75. 104 — Ueber die Con- 
densation des Gases Y o u n g 75. 589 — 
Uel>er Condensation. 75. 701 — Versuche über 
Condensation EG rahn 76.705 — Ueber die 
Richtnng des Gasstromes in den Condensatoren 
77. 49. — Ueber Condensation u. Condensations- 
producte bei der Gaslrereitung. A KlOnne 79. 
530. — Ueber den Aitken-Y onng-Process. 80. 628. 
H. L. G rev i 1 1 e 80. 602 — Ueber Condensation. 
80. 627 636 — Ueber eine neue Vorrichtung 
für die Condensation u zur Beseitigung der 
durch den Exhaustor verursachten Oscillationeii. 
J Bommerville 80. 636 — Ueber die An- 
wendung einer Methode der Condensation zur 
Vermehrung der Leuchtkraft des Gases u zur 
Verhindening der Naphtalin - Abscheidung F 
Cadel. 80. 636 81. 452 — Neues System 

der mechanischen Condensation. Ed Servier. 
80. *639. — Ueber Condensation E Grahn. 
80. 702. — Ueber Kühl- u. Waschrbume für 
< iase der Hochöfen , Cokeöfen u. Generatoren 
84 . 633 F Lürmanu 84. 639. — Die warme 
Condensation als Mittel zur Verhütung von 
Naphtalinabscheidungen. H. Sal ze n b erg. 84. 
817. — Ueber Condensation M Hempel. 
86. 987. — Condensation des Gases in der Wärme 
A lavoi ne 85. 611 

CondcBsatfoBSWaMcrableiter, selbstthätiger. Ha- 
we's Automat. .1. Keidel. 82. *733. Eitner 82. 
735. Salzeoberg. 82. 73.5 

Condensatoren. Uelrer das Grössenverhlltniss 
der Gascondensatoren W A Y. Werber 
L. 78. 671. — Zur Theorie der Gascondensatoren. 
G Perissini. 80. *.568 — Ueber Gasconden- 
satoren W H J Webber L 80. 669 — 
Der einfache Liiftcondensator, Theorie G Pe- 
rissini. 80. 570 — Der ringförmige Luft- 
condensator, Theorie G Perissini. 80- 
574 — Der Waasercondensator mit beschränkter 
Wassermengc, Theorie. G Perissini. 80. 
576 — Der combinirte Luft- u Waaserconden- 
sator mit beschränkter Wassermenge, Theorie 
G Perissini. 80. 578, 

— U eher mechanische Condensatoren . M a 1 d a n t. 
L 74 388 — Der Condensator von Pelouzc 
u Audouin. 74. 125. 246 358 445 L 706 
75. 474 476 483 484 76 *757 77. 2 83. 79 b’ 
Schilling 74 487. Hasse 74. 487. J. p’ 
Krost L 75. 37.5. de Mongeot. 76. 556, 
F. Leblanc. L. 76. 718. Klönne. 83. 798 
— Condensator, combiuirt mit Sembber u. Ez- 
hanstor Clark L 75. 462. — Ueber den 
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Cleland’schen Ckindensator. B. Körting. 75. 
483. — Condensator fOr kleine Gasanstalten. 
O. Jon an ne. L. 77. 114. — Ueber die Wirk- 
ung des Blochmann'scheu Schaufelcondensators. 
Merke ns. 79. 3t*5. — Mechanischer Conden- 
sator für Theer. Ed, Servier. 80 *640. — 
St John's Condensutiunsapparat. 81. 633. — 
Verbessemng an Lnftcondensatoren. A. Eitner. 
81. 7HO. — Ueber Servier's Stabcondensator. 
Roll. 84 753. — Apparate für warme Con- 
densation. H. Salsenberg. 84.820. — KQhl- 
gefksse für Lenchtgasleitungen. C. Branden- 
burger. Pat. 84. *827. — Der Wassercondcn- 
sator von Chevalet. 84. 851. — Zusammen- 
gesetxter Condensator mit siebartigen Zwischen- 
böden. Ch. Burghardt. Pat 86. *504. — 
Neuerung an Rieselcondensatoren. E. Span- 

•dan. Pat 86. *907 

Condensatoren. Nenerungen an Leuchtgascondeu- 


satoren. 

Schwarzer. 

75. 

483. 

s. a. 

484. 

E. 

Ledig 

. 75. 611. Umlauf 

76. 15. 

W. 

Cleland. 

Pat 77. 19. J. 

Ste 

el. 

Pat. 78. 

309. 

W. 

P. Wi 

Ison. L. 79. 176 

0. 

Mo h r. 

Pat. 

83. 

•303. 

Pat. 86. *393. 

W 

Ws 

-Iker. 

Pat. 

86. 

•392. 

0. Ruppert. 

Pat. 

88. 

•198. 



— Kühlvorrichtungen zur Condensation von Flüs- 
sigkeiten u. Gasen R. Morton. Pat. 74. 796. 
— Kühlapparat zur fractionirten Condensation 
der Kohlenwasserstoffe Gudgnen. 88 759. — 
Kühlvorrichtung für den Grossbetrieb. L. Ram- 
dohr. 86. *470. 

(lontrolrorrlchtnng für Droschkenführer. M. 
P randstatter. Pat. 88 953. 

Crotonjlen. Vorkommen im l.enchtgase. E. Ca- 
ventou. L. 76. 681. M. Berthelot 76.411. 

Oamol. Gehalt verschiedener Erdölsorten an 
Pseudocumol. C. En gl er. L. 85. 901. — Siede- 
punkt, Entflammungs- u. Entzündungstemperatur 
des rohen Cumols aus Theer. F. Gantter. 
L. 87. 551. 

Cnrrentmeter. Apparat zur Messung des elek- 
trischen Stromes. Hopkinson. L. 83. 342. 

Cyan s. a. Isocyanür. 

Cyan B. CyanTerblndangea. Nachweis. A. Vogel. 
L. 85. 102. — Methoden zur Bestimmung in 
Gasreinigungsmasse. Lcschhorn. 88.878. — 
Ueber Cyan u. Cyanverbindnngen in den Pro- 
ductender Steinkohlendestillation. P. Behrend. 
88. 1UÜ6. — Bestimmung von Cyan u. Schwefel- 
cyan im Gaswasser u. in gebrauchter Reinignngs- 
massc. Pendrid. 88. 1008. — Beetimmung 


der Ferrocyanverbindnngen in gebrauchter Rei- 
nigungsmasse. Petri. 88. 1107. 

Cyan u. Cyanverbindnngen. Gewinnung von Cyan- 
verbindungen aus gebrauchter Eisenoxyd-Reini- 
gungsmasse. W. G. Valentin Pat 75. 750. — 
Erzeugung von Cyaniden der Alkali- u. Erdalkali- 
Metalle. V. Adler Pat 81. 207. Pat 84. .507 

— Gewinnung der Cyanide aus gebrauchtem Gas- 
kalk A F. SchOssler. L. 83. 620. — Dar 
Stellung. L. M o n d. Pat 83. *663. — Gewinnung 
beim Claus'schen Gasreinigungsverfahren durch 
Ammoniak. H Joly, 87. 1037. — Gewiimung 
aus gebrauchter Reinigungsmasse u. aus Gas- 
wasser H. Bunte. 87. 1063. — Abscheidung 
ans Gasen Knublauch. L 88. 374. Pat 472 

— Ueber die Gewinnung von Blutlaugensalz bei 
der Gasbereitnng. 76. 401. — Darstellung von 
Ferrocyankalium mittels Rhodanammonium Br 
Alander. L 78. 20. — Gewinnung von Blut- 
laugensalz aus stickstoffhaltigen organischen 
Substanzen. Th. Richters. Pat. 81 736. — 
Gewinnung von Ferrocyanverbindungen aus den 
ausgenutzten Reinigungsmassen. U Kunheim 
u. B. Zimmermann. Pat 84 825. — Dar- 
stellung von Eisencyanürverbindungen G. de 
Vigne. Pat 85. 105 — Darstellung von Ferro- 
cyanverbindnngen aus gebrauchter Gasreinigungs- 
massc sowie aus Rhodansalzen A Sternberg 
L 85 901 — Gewinnung von Ferrocyanver- 
bindungen aus unbrauchbarer Gasreinigungs- 
masse M. Hempel u .4 Sternberg Pat 
86 366 

— Bildungsweise von Cyan- o Sch wcfolcyan- Ammo- 
nium bei der Leuchtgasbereitung. 75. 401. — 
Schwefelcyanwasserstoff aus Schwefelkohlenstoff 
Saint-Pierre u G Jeannel. L 75. 656 

— Darstellung von Rhodanverbindnngen aus 
gebrauchter Reinigungsmasse S. Marasse 
Pat. 85. 105. — Zur Fabrikation von Rhodan- 
salzen. R Gasch 86. .550 F. N af zge r. 86. 
694 L. 86. 606 R. Gasch 87. 313. 

— Einwirkung von Aetznatron auf Schwefelcyan 
Verbindungen A. Esilmann. L. 76. 141. 

— Vorkommen von Schwefelcyanammonium im 
Leuchtgase u. seine Wirkung auf das Auge 
.Meusel. 76 6. Anm Th. Pol eck. 76. 6 
Jos. J SCO bi 76. 10. Anm — Einfloss der 
Rhodan Verbindungen auf das Pflanzenwachsthum 
83. 510. Marek er. L. 83. 810. 

Cyllnder siehe Lampencylinder 

Cymol. Vorkommen im Leuchtgase M. Berthe 
lot 76 409. 
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Dlagfe fliehe Gaue. 

Denpt. Einwirkung von Methan auf Waascr- 
dampf. J. Lang. 88 9SS. — Einwirkung von 
Waaserdampf auf Kohlenoxyd J Lang. 88 97 1 . 

— Einwirkung von Waaaerdampf auf Gaakohle 
a. Graphit. J Lang 88. 967. — Einwirkung 
von Waaaerdampf auf Kohle. J. Lang 88. 972. 
fl. a Waaaergas. 

— Leber die von Dampf durch eine Metallwand 

in Waaaer Qbertragenen Wärmemengen Nage- 
mann L 84. häO. — Die Centraldampfatatiun 
in New-York. ROdiger u Paachke L. 84 
281. — Die Dampfleitungen in New-York. L 84. 
673 — Centraldampfanlagen der New-York 

Steam-Co. L. 84. 673. 825. L. 86. 171. — Die 
Dampfvertheilong in den Städten. L 86 279. 

Dampfbetrieb a. a Dampfkeasel Dampf, Kalender 
für Dampfbetrieb R. Mittag. L. 87. 1088. L 88 947. 

— Verhaltungaregeln bei Dampfbetrieben fOr 
Fachmänner n Fabrikanten. A. HInbek. L. 
88. 497. — Leitfaden dea Dampfbetriebefl. J. 
Pechan. L. 88. 675. — Taachenbuch für Mecha- 
niker, Heizer u Dampfmaachinenbeeitxer. A 
Jannez. L. 88. 675. 

Dampfheianag aiehe Dampf u. Heizung 

Dampfkeaael u. ilampfkeaaelanlagen h. a Explo- 
sionen u. Feuerung, sowie Keeaelstein u Reini- 
gung im Register für Wasserversorgung. 

— Lehr- n. Handbuch Ober complette Dampfkeaael- 
anlagen. H. L. Thielmann. L 79. 327. — Die 
Dampfkeeeel, deren Festigkeit, Conatructinn u. 
Betrieb. R. Wilson. L. 79. 327. — Die Dampf- 
kessel mit Rücksicht auf ihre industrielle Ver- 
wendung. J. Denfer. L. 79. 735. — Keasel- 
formeln. G. Schmidt. L. 81. 617. — Techno- 
logie der Warme u. des Wassers mit besonderer 
Berücksichtigung dea Dampfkeeselbetriebes. F. 
Schwackhöfer. L. 83. 267. 377. L. 84. 780 

— Dampfkeaselrevisionabucb L. 84 730. — Vor- 
schriften über Anlage, Betrieb u. Beaufsichtigung 
der Dampfkessel in I’reiissen H. Meissner. 
L. 86. 172. — Zur Statistik der Dampfkessel in 
Preussen. L. 86. 336. — Anlage u Betrieb von 
Dampfkesseln H v. Reiche. L. 86. 173. L 88. 
622. — Handbuch für Dampfkesaelbesitzer. M P 
Bale. L. 87. 117.5. — Die Dampfkessel, deren Feh- 
ler, Behandlung u. Ban. B D. Mnnro. L. 87 1175. 

— lieber die zur Zeit gebräuchlichen Keaselcon- 
Btructionen nebst einem Ueberblick der neueren 
Systeme. H. Walther. L. 74.491 — Der Lan- 
cashire-Keseel von Adamson A Co auf der Wiener 
Weltausstellung. L. 74. 215. — Rührendampf- 
kessel. J Watt L 74. 318. — Dampfkessel 


von Paul Havrez. J Havres. L 74. .549. — 
Der Kux'scbe Dampfkessel L 77 142. — Röhren 
dampfkeasel Th Ehlers. L 78 21 — Dampf- 
kessel mit Generatorfetiornng. Liegel. 79 385. 
•570 — Kootskessel mit Knap s Stoker auf den 
Wasserwerken in Birmingham. L 80 720 L 
86. 869. — Neuerung an Ten-Brink-Kesseln A. 
Kux. Pat. 88. *501. — lieber den Dampfkessel 
von Martini L 86. 100. — - lieber Dampfkessel 
mit Cokeheizung Beyer. 88. *1036. 

Dampfkessel a. Uampfkesselanlagen. Die Dampf- 
kessel auf der Wiener Weltausstellung. J. F. 
Radinger L 74 343 550 H v Reiche L 74. 
388. — Die Dampfkesselanlagen der Wiener Welt- 
ausstellung. C. Ludwik. L. 74. 387. — lieber die 
Dampfkeasel, Dampfmaschinen ii zu deren Betrieb 
nötbigen Apparate auf der Wiener W'eltausstel- 
lung H. Walther. L. 74. 491. — Die Dampf- 
keasel der Pariser Ausstellung. S. Gottlob. L. 
79 893 Müller-Melchiors L. 79 603 — 
Die Dampfkessel auf der Ausstellung in Düssel- 
dorf. Böcking. L. 81. 18. 

— Apparat zum Vorwarmen de« Speisewassers 

E Green A 8ohn 79. 81 — Apparat zur 

Scheidung des Dampfes von mitgerissenem Kessel- 
wasser Ehlers L. 79 522. — lieber die con- 
tinnirliche u. selbsttbatige Speisung der Dampf- 
kessel R. Pröll. L 81 792. — Vorrichtung 
zur Regulirung der Speisung von Dampfkesseln 
H Wehage. L. 82. 154 — Hawc’s Automat, 
ein selbstthatiger Condensationswasserableiter 
J Keidel. 82. *733 Eitner 82. 735. Salzen- 
berg 82 736. — Ununterbrochen arbeitender 
Rohrreinigungsapparat für Dampfkessel. Tb 
Drzymalla Pat. 85 635 — Benutzung des 

Abdampfes zu Heizzwecken. L. 86 91. — Vor- 
richtung au Dampfkesseln zur Sicherung gegen 
Wassermangel. Rosenkranz. L. 87. 73 — 

Automatischer Speiseapparat für Dampfkessel 
Jansen. 88. *903. 

— Berechnung der Leistungsfähigkeit von l)(tmpf. 
kesselanlagen L. 77. 748. — Grundsätze n An- 
leitung zur Untersuchung von Dampfkesseln u 
Dampfmaschinen zur Ermittlung ihrer Leistlingen 
86. 298. — Die Beurtheilung der Dampfkessel j 
Grundlagen für praktische Untersuchungen. G 
S c h i m m i n g. L. 86. 552. 

— Verdampfungsversuche für einen Dampfkessel,. 
System Ten-Brink. K. Teichmann. L, 77 602 
— Verdampfungsversuche mit verschiedenen' 
Kohlensorten F Münster. L. 78. 480. — Ueber 
die Ausführung von Heizversucben im Dampf- 
kesselbotrieb, F Fischer L. 79. 523. — Ver- 
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(lampfungsverBUch mit einer Liegerscbcn Gene- 
ratorfenerung. Liegel. 79 *570 — Die Ver- 
dampfungaversuche des Magdeburger Vereins fflr 
Darapfkesaelbetrieb. H Peter. L 79, 789 — 
Ein VerdiimpfupgBversuch F Fischer. L 83 
809 

Dampfkessel u. Dampfkesselanlsgen. lieber die Ab- 
nutzung der Dampfkessel. F Fischer. L. 79 
138 759. — lieber die Einwirkung des l>eim Reini- 
gen des Speiscwassers mit Magnesia entstehen- 
den Chlormagnesitims auf die Dampfkessel. Ed 
Bo h I i g L. 79. .397 — U eher Corrosion an Dampf- 
kesseln u, <ieren Veranlassung Kirchweger 
L. 79. 542 

Uampfsprfhapparat. DampfsprOhapparat mit Gas- 
heizung. L. Kamdohr- Gotha 87. *494. 

Dampfstrahlexhanatur, Dampfstrahlgeblis« siehe 
Exhaus toren. 

Dasymeter. Das compensirte Dasymeter von A 
Siegelt u. W. Dürr A. Siegert 88. *7.36. 

Deltanetall. Darstellung u. Eigenschaften. Dick. 
84. 671. 

DlffusiOB siehe Gase. 

DIITosloseop. Apparat zum Aufiinden schadhafter 
Stellen an Gasleitungen. C. v. Than. 83 *157 

Dimethylanilin. Siedepunkt, Entflammungs- u. 
Entzündungstemperatur F. G a n tt e r. L. 87 551. 

Dlnapbtyl. Darstellung. W. Smith. L. 76. 5.59. 

DInaskry stall siebe Feuerung. 

DIphenyl. Vorkommen im Steinkohleutheer K. 
Büchner. L. 76 140. 

Dlssoclatlon siehe Gase. 

Docht. Dochte aus Metallfäden in Verbindung 
mit saugfähigen Materialien J. P. Kuhlen & 
.Söhne Pat 81 145. — Oombinirter Metall- 
docht für Illuminationslampen. R. Büttner 
Pat 82 *195 — Dochte mit in ihre obenm 

Finden eingela.ssenen Metallplatten N. 8. W a x. 
Pat. 82 342. — Herstellung mineralischer Dochte, 
G. Beck. Pat, 84. 127 — Vorrichtung zum Auf- 
bewahren von lampendochten. C. H. Ludwig. 
Pat. 88. *138. — Lampendocht für Oel- u. Petro- 
leumlampen. H. Pieper. Pat. 88. 985. 

Dochtabschneider s. a. Dochtpntzer. — Dochtab- 
Hchneider. A.B. Rösch. Pat. 81. *836. — Docht- 
abschneider für Rundbrenner. W. Eggert Pat 
84. *361. — Mit Borstenwischer corabinirtcr 
Dochtabschneider. H, Ri ege r Pat 84. *806. 

Dochtbehiilter s. a. Dochte. Dochtbehälter an 
Kegidatorlampen. M. Meriche n ski. Pat 83. *67. 

Dochtnhmng (Duchtgetriebe, Dochtregulatoren). 
Dochtregulator für Petroleum- oder Kerosin-Heiz- 
öfen. Winterbur n. L, 79. 176. — Doclitfüh- 
rung in einer beweglichen Blechkapsel an Petro- 
leumflachbrennem. A. Krohn, Pat, 80. *260. — 
Dochtführung an Brennern E. H. Häckel. 
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Pat. 81. *143. — -Andrücken des Dochtes mittels 
Federn an die Triebräder bei Brennern Brökel- 
inann, Jäger 4 Co. Pat 82. 58. — Docht- 
fühmng für Flachbrenner. G. Haller. Pat. 82. 
*59. — Dochtbewegnngsvorrichtnng für doppelte 
Flachbrenner an Lampen. Körner 4 Co Pat. 

82. *749, — DochtfOhrung für Petroleumlampen. 

J, Meihö. Pat. 83. *299. — Vorrichtung zur 
Verhinderung des Zurücksinkens des Lampen 
dochtes H. Dönneweg. Pat. 84 *570. — 
DochtfUhrnng an mehrflammigen Rund u. Flach- 
brennem. Schwintzer u Gräff. Pat 84. 
*572, — Doebtführungan Petrolcummndbrenneni. 
J. Kumberg Pat 85. *197. — DochtfOhrung 
u. Löschvorrichtung an Rundbrennem. Edw. 
Hickor. Pat 86. *874. — Neuerungen an der 
Dochtbewegung für Rundbrenner. R u d. D i t m a r. 
Pat. 86. *90.3. — Dochtführung an Rundbrennem. 
H. Kock. Pat. 86. *905. — Gleichzeitig zum 
Löschen der Flamme verwendbarer Dochtbewe- 
guugsmechani.smus an F'lachbrennem. Th. Cas- 
pers. Pat. 86. *905. — Auswechselbares Docht- 
getriebe fürPetroleummndbrenner. Schwintzer 
u. Gräff. Pat. 87. 368 — Dochtbewegungs- 

vorrichtung an Rundbrennem. F. Witing. Pat. 

87. *369. — Dochtführung für Rundbrenner. A. 
Musniann. Pat. 88. *471. — Dochtführung für 
Lampen. Schwintzer u. Gräff. Pat. 88. *717. 

Dochthalter. Dochtbalter ohne Papierkranz an 
Nachtlichtschwimmem. W. Simon. Pat. 86. 
*669. — Doppelter Dochthalter für Rundbrenner. 
G. Mc. Gill. Pat, 86. *906. - Dochthalter ffir 
Petroleumlampen. Schwintzer u. Gräff. Pst. 

88. *470. 

Dochthfligen (Dochtscheiden). Zweitheilige Docht- 
scheide an Brennern. A.Reinitz. Pat. 81. *141. 
— Dochthülse au Fla{-hdochtbrennem. A. H i n c k- 
lake. Pat. 82. *194. — Flachdochthülae u. -Ge 
triebe an Petroleumbrennem. J. C. C. M e y n. Pat 

83. *67. — Befestigung der Dochtscheide an 

Petroleumbrennem, J. C.C. Meyn. PaL84.*363. 
— Dochtfübrungsröhren für Mitrailleusenbrenner 
W. Hecht. Pat. 86. *174. — Neuerung an Petro- 
leuindochtscheiden. J. Mieyn. Pat. 86, *904 

Dochtlampen siebe Brenner u. Lampen. 
Dochtputzer s. a. Dochtabschneider. Dochtputzer 
fflr Rundbrenner. Kaufmann u. Krön. Pat. 
81. *621. — Dochtputzer für Rund- u. Flach- 
brenner. L. u. G. Kugler. Pat. 85. *257. — 
Neuerang an Dochtputzera J. Bräutigam. 
Pat. 85. ».597, J. Fischer. Pat. 86. *90;>. J. 
Meyer. Pat. 88. *770. 1121. 

Dochtgchelden siehe Dochthülsen. 

Dochtträger. Dochtträger für Petroleummnd 
brenner. Wild u, Wessel. Pat 85. *595. 
Dowsongas siehe Wassergas 
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Drille siehe Rohrleitung. Versorgung Behandlung von Phosphaten u. 

Oriek siehe Gasdmck, Gase, Regulatoren u. Ver- stickstoffhaltigen Stoffen lur Bereitung von 

brennnng. Dflnger H. Young Daracott Scott L. 

Dnckerschwirze. Darstellung aus Gastbeer. 83. — Bereitung eines DOngemittcls J 

I'ersos u. JeannoUe. L. 76. 52. Duke. L. 83 657 — Dangangeversuche mit 

DmckmeaMr siehe Manometer. Kohammoniak-Snpcrphosphaten E Wollny. 

Draekregnlator, UraekregoliniBg siehe Kegu- | L. 84. 24. — Uelier Düngung u künstliche 

latoren ' Düngemittel CI Winkler 84. 337. — Zur 

Dinger s. a Amtnoniaksalze, AmmouiumpboHpliat, Bestimmung vun Stickstoff in Düngemitteln 

Ammoniumsulfat, Cyanverbindungen , Natron- Pieper L H4. 54U 

aUpeter u AbfüHstoffe im Register für Waaaer- ’ Djnamometer siehe Klektrische Apparute. 

£• 

Eisen. Der Eisenreichthum Amerikas. L. Simo- KlMBStetne. Zusammensetzung einiger F'isensteine 
nin. L. 76. 719. — Das Eisen im Weltliande) zur Gasreinigung M Salanson. L. ^7. 

Yon l^t>6 — 1876. W. v. Lindheim. L 77. EiMDsteinmnlme, manganhaltige als Material zur 
237. Neuere Gesichtspunkte in der englischen Gasreinigung C. Pütz 74. 630. 

Eisenindustrie K. F Dürre. L. 79. 759. — Eisessig. Siedepunkt, Entflaminungs u. Kntzüii 
Vorkommen u. Gewinnung. 13. Kreusser. dungstemperatur. F. Gantter. L. 87 551. 

L- 87. 581. Elektricität. Die elektrische Iluustelegraphie 

— Die Krupp sche Ciussstahlfabrik 79. 555. — L Scham weher L. 80. 720. — Der Elektro 

Zwei neue PiXK'esse der Eisenerreugung J. v. techniker, Journal für angewandte ElektricitÄt. 

Ebrenwerth. L. 88 374. — Bull's u York's ' L 82 342. — Elektrotechnische Bibliothek. 

Verfahren zur directen Eisendarstellung L 83. L. 8g 788, — Katechismus der Elektrotechnik. 

413 — Darstellung von schmiedbareni Eisen Th Schwartze L 83 168, L. 87 835. — 

Buils Iron and Steel Company limited. Kalender für Elektrotechniker F. Uppenburn. 

Pat. 84. •ISO. — Anwendung von heisser Luft L. 83 811. L 84. 824. L 88 1087, — Zeit- 

a. heissem Kohlenoxyd u. Apparat zur Her- I schrift für KlektrcjU'chnik J Kareis. L. 84. 

Stellung von schmiedbarem Gusseisen. W. 8. | 125. — Handbuch der Elektrotechnik E Kitt 

Sutherland Pat 84. *400 — Einfluss der ler. L. 86 756. — Vademecum für Elektro 

Gewinnung von Nel>eQproducten in den Cokereien techniker. E. Rohrbeck. L. 86. 960. L. 87. 

auf die Herstellungskosten des Roheisens. F. 1106. ~ Hülfsbuch für Elektrotechnik. C Gra- 

W Lürmann. L. 86 814 winkel u. K Strecker L 87. 1106. — 

— Die Herstellung ttusserer Ueberzüge auf Guss- Jahrbuch für Elektrotechnik G Krebs u C. 

eisen zum Schutz gegen Oxydation u zur Ver Gra winkel. L 88. S83. 

zierung. E. F. Dürre. L. 77. 113. — Schuta- — Einfluss des Lichtes auf den elektrischen Lei- 
mittel des Eisens. Verzinkung und Verbleiung. tungswiderstand von Metallen. R. Boernsteiii. 

O Leonhardt L. 83 62 — Das Bower- L. 77. 599. — Wirkung elektrischer Ströme von 

Barff sehe Verfahren, Eisen vor Rost zu schützen hoher Spannung Pia nt 4. L. 78 .521. — Ueher 

83. 121. 86 7 L. 84 981. — Apparat zur die Abhängigkeit der Lichtmenge von der Natur 

Erzeugung einer Schutzhülle für Eisen u. .Stuhl. des glühenden Körpers. Helmholiz 81. 767 
A. Spencer Pat. 85 *568. — Das Studium des elektrischen Zustandes der 

— Preisbneh der Eisenhüttenwerke Marieuhütle Atmosphäre 82. 726. — üeber Temperatur, 

L 87 582. Licht, Gesummtstrahlung u Bestimmung der 

ElsenbaliD-Beleucbtiing siehe Beleuchtting. Sonnenwärme mit Hülfe der Elekricität W 

EiaenbahBtmrlf s a. Steinkohlen Deutache Eisen- Siemens S4. 41*. — Geber die Klektrieitlt 

bahntariffra^e 74 85 \V. T Mulvany. 1,74 der Flammen J E I s ter u. H. G ei tel. L. 84. 

110. a a. 77. 49 — Streitfrai;en der Eisen- 825. — Die elekirisehen ErsoheiminKen u. Wirk 

l>aUnpuIitik. Fr v. Holaendorf u W. Onken. angen in Theorie u. Praxis A. Kleyer. L 

L 75. 28. 85- 529. — Ueher den elektrischen Widerstand 

ElsenballDWaiien. Einrichtung der Personenwagen isolirender Substanzen G Foussereau. L. 

zur Gaabeleuchtung nach Pintsch. 74 199. 85. 529 

Tal. 8. FSg. 1; 8. a. Beleuchtung. — Reguliruug u Messung elektrischer Ströme. 

KUenkltt. 86. 508. | C W Siemens. 79, 140, — L. 80 23. — Mittel 
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zum Mesnen u. Reßistriren elektrischer Strhine 
Th. A Edison. Pat 82. V>31t *792 Ueber die 
elektrischen Einheiten. 82. 720. s. a. L. 82. 40it. 
ü. iiuguet. L. 82. 3tHJ — Ueber elektrische 
Maasseinheiten u. elektrische Messungen. Edel- 
mann. 83 *86. — Die Messung der ElektriciUt. 

J. N. Shoolbred. L. 83. 342. — Das inter- 
nationale elektrische Maasssystem iin Zusammen- 
bange mit anderen Maaassystemon. F. Uppen 
born. L, 85. 103. — Ueber elektrische Einlterten 
u. Bezeichnungen. U. Rühlrnunn L. 87. 798. 

Elektricttät. Der elektrische Bogen, sein Wider- 
stand u. seine Leuchtkraft. E. Thomson u. Ed. 
Houston. L. 79. 543. — Bildung der Oxyde des 
Stickstoffs durch den V'olta'schen Bogen in der 
Luft T. Will 8. L. 79. 791. — Versuche Über 
die strahlende Wärme des V’^olia schen Bogens. 
Rosetti. 81. 767. — Einfluss der Temperatur 
des Volta’schen Bogens auf die Schwefelsäuren 
Salze von Baryum u. (’alcium. F. .leremin. 
L. 82. 52. — Der Volta'sche Bogen. L. 82. 
788. — Ueber tlen Widerstand des elektrischen 
Lichtbogens. O. Fröhlich. L. 83. 342. 

— Erzeugung cdektrischer Ströme mittels der bei 
den Relortenüfen verloren gehenden Wärme. 
Hospitalier. 81. 706. — Erzeugung u Verthei- 
lungsweise der Elektricität für Boleuchtungs-, 
Heiz- u. Kraftübertragungszweckc. Th. Edison. 
Pat. 85. *105. — Die Erzeugung von Elektricität 
mit Hülfe von Wasserkräften. 87. 580. M. Le- 
blanc. L. 84. 24. 

— Die elektrische Kraftübertragung u ihre Be- 
deutung für das Kleingewerbe. Slaby. L. 83 
342. — Uebertragung der Elektricität für ver- 
schiiHlene Zwecke. Th. Edison. Put. 84. 167. 
— Ueber elektrische Kraftübertragung. M 
Schroeter. L. 84. 3ö|J. 

— Theilung des elektrischen Stromes. 79 90. 
145. P. Silvanus. L. 79 176. — Kanalisation 
des elektrischen Lichtes. Tschikoleff. 81. 
768. — System der elektrischen Transmission ii. 
Vertheilung des elektrischen Stromes. Dep reiz. 
L. 82. 52. — System der Vertheilung der Elek 
tricität. Gaulardu. Gibbs. L. 83 265. — 
Ueber die Vertheilung der Elektricität. 0. A. 
Stephenson. L. 84. 24. G. Korbes. L. 85 
901. — System der Theilung des elektrischen 
Stromes zur Speisung mehrerer Larapeu. P. 
Sem m 1er Pat. 85. •106. — Elektricitätsver- 
theilung durch Inductionsapparate. R. R fi b l- 
mann. L. 86. 727. 

— Anwendung der Elektricität auf Peebles System 
der Gasregulatoren u. zur Erzeugung von Licht- 
blitzen bei IxMichtthürmen u. Signalen auf 
Eisenbahnen. Bruce Peebles. 77. 592. — 
Ueber Eiliaons Erfindungen. 79, 146. — E. 
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Weston L. 80. 23. Du Moncel. 80 34. 
W. Siemens 80. 57. — Der elektrische Strom 
zum Schmelzen der Metalle. Ch. W Siemens 
L. Hl, r>42. — Ueber Wärmeverthcilung auf 
elektrischem Wege Cabanellas. 81 767. 
Hospitalier. 81. 768. — üeberblick über den 
heutigen Stand der Elektrotechnik. Dietrich. 
L. 83. 166. — Laboratorium zum Studium der 
Elektricität insbesondere deren Verwendung zur 
Beleuchtung u. Kraftübertragung. Marcliö, 
83. 357. — Ueber die Organisation des elektro- 
technischen Laboratoriums in Paris. 83 516. — 
Die Elektricität u. ihre .\nwendung. L. Grätz. 
L. 83. 588. — Die Fortschritte der Elektrotech- 
nik. L. 84. 163. ~ Fabrikmässige Darstellung 
von Aluminium u. Magnesium auf elektrolitischein 
Wege. 84. 447. — Das Atelier der Finna 
Schuckert in Nürnberg. L. 84. 504. — Zur 
Entwicklungsgeschichte der Elektrotechnik. T. 
Rittershans. L. 84 642. — Die Elektricität 
im Dienste der Menschheit. AvUrbanitzky. 
L. 85. 256. — Die Ziele der Elektrotechnik. 
W i 1 d e r m a n n. 86. 43. — Die heutige Elektro 
technik. W Dietrich. L. 87. 198. — Die 
Fortschritte der Elektrotechnik. K Strecker. 
L. 88 84 . 336, 918. — Amerikanische elektnv 

technische Industrie. L 88. 334. 

Elektricität. Der elektrische tkmgress in Paris 
Hl. 763. — Beschlüsse der elektrischen Conferenz 
in Paris. 82. 726. — Internationaler Elektriker- 
congress in Paris 84. 411. 

ElektiicItäU-Messer n. -Zähler siehe Elektrische 
Apparate. 

Elektrische Apparate s. a. Anzünde- u. Auslösch- 
apparate sowie Wasserstandsanzeiger im Register 
für Wasserversorgung, — Neuerung an Apparaten 
zur Erzeugung des elektr. idehtes. Th. L. C li ii g • 
m a n. Pat. 82. .*M5. — lUustrirte Beschreibung 
der hauptsächlichsten elektr. Apparate, Anhang 
zu dem Gesetze für elektr. Beleuchtung. H. Cu- 
nynghuiii. L. 83 737. 

— Accumulateurs oder Kxcitateurs 78. 682 — 
Faiire-Batterie oder Accumulateurs. Faure. 81. 
709. L 83. 61. — Versuche mit der Secundär- 
Batterie von Faure. 82. 406. — Neuerung an 
secundären galvanischen Batterien. 8oci4t^ 
gänerale de l’Etricit^. Pat. 82. *538 — 
Neuemng an Accumulatoren. Kabath. L. 82. 
528. — Ueber elektr. Sammler sog. AccumnlaU^r<*n. 
L. 82 788. 83 878. 84.813. Frischen. L. 82. 
339. — Secundärbatterie. Brush. L. 83. 265. 
732. — Theorie der Accumulatoren u. Erfahrungen 
mit denseU>en H. A ron. L. 83. 342. — Elektr. Accu- 
nmlatoren u. deren Anwendung. C. Fink. L. 83. 
772. » Die Accumulatoren auf der Elektricitäts 
Ausstellung in Wien. 88. 792. — Verwendung 
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*Wr AccHinulatorfn für elektr KraflOl^crtragunK i 
a. KosU^n des elektr. Betriebe». 83. 879. — Die 
elektr. .\ccuinulatoren. Dietrich. L 8ö. 3^15% 
^ Neuerung an Accmnnlatoren. N. Hasset. 
Pttt. 85 505. — Autoacrunrml8U>r Jabloch* 
koff L, 85 5*iH. — ürtheil ül>er Accuinula- 
toren. Siemens. L. 86 170. — Uebcr Ver 
heeserunt^^en u Leiatungen der elektr. Accumu- 
latorcn, Fitx Gerald. L. 87. 395. — Verwon- 
dang von Acciunulatoren im Princesstheater zu 
lA»ndou. I.^ 87. 395. — Elektr Sammler R. 
RQhlmann. L 87. 798. •- Ueber Accumula* 
toren. Ä. Hege ne r 88. 259. — Die elektr. 
Accnmulatorcn A. VVit». L. 88 336. — Com* 
pletes Handbuch über die Behandlung der Ac* 
cumulatoren. D. Salomon. L. 88. J136. — | 
KlemeDtarabhandlimgül>er elektr Aceumulatoren. j 

E. Key liier. L. 88. 883. — Zur Verwendung. | 
von Accumulatoren. 88. 1059. 

Elektrische Apparate. Ueber Edison's Dynamo- 
meter Brackett u. Young. L. 80. 651. — 
Maxim's Dynamometer L 80. (153. L 81. 48 

— ElektricitÄtsmesser L. 80. 34^ 82.*' 472. — 

.Messapjiarat zur Bestimmung der Stärke elektr 
Str^ime. Th. A. Kdtsun. Pat. 82. *822. — 
Currentmeter, ein Apparat zur Messung des elektr. 
Stromes. Hopkinsons. L. 83 342 — Ap- 
parat zum Messen der Quantität der Elektricität. 
C. Boys. Pat 83 416. Apparat zum Messen 
elektr. Ströme. St. G. Däne. Pal 84. *576. — 
Elektricitatszähler H. Aron. Pat, 85 *7 h 5. 
Pat. 86- 176. — Elektrometer. S. de Ferranti, 
Pat 86 *176. — Arons F.lektricitätazähler 

Uppenborn. 88 *211. 

— Elektroden für galvanische Batterieen aus 
Naphtacoke. A. Lidow. L. 83 167. 

— Elektromagnet mit intermittirenden Strömen. 

F. Xysten. L. 81 *240. 

— Elektromotor. C. Zipernowsky u. M I>öri. 
Pat, 85. 872. 

— Vorrichtung zur selbstthätigen Aiisschaltung der 
Lampen aus dem Stromkreise l>eiro Erlöschen des 
I/ichtbogens. Siemen sAHalske. Pat. 80 *319, 
— Vorrichtung zur Vertheilung der Elektricität 
loittelsCommuUtoren nach denl.ampen. J ab I oc h 
koff. Pat. 81. *478. — Apparat für Leitung u Ab* 
zweigung elektr. Ströme. R. Crompton. Pat. 83. 
•'i37. — Apparat zur Bestimmung der Brenozeit 
elektr. Lamptm H. Austermann Pat 85 282. 

r- Regulator für elektr. Ströme zu Beleuchtungs ; 
zwecken. C. W. Siemens. L. 79. 604. — 
Apparate zum Keguliren u. V'crtheilen elektr 
Ströme. Cli. W. Siemens. Pat, 80 36,3 — 
Stromregulator. Lane Fox. L. 83. lÜO. Pat. 
83 *299. — Stromkreisregiilator. Th Edison. i 
Pat. 85 *259. — Lichlstärke-Hegulirungsapparat 1 


für Glühlampen. Deutsche Edi songesell* 

Schaft. Pat. 85, •281. 

EIcktriäche Apparate. Ueber secundäre Genera- 
toren, ein neue« Vertheilungsaystem der Elek- 
tricität. R. Ktihlmann. L. 85. 628. — Ueber 
Secundärgtmeratoren. R Uhl mann. L 85 901. 

— SecundärgeneratoroD. Gaulard u. Gibbs. 

L. 87. 198. 

— Ueber Transformatoren. RQhlmann. L. 85. 

901 — Tranaformator von Deri u. Zipernowski. 

L 85. 754. — Geschichte der Transformatoren. 

F. Uppenborn. L. 88. 622. 649. 

— Thermoelektrische Säule. Doerffel. L. 75. 142. 

— Die thermoelektrische Säule von Clamond. 74 
620. L. 74 727. L. 75. 374. 

— Elektr. Apparat zum Nachweis schlagender 
Wetter in Steinkohlenbergwerken. E. 80. 588. 

— Ueber elektr*->technische Hülfsinittel gegen 
schlagende Wetter in Bergwerken. W. Siemens. 

L. 80. 589 — Apparat znr elektr. Registrirung 
des Wasserstandes in Res<‘rvoiren. Do Moncel. 

L. 80. 719. — Elektr. Registrirung des Gleich- 
gewichtes an der Kerzenwage. H.KrQss.85. *345. 

— Die elektr Apparate auf der Ausstellung in 
Antwerpen und auf der ErOndungsausstellung In 
Tjondon L 85. 813. 

Elektriaehe Beleachtang s. a. Gesetze. — Dampf- 
maschinen fürelektr Beleuchtung siehe Maschinen. 

— Bogen* u. Glühlampen, ein praktisches Hand- 
buch für elektr. Beleuchtung. J. Maier. L. 86. 

814. — Taschenbuch für .Monteure elektr Be* 
leuchtungsanlagen. S. v. G aisberg. L. 86. 697. 

L. 87. 835. L, 88. 436. 

Darstellung n. Anwendung des elektr. Lichtes. 
Rosenkranz. L. 77. 2lK). — lTaktis<'he An 
Weisung zur elektr. Beleuchtung. H. Fontaine. 

L. 77. 377. L. 79. 543. — Praktische Verwen- 
dung des elektr. LichU^. A. F. W e i nh o 1 d. L, 77. 

528. — .Anwendung des elektr, Lichtes. E. C 1 a r k 
u. Briggs. L. 78. 631. — Anwendung des elektr 
LichU‘8 um die Nachtarbeit während der Ernte- 
zeit zu ermöglichen. A Huquet. L. 78 631. — 

Die Benutzung des elektr. Lichtes bei Vorträgen 
über Chemie. Landolt. L. 78. 479. — Ver 
Wendung von elektr. Licht. L. 78. 726. — Uelier 
die Prinripien der elektr Beleuchtung. Th. 

Porges. L. 79. G03. — Die elektr. Beleuchtung. 

H. Meidinger. L. 79. 7ti0 A. Bernstein. 

L. 80. 165. ~ Das elektr Licht, seine Darstel 
lung u. Anwendung .1. W. Urquhart. L. 80. 

419. — Das elektr Licht. Mc. L. H. Badei. L 
79. 23. n. Vogel. L. 82. 53. E. Alglave u. 

.1. Boulard. L. 82. 341. — Die Anwendung der 
Gasmotoren zur Erzeugung elektr Lichtes. Ayr* 
ton. L. 81. 769. L. 82 85. — Die Grundsätze der 
elektr, Beleuchtung. G.N. Adams. L. 82. 117. 

3* 

Digitized by Coogic 



Beleucbtungsweeen. — I Sachregister. 


3Ü 


— Die elektr. Beleuclitaug u. ihre Anwendung in 
der Praxis. Alfr. v. Crbanitxky. L. 82 841. 

— Uebcr die Grundzüge der Stromerzeugung u. 

Lichtproduction. M. Edelmann. 82. *847. — 
Elektr. Sieherheitevorrichtung für InsUllationen, 
Hedges L. 83. 100. — Die elektr. Beleuchtung. 
J. Dredge. L. 83. 103. — Elektricitkt u. elektr. 
Beleuchtung. F. Tieftruuk. L...83. 267 — 

Die Praxis der elektr. Beleuchtung. A. B. H ol m es. 
L. 83. 588. L. 84 730. L. 87. 732. — Das elektr. 
Licht im Hause. Kob. Hammond L. 84. 124. 
IfH. 730. — Die Grundsätze ii. die Praxis der 
elektr, Beleuchtung. A. Swinton L. 84. 281 
730. — Die elektr. Beleuchtung in systematischer 
Behandlung. A Merling. L 84 . 730. — Die 
elektr. Beleuchtung. T. du Moncel. L. 84 730. 

— Das elektr Licht u. die elektr. Beleuchtung 
W. H. Dhland. L. 84. 730. — Die .Anwendung 
des elektr. Lichtes zu Versuchen in der Micro- 
gruphie. H. van Heurk. L. 84. 730. — Die 
elektr. Beleuchtung von Privathäusern. L. 85 913 

— Das elektr. Licht im Dienste des Markscheiders, 
ü Chris mar. L. 86. 582. — Ueber Verwen- 
dung von Batterien zur elektr. Beleuchtung. 
Dietrich. L. 86. 758. — Einrichtungsarbeiten 
für elektr. Beleuchtung in Gebäuden. H e rz be rg. 
L. 87. 112. — Bau, Betrieb u. Keparaturen elektr 
Beleuchtungsanlagen. F. G r ü n w a 1 d L. 87. 835. 

— Anweisung für den elektr. Lichtbetrieb. O. 
May, L 88. 84 — Die verschiedenen Anwen- 
dungen des elektr. Lichtes. B. v. Wetter L 88 
336. — Die Aufstellung von Accumulatoren u. 
die Einrichtung elektr Beleuchtungsanlagen für 
Private. D. Balomons. L. 88. 84. — Ueber 
die bei <ler Errichtung von ElektricitStswerken 
maassgebenden Gesichtspunkte. U KUbImann. 
88 593. 

Elektrische Belenchtnng. Kückblick u. Umschau 
auf dem Gebiete der elektr Beleuchtung. 77. 293. 
79. 650.80. 1. — Daselektr.Licht in Amerika. L. 78. 
632. — Gegenwärtiger Stand der elektr. Beleuch- 
tung. J. N. Shoolbred. L. 76. 23. 92. — Ge- 
schichte. 80. 36. H. Morton. L. 81. 201. — Die 
Fortschritte der elektr. Beleuchtung Pb. Porges. 
L. 80. 757. 8. a. L. 81. 364 — Fortschritte der 
elektr. Beleuchtung in England. L. 81. 236, in 
Amerika. 81.58. L. 85. 630. H. W. Preece. L. 
85. 153. — Die internationale Elektricitatsaus- 
Stellung in München u. der gegenwärtige Stand 
der elektr. Beleuchtungstechnik. H. SOhren. L. 
83 267. — Geschichtlicher Ueberblick der elektr. 
Beleuchtung in Berlin. E. Specht. L. 84 . 239. 

— Ueber die Fortschritte der elektr. Beleuch- 
tung in Italien Kebuffel. 84. 540. — Die 
Verbreitung des elektr Lichtes in Spanien u. Por- 
tugal. L 85. 475. — Ueber den gegenwärtigem 


Stand der elektr Beleuchtting. NV II. S c li i 1 1 i n g. 
85. 656. 693. 722. L. 86. 639. 87. 929. 963. L 
1045 — Ueber die Verbreitung der elektr. Be 
leuchtuug in Frankreich. 86. 727. — Die Entwick 
lungderelektr. Bogenlichtbeleuchtung. C. Bicder- 
man L. 87. 798. — Statistische Mittbeilungen. 
X. H. Schilling. 87. 929. 933. 963. — Zur 
Statistik in Bayern. N. II. Schilling. 88. 394. 

— Ausdehnung der elektr. Beleuchtung im Deut 
sehen Reiche. 88. 1093. 

Elektrische Beleuchtung. Die elektr. Beleuchtung 
auf der Pariser Weltausstellung. 78 7)01.527.531. 
H Nacht ehe im. L. 79. 327, auf der British 
Association L. 78. 726. — Elektr. Beleuchtung der 
Brüsseler Ausstellung. 80. 739. — Die elektr. Be- 
leuchtung auf der internationalen Ausstellung 
für Elektricitllt in Paris. 81. 124. L. 82. 52. — 
Die elektr. Beleuchtung auf der ElektriciUts 
ausstellung zu München. 82. 662. Taf. 8. — Die 
elektr. Beleucbtnng auf der Ausstellung in Wien. 

83. 749. 791. — Die Beleuchtungsanlagen auf 
der Wiener Elektricitktsausstellnng. 8t. Dou 
brava. L. 84. 24. — Die elektr. Beleuch 
tung der Fiscbereiausstellung in London. L. 

84. 25, der Gesundheitsausstellnng in London. 
84. 735. L. 84. 549. G. Forbes. L. 84. 891 
und der Eriindungsausstellung in London. G. 
Zweifel. L 85. 846. — Beleuchtung der Aus 
Stellung in Brüssel. 88. 801. 

— Ueber elektr Beleuchtung im Allgemeinen. 75. 
327. 81. 33«. L 509. L. 82. 52. 84. 809. L. 85. 
98. — Ueber elektr. Beleuchtung. Heil mann 
Ducommun. L. 75. 6-55. M. Kohn. L. 78. 728. 

— Ueber elektr. Licht. Thompson. L. 79 176 

— Ueber elektr. Beleuchtung. V. Geiy. L. 79 
393. J. T li ro w b ri dge. L. 79. 479. J. Hop- 
kiiiBon. L. 79. 542. H. Fontaine. 80. 146 
J. Hobkinson. L. 80. .552 R. Briggs. L. 80 
685. — Ueber elektr. Beleuchtung nacli verschie 
denen Systemen L. 81. 166. 82.42. L. 82. SOI. 

— Ueber elektr. Beleuchtung. F. Lux. L. 85. 279 
v. G aisberg. L. 85. 990. — Zur Urientirung 
Ql)er die Frage der elektr. Beleuchtung. Braun 
u. ileider. L. 86. 92. 

— Sehschärfe u. Farbensinn bei elektr Licht. Z. 
Cohn. 79. 367. — Ueber die Farbe dea elektr 
Lichtes u. dessen Wirkungen auf das mensch 
liehe Auge E. 0. Meyer. 79. 686. s. a 80. 3. 
N. H Schilling. 85. 67)9. — Absorption des 
elektr. Lichtes durch die Atmosphäre. Ayrton 
u. Perry L. 83. 61. — Das elektr. Licht u. 
die Gesundheit. L, 84. -549. — Ueber die Ein- 
wirkung des elektr. Lichtes auf die in der Malerei 
augewendeten Farben. Decaux. L. 84. 730. — 
Die Luftqualität im kgl. Hoftbeater zu München 
bei elektr. Beleuchtung, bei leerem u. bei vollem 
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Hanse. Fr. Kenk. 85. 3<4. ^-Wl. — Uel*er den 
Kinflusin der elektr, Beleuchtung auf die lAiftver 
hÄltniBBe. N. H. Schi 11 i ng. 85. filKl. — Die elektr 
Beleuchtung in gesundheitlicher Beziehung. Hoi* 
lemann. L 86.5^1 — Die elektr Beleuchtung im 
(TamisotiBlazureth in Spandau. 86. Kffekteder 
elektr Beleuchtung in kOnatleriBcher Beziehung. 
Fr. Roth. L. 86. 171. — Pas elektr. Licht u. 
das Auge ('ohn. 86. *^I4. \V, Hempel. 87 

■'•35. K. Hartmann. 87. lOtl — KinBuaa des 
elektr LichUnt auf Pflanzen 87.'*44‘2. 476. — Pie 
elektr. Beleuchtung u. ihre Nachtheile in hygieni- 
scher Beziehung. K. Hartmann. 87. 1040, — 
P^influss der elektr Beleuchtung auf die Krh^h 
iing <ler Tempcmtur nach Fischer u. Pcui kert, 

K. Hiirtmann. 87 1041. 

Rlekl rische Belenchtang. IncandoKcetizheleuch- 
tung. 79.83. 8a. 469. L.82 604.6.M N. Il.Schil 
ling. 82. tV43. — Ueber den Werth der elektr In- 
randeecenzbeleui'litiing Shoolhred. 81,67. — 
Die elektr Incandeacenzheleuchtiing. W. E. Sa- 
wyer. L. 81. 771. — Die elektr Incandescenz- 
beleuchtung; System Edison 82. •lö. 768. 777. 

L. 82. 86, 4CP<. 78«. L. 83 773; System der 
British Electric Light Company. 82. 
IIO; System Laue Fox. 82. *10«, 76.3. 778. L. 
82. 6T>2; System Maxim 82. ‘lOJ*. 763. 777; 
System Swan. 82. •107. 76.3. 777, L. 82. 651. 

— lieber die Incandescenzbeleuchtung mit 
Swanlampen itn Rathhause zu Berlin. 82. 

— Apparat zur Ein- u Ausschaltung von In* 
candescenzlampen. E d m u n d s A (I o. L 82, 6.52. 

— Teber die elektr Beleuchtung durch HlOh* 
lampen. Dietrich. L. 83. r»0. — Ueber die 
Beleuchtung mit GlQhlicht. W. Siemens. L. 
83 412. — Die Beleuchtung von Privathausem 
n. Fabriken mit elektr. Glühlampen. Clemen* 
ceaii. L. 84. 35»v — Ueber die Farbe u «lie 
Helligkeit des elektr. Glühlh bis. U. Schumann. 
L. 84 825. — Edison ’s elektr. IncandescenzHcht 
für StrassenbeleuchtuDg. A. Hie k e n loo p e r. 
L. 87. 74 

— Das elektr Licht von Ladyguine; Beseiti- 
gung des Verhrennens der Kohlenspitzen 74. 
.328, 75. 463. — Elektr. Kiesellicht. <i. Plantö. 
L 77. ^j02. — Neuerung in «ler Erzeugung von 
elektr Licht F. H. Varley. Pat HO. *319. J. 

Ja min Pat HO. *387 — Combination von 
elektr. u. Gasbeleuchtung. J. J. W Watson. Pat. 
82. 37.5. — Elektr Beleuchtungsverfahren. L. 
Somi6e. Pat. 83 *132 — Das Br ush- System 
für elektr Beleuchtung. L. 81. 236. I- K2 409 
L. 83. 731. — Brush's System in seiner Wirk- 
samkeit als Strassenbelcuchtung für London 81. 
•^14.3. — Das System Brush auf der elektr. Aus- 
Stellung in Paris. 81. 679. — Zur Anwendung 
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des Brush Systems. 88. 1059, — System Bürgin, 
L. 82. 7H7. -- System Crompton. L 81. 732 — 
System Heinrich s.L. 81. 732. — System Hoch- 
hansen. L. 84. 124. — System Jablochkoff 
L. 82. **-52. — Das System Jablochkoff auf der 
elektr. Ausstellung in Paris. L. 81. 731. — 
System de Khotinzky. 88. 1059. — System Le- 
ve t t-M Oller L 82. 788. — Optisches System der 
elektr Beleuchtung. Molera u. Cebrian. L 
79. tUG. L, 80. 137. — Die neue idektr, Be- 
leuchtung von Siemens A Halske. L. 80 
552 — Das System Siemens in seiner Wirk- 
samkeit als Strassenbeleuchtung für London. 
Sl. •;MI. — System W^eston L. 83. 100. 2T4. 
L 85. 813. — System Zipernowsky L. 
83 631 

Klektrliche llclenchtiing. Beleiichtungsversiuh 
mit dem elektr. Licht von Wilde L. 74. 491. — 
Versuche mit elektr Licht. W A. Anthony, L. 
77 40. — Versuche mit elektr Beleuchtung in 
Berlin. Cuno. 82 769 — Zweck n. Art der Ein 
richtung von Versuchsanstalten für elektr Be- 
leuchtung. A. Fischer 85 737 

— Die elektr Beleuchtung in Paris vor dem Ge- 
meinderath. 78. 680. 79. ♦►.3. — Die elektr Be 
leuchtungsfrage in der englischen Parlamcnta- 
cominission. 79. «'MM. 373. 436. — Die P'rage der 
tdektr. Beleuchtung auf dem elektr. (’ongress in 
Paris. 81- 76l>. — Die Stellung der stAdtischen 
Verwaltungen in England zur Fnige der elektr. 
Beleuchtung. 82. 724. — Regie oder Privatbe- 
trieb? 87. 1112. — Vorzüge der elektr. Beleuch- 
tung. A. Hegener 88. 256. 

— Strassenbeleuchtung mit elektr. Licht. 79 223. 

81.217 716 745. 82. 177 IW. 3IH. N H. Schil- 
ling. 82. tJ40 — Die StAdtel>elenchtnng mit 
KlektricitÄl. H. C. Spalding L. 81. W>. — An- 
lage mit Weston Bogenlampen u. Maxime-lncan 
descenzlampen. L. 83. — Eiserner Gitter- 

mast für elektr Bfdeuchtung grosserer Plätze. 
L. 84 624. — Zur Frage der elektr. Stmssen- 
hcleuchtung 84. 737. — Zur elektr Strassen- 
belenchtung mit Uciiehnng auf Berliner Ver- 
hältnisse. 84. 756 ■— Ueber das elektr Bogen- 
licht, besonders für Strassen1>eleuchtung 84 810. 

— Die Stmssenbeleuchtung mit elektr. Glüh- 
lampen. W. H. Preece. L. 85. 475. — Zur elektr. 
Strassenbeleuchtung. 85 t>41. — Zur Frage der 
elektr. Strasf*enl>eleiichtiing N. 11. Schilling. 
85 722. — üeljer das System der sog. Thurm- 
beleuchtung. 85. 823. — Bogenlicht u Glühlicht 
in Parallelschaltung. R Rü hl mann L. 86.91. 

— Ueber elektr. Städtebcleuchtung. Kamlah. 
87. 183. — Gutachten des Prof. Dr. Hagen über 
<ias Project zur elektr, Beleuchtung der Strass«- 
»Unter den Lindene in Berlin. 87. 1025. ~ Zur 
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Ueleudituii(|: t;röH8erer Stttdt^biete luittel^ Klek- 
tricität. Ä Hegener. 88. 'Jiu. 2fU. 
Elektrische lleleochtung. Bericht über die Kr- 
riohtung einer CentniUtation für Gltihlichter. 
\V. Cooke. h. 83. I<)5. — Ueber die zweck- 
mäeeigete Art einer CcntralanUge für clektr. 
Beleuchtung. KHzik. I<. 84 <172. — Die elektr. 
Beleuchtung mit boaonderer IhTÜcksichtigung 
der in den Vereinigten Staaten Nordamerika» 
zu Centralanlagen vorwiegend verwendeten 
Systeme. E. Hagen. 84. 8(m. — Ueber elektr. 
('entraUtationen. N. H. Schilling. 85. 

— > Elektr. CentmlHtationen mit Transformatoren 
u. Secundärgeneratoreii. 86. 146. — Die elektr. 
Beleuchtung von CentraUtationen, System /aper 
nowsky-Deri. L. 86. iHlO, — Erfahrungen mit 
CentraUtationen. 87. 549. — Ueber Central 
Stationen» deren Anlagekosten u. Betrieb gegen- 
über Einzelanlagen N. H. Schilling. 87. 

— Ueber CentraUtationen und deren Errichtung in 
einer Anzahl grösseitT deutscher Stfldte N. H. 
Schilling 87. !M>8. — Blockstationen N. H. 
Schilling. 87. %8. JH19. Anm. — Einrichtung u 
Betrieb elek tr.CentruUtationen. Uppen born. 88. 
*205. — Ueber die Anforderungen, welche an elektr. 
CentraUtationen zu stellen sind. A. Hegen er. 
88. 258. — Die Erzeugung u. Vertheilung der 
Klektricitat in CentraUtationen. M. Krieg. L. 
88. 497. 918. 1087, — UcIkt die Einführung, 
den Bau u. den Betrieb elektr. CentraUtationen 
durch Städte. A. Hegen e r. 88.568, 749. Hemme. 
569- 755. — Ueber Anlage, Betrieb u. Renta 
bilit&t von CentraUtationen für elektr. Beleuch- 
tung W. Pritsche. 88 *700. *727. 

— Die Edison’sche ('entralbeleuchtung in New- 
York. 82. 723. 83 151. 84. 812. — Die Edison'sche 
C«ntraUtation in Mailand. L. 83. 731. C. H. 
Ben ton. L. 84. 672. e. a. h. 85 255. — Das 
Ende der elektr. Centralstatiun am HoU>orii- 
Viuduct in London. 84. >13. — Die elektr. Central- 
statioD in Boston L. 84. 549. — Klektr Central- 
anlage für die innere (leschaftsstmit Dresdens. 
T. Kitters haus. L. 84. <vi2. — Elektr. Glüh- 
lichtstationen in Berlin 84. 7,*J8. — Die Central- 
station in Stanton Street New-York. L. 88. 813. 

— Ueber die von der DeutKChen Edison-Geeell 
Schaft ausgeführten Centralanlagen O. v. M i 1 le r. 
L. 85. H46. — CentraUtatioD der stA^itischen 
Elektricitatswerkc in Berlin. 85. 9(4. — Die 
elektr. CentraUtation in Antwerpen. L. 86. 207, 
in Frankfurt a. M. 86. 5ti3. 609, in Luzern L. 
86. 847. — Die elektr. CentraUtationen in Berlin. 
J. Zacharias. L. 87. 72. — Elektr. Central- 
stationen in -\merika. 87. 517. — Ueber die 
Anlage einer Centralstation für elektr. Beleuch- 
tung in der Stadt Küln A Hegener. 88, 256. 


Elektrische Beleuchtung» Die elektr. Beleuchtung 
in der Spinnerei zu Epinal. W. G ro ss e • T e s t e. 
L.78. ^106. — Beleuchtung gewerblicher Etablisse- 
ments mit elektr. RegulirUmpeu. 78. ^181. — Die 
elektr. Beleuchtungsanlage in den Steinbrücheii 
von Anger. Blavier. L. 81. 46 — Die elektr. 
Beleuchtung in Bergwerken. Preece. L. 81. 
95. — ' Die elektr. Beleuchtung für indiiHtrielle 
j Zwecke R. E. Croinpton. L. 81. 237. — Die 
elektr. BelcuchtungaufderKruppscheuGussstahl- 
fahrik. 82 447. — Die elektr. ßelouchtungsanlage 
des Lagerhauses von P. Jones in London. L. 83. 

— Vorzüge der elektr. Beleuchtung in Fabriken. 
L. 83. 1(^5. — Die elektr. Beleuchtung in Fabriken 
u. Mühlen. C. J. H. Woodbury 83. 47. L. 83. 
373. — Die elektr. Beleuchtung der Hütte Gna<len 
l>erg bei Küfiach. L. 83. 413. — Ueber die Anw’en- 
düng der elektr. Beleuchtung der industriellen 
Etablissements Schlesiens. L. 84. 59. s a. 84 
131. — Elektr. Beleuchtungsanlagen in Schlesien 
84 839. — Die elektr. Bclouchtungsanlagen der 
Finna Ganz & Co. L. 84. 549. — Elektr. 
Beleuchtung von Zuckerfabriken. L. 84 239 
8. a. 87. 925, — Die elektr. Beleuchtung der 
Kautschuk- u. Guttaperchawerke in Silbertown. 
L. 86. 758 , 

— Edison ’s elektr. Beleuchtung in Menlo Park. 
Ouderbridge L. 80. .‘M8. — Die elektr. 
Strassenlieleuchtung in l.ondon nach verachte 
denen Systemen 80. 73J». 81. *;U0. 82. 249. 
464. 508. — Die elektr. Beleuchtung in Paris. 
80. 145. 716. 745. — Die elektr. Beleuch 
tungsanstalten in Paris. L. 81. 18. — Die 
elektr. Beleuchtung der Louvre- Magazine in 
Paris. Honorö. L. 81 50*3. L. 83. 732. — 
Die elektr. Beleuchtung von Godalming. 82 
73. — Die elektr Beleuchtung in New-York 
82. 4. 372. 85. 492. — Die elektr. Beleuch 

tung der Brücke zwischen New-York u. ßrouklyn- 
L. 83. 732. — Die clektr Beleuchtungsinstallation 
in einem Clubhaus zu Oxford. L. 83. 373. — 
Die elektr. Beleuchtung hei der Illumination 
zu Ehren der Kaiserkrönung in Moskau L. 83. 
773. — Die clektr. Beleuchtung des Magazins 
du Printemps in Paris. L. 83. 413. L. 84 5(4 
— Die elektr. Beleuchtung des neuen Stadthauses 
in Paris. L. 84. 25. 124. — Die Beleuchtung 
des Torcadero-Saales in Paris mit Soleillampen 
L. 84. 58. — Die elektr. Beleuchtung des 
Sedan - Panoramas in Berlin. 84 62. — Die 
elektr. StraBsenbeleuchtimg in Temesvar. M. 
Laz4r. 84. 875. — Actenstücke zur elektr. 
Beleuchtung in Temesvar. 84. 878. — Die clektr. 
Beleuchtungsanlage in Temesvar. Kierzkows 
ki-Stewart. L. 85 K>9. — Die elektr Strassen 
beleuchtung in Hannover. L. 85. 25,5. — Die 
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plektr. Beleuchtung deg Thronftaalee de» Königs 
▼on Riimftnien mit Soleillampen. C. Souhige. 
L. K6 305. — Pie plektr, Beleuchtung im Rath 
hause zu Berlin, h. 85. 414. — Die elektr. Be 
leuchtungsaniage im neuen Wiener Rathhauao. 
A. Fausek- 86 805, M v. Pichler. I*. 87 231. 
732. — Die Beleuchtungsanlage in Pittabnrg n. 
die Secundftrgeneratoren von Uaulard ii. Gibbs. 
L. 87- lfl8. — Die elektr. Beleuchtungsanlage 
im kaiserl. Winterpalaat in Petersburg. 87. 312. 

— Die elektr Beleuchtungsanlage im Kriegs- 
ministerialgebäude zu München 8. v. G ai sbe rg. 
L. 87. 732. — Gegenwärtige Anwlehnung u Stand 
der elektr. Beleuchtung in Hamburg. Volbehr 
87 1U3. — Beschreibung der Klberfelder Kiek- 
tricitäts werke. Hemme. 88 782. 

Elektrische Beleachtnng. Die elektr. Bühnen- u. 
Theaterbeleuchtung. 82 377. .’18H. L. 82. 340, — 
Theaterbeleuchtung mittels elektr. (BOhlichts. 
L. 83. 732. — Die elektr. Beleurhtting von 
Theatern mit Ellison <TlOhlicht. Deutsche 
Kd iso n-Gesellscha f t. I.#. 84 7^^0. — Ap- 
parat zur farbigen Glühlichtbeleuchtung für 
Bohnen. C. Lan t e n sc h 1 ä ge r Pat 84 *805. 

— Zur elektr. Theaterl>eleuchtung. A Sturm* 
hoefel K 86. 662. — Das elektr. Licht in 
Theatern. L 86. 53. — Theatercontracte n. 
elektr. Licht in Halle. 86. 126. — Zur elektr. 
Tlieaterbelciichtung 88. 418. 

— Die elektr Beleuchtung der Pariser f)|a>r 81 
747. L. 82. 52 117. L. 86 124 K. de Fodor. 
L. 87. 47 des Savoy-Theaters in lx>ndon. L. 
82-153. P.Jordan, L. 88. 372. 772, des Theaters 
in Brünn. 82. 417. 755. h. 83 , 60. 265. P. 
.Jordan. L. 83. 372. 772. — Die Einrichtung 
der elektr. Bühnenbeleuchtung mit Glühlicht 
auf der Münchener Klektricitäts- .Vusstellung. 
I,i. 83. :142. — Die elektr. Beleuchtung des Fklen- 
theaters in Paris. L. 83. 5:11. 7:»2, des Residenz 
theaters in München. L. 83. 773, des Theaters 
in Stuttgart. 84 70. L. 84 . 280. des Scala- 
Theaters in Mailand. R. Ferrini. I,. 84. 3.56. 
— Die Beleuchtungseinrichtungen für elektr. 
Licht n. das Theater der internationalen’Klek- 
tricitätsausstellung in Wien. L. 84 624. — Die 
elektr. Beleuchtung des Theatre de 1’Ambign in 
Paris. L- 85. 153. — Die elektr. Belenchtungs 
iinlage der kgl. Theater in München. Ph. Seubel. 
L. 85. 7.54 8. a. L. 87. 72. — Die elektr 14e- 
leuchtung des Princosstheaters in I^mdon. L. 
87. 395,' des Opernhauses in Berlin. 87. 952, 
des Theaters am Gärtnerplatze zu München 88 
!K>4, des neuen Biirgtheaters in Wien. 88 1026. 

— Beleuchtung der Schienenwege mit elektr. Licht. 
L. 75. .341. — Elektr. Beleuchtung auf Eisenbah 
neu A. R. von Wettstein. L. 78. 707. — Die 


elektr Beleuchtung des Holborn- Viadnets mittels 
Jablochkoff scher Kerzen. L. 79. 138. — Fahrbare« 
elektr. Licht für Eisenbahnen. Kansomes, Sims 
u. Head. L. 79. 393. — Elektr. Beleuchtung für 
Eisenbahnen L. Becker. L. 79. 521 — Die 
elektr BeleucJitimg des St. Gotthard-Tunnels. 81. 
175. — Die elektr. Glüblichtbeleucbtiing de« 
Hollxim-Viaducts in London. 83.503. L 84.19:1. 

Elektrische BeleochUng. Elektr Beleuchtung von 
Kiseubalmwagen in Frankfurt a. M. 82. 131. — 
Die elektr. Beleuchtung der Eisenbahnwagen auf 
der Route zwischen Jersey City u. Newark. L 83. 
60. — Einrichtung zur Beleuclitung von Eisen 
bahnzflgen mittels Klektricltät u. Gas. D. Tom- 
masi. L. 85. 256. Pat. 85. 359. — Versuche 
mit elektr Beleuchtung der Eisenbahnwagen In 
W'ürttemberg. 87 554. — Die elektr Beleuch- 
tung der ElsenbahnzQgc. Dietrich. L. 87 J15L 

— Uel>er die Anwendung der elektr. Beleuchtung 
auf deutschen Bahnhöfen. (Berlin, Düsseldorf, 
Elberfeld, Hannover, München.) A Oelwein. 
L. Sl 95 81 *131. H. V. Corswant. 81. 259. 

— Die elektr Beleuchtung des Nordbalinhofes 
in Paris. 76 130, des Centralbahnhofcs in Müu 
eben. 80. 6 10. 15, des Ostbahnhofes in Berlin 
SO. 15, des Strassburger Bahnhofes. 82. 104. 8-U, 
des Bahnhofes in Zürich 82. 762, des schlcsi- 
sH'ben Bahnhofes in BerUn. 82. 2:U. L. 82. :440. 
M Wille, li. 86. 78.8, dpg neuen Centralbahn- 
hofes in Strasaburg L. 84 672, des (Vntral 
bubnhufes von Budapest, L. 84. 728. L. 85, :15, 
des Great Western Bahnhofes in London. Garbe. 
L. 86, 847, des Paddington-Babnhofes in Ix>ndon. 
L 86. 81f8. — Die hydraulische Betriebsanlagc 
zur elektr. Beleuchtung des neuen Gentralbahn- 
hofes in Frankfurt a. M. 87. 190. — Babnhof- 
l>eleuchtung in Frankfurt a. M. 88 803. 

— Die elektr. Beleuchtung auf dem Themse Km 

bankement mittele Jablochkoff scher Kerzen. 
L, 79. 138. — Die elektr. Beleuchtung der 

All>ert Docks in Jyondon. SO 685. I., 8! 

2.36. — Die Helenchtung dw Hafens von 
Havre mit :k3 Jablo^-hkoffkerzen. L 82. 152. — 
Die Hafenbelcuchtung von Rouen mit Apparaten 
von Sautter u. Ijeiiionnier, Siemens u. .Tabloch 
koff T.. 82. 788. — Die elektrische Tleleuch- 
tung der me Canebi^re u des alten Hafens 
von Marseille durch Bnish Lampen. L. 84. 57. 

— Die elektr Beleuchtungsanlage der Docks, 

Werkstätten u. Bureaus des Norddeutschen Lloy<l 
in Rremerhafen. 86. 214. — Die elektr. Be 
leuebtung des Freihafengebietes in Bremen. 87. 
:17I. — Die für die elektr. Beleuchtung des Frei 
hatens zu Hamburg bestimmte hydraulische An- 
lage. L, 88. HK). — Elektr. Anlage im Hiunhiirger 
Freihafengebiete. 88 4.31. • 
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Elektrische Beleuchtang. Da« elektr. Licht auf 
l/ouchtthürmcn, 81 328. — Elektr. Beleuchtung 
der Küsten von Frankreich. L, 82. 408. 8SI. — 
Oie elektr. Beleuchtung des Leuchtthurmes l’lanier 
bei Marseille. L. 82 f)28. — Das elektr. Licht 
für Leuchtthurmbelenchtung. M. Herrmann. 
84 IIHS. 85. 403. s. a. L. 85 8(19. — Das elektr. 
Lieht auf Lcuchtthünnen. J. Hopkinson. L. 
87. 231. 

— Klektr. Beleuchtmig auf See. L. 77. 412 — 
Die elektr. Beleuchtung des Sundes. 78. 678. — 
Das elektr. Licht iin Dienste der Schifffahrt. 
H. Krüss L. 8.3. 265. 588. — Die elektr. Be 
ienchtung des Snezkanals. 86 28. — Krfahr- 
ungen mit derelektr. Beleuchtung des Fahrwassers 
bei New-York. 86 971. 

— Die elektr. Beleuchtung auf Schiffen. H. Fon- 
taine. L. 76. 422. — Das elektr. Licht am 
Bord der Schiffe. L. 76 .521. L. 82. 651. — Die 
elektr. Beleuchtung des Scliiffes Arizona. L. 83. 
413 — Die elektr. Beleuchtung von Schiffen 
durch die Edison & Swan Co. L. 84. 124. — Die 
elektr. Beleuchtungsanlage <ies .Schnelldampfers 
.Elbe«. L. 84. .504. 

— Das elektr. Licht für Kriegszwecke. 79. 30fi. L. 
83 .342. — Versuche mit elektr. Lichtapparaten 
seitens der Militaringenieurschule zu Ohatham. 
L 81. 364. — Fahrbare Anordnungen von Mo- 
toren mit Lichtmascliinen für militärische Zwecke. 
81. 639. — Apparate für Projection elektr Lichtes 
für inilitärischo Zwecke L 81. 617. — Tians- 
liortable Apparate für die elektr. Beleuchtung 
im Kriege. Sautcru. Lemonnier. L 82. 153. 

— Elektr Belenchtungsuppamt für Kriegszwecke. 
L. 83. 61. 

— Die elektr. Beleuchtung in ihrem Concurrenz- 
Verhältnisse zum Gas. W. Oochelhäuser. 77. 
433. 689. Frischen. 77. 441. Henning. 77. 
444. Krakow. 77. 444. H. Bunte. 77. 44.5. 
Grahn. 77. 446. K. H. Schilling. 88. 392. — 
Die elektr. Beleuchtung im Allgemeinen n. ihr 
VerhaltnisH zur Gasbeleuchtung. 78. 557. 613. 
641 682. 717. 74.5. 79. I. 40. 61. 105. 109. 2t>4. 
81. 258. 705. 82.319.469.661. 8(KI. 84. 174. 186. 

85. 823. Lentz. L. 82. 562. C. W. Siemens. 
82 666. N. H. Schilling. 82. <äl9. 692. 85 729. 
C. F. Jahn. L. 88. 1144. 

— Elektr Beleuchtung n. Gasconsuni in Paris. 
79. 259 , in l^ondon. 82. 106. — Beleuchtung 
durch Gas ti. durch Elcktricität Sugg. 80. 48. 

— Vergleich der Lichtstärke des elektr. Lichte« 
mit dem Gaalhdit. L. 81 509. — Elektricität u. 
Gas. 82.719. C. W. Siemens. 82 666. Kfizik. 
L. 84. 671. — Vergleichung von Gas u. Elektri- 
cität in Bezug auf Leuchtkraft u. Wärmeerzeug- 
ung. G. Gueroult. L. 83. 732. — Die Resul- 


tate vergleichender Versuche zwischen elektr. 
Bugenlicht u. verschiedenen Gasbeleuchtungs 
Systemen. Fischer. 83. 800. — Elektr. Licht 
u. Gas in den kleineren Städten der Vereinigten 
Staaten von Nordamerika. 88. 965. — Die elektr. 
Beleuchtung gegenüber der gewöhnlichen Strassen- 
helenchtung 8. Elster. 88. *1080. 

Elektrische Beleuchtung. Versuche zur Fest 
Stellung der Kosten der elektr. Beleuchtimg gegen- 
über der Gssbelenchtung. 79. 105. 109. 80. 11. 

— Kostenpunkt im Vergleich mit Gasbeleuchtung. 
78. 561. 81. 749. 82. 470. 83. 46. 151 84 811. 

86. 153. 541. Sartiaux. L. 76 . 384. H. Fon- 
taine. L. 78. 520. Cerncsson. L. 79. 327. 
Othegraven. L. 82. 561. Schwarzer. L. 82. 
562. N. 11. Schilling. 82. 647. 6.50. J. E. Meloii. 
L. 86. 501. — Kosten der Glühlichtbeleuchtnng 
im Verhältniss zur Oasbeleurhtnng. Delahaye. 
88. 761. Ber. 904 

— Ueber die Kosten der elektr. Beleuchtung. 80. 
4. L. 82. .340.561. 82.724.772. 86. 359. Dupuy. 
L. 80 *>85. Crompton & Co. L. 82. 3()0. — 
Kosten der elektr. Haus- u. Strassenbeleuchtung. 

W. H. Preece. L. 81. 365. — Kosten derelektr. 
Hausbelenchtung. 82. 5. Preece. L. 86. 667. — 
Kosten der elektr Eisenbahnwagenbeleuchtung. 
L. 82. 409. — Kosten der elektr. Beleuchtung 
von Eisenbahnwagen mit Accnmulatorcn, Edison- 
u. Swan-Lampen. C. Fink. L. 83. 772. — An 
läge- u. Betriebskosten der elektr. Beleuchtung. 
L. 88 100. 83. 800. — Deber die Betriebskosten 
des elektr. Lichtes F. Decker. L. 83. 732. — Die 
finanzielle Seite elektr. Unternehmungen 84. 1 77. 

X. H. Schilling. 88. 697. — Concurrenzofferten 
für die Beleuchtung des neuen Theaters in 
Presshurg. 86. 452 — Bedingungen u. Preis 
für elektr. Beleuchtung bei Centralstatioiien. 86. 
735. — Anlage- u. Betriebskosten der combi- 
nirten elektr. Beleuchtung. A. 0 c 1 w e i n. L. 

87. 680. — Kosten der elektr. Belenchtung in 
industriellen Anlagen. A. Bayon. L. 88 84. — 
Die Kosten der elektr. Beleuchtung u. die Auf- 
stellung von Tarifen. A. Hegeuer. 88. 260. 262. 

— Entwicklung von Formeln zur Betriehskosten- 
bcrechnung elektr. Beleuchtungsanlagen mit 
Glühlicht. Ch. Garbe. L. 88. 648. — Materialien 
für Kostenanschläge elektr. Lichtanlagen. E. de 
Fodor. L. 88. 947. — Ueber die Kosten der 
elektr, Beleuchtung. May. 88. lOlMl. 

— Anlage- n. Betriebskosten der elektr. Beleuch 
tiing in Rlackpool. W. Chew. 80. 307. — An- 
lage- u, Betriebskoeten der elektr. Beleuchtung 
in der Bleicherei zu Brenil-en Auge. L. 81. 166, 
in den Schioferhrüchen zu Augers. L. 81. 167. 

— Kosten der elektr. Beleuchtung in Boston. 
83. 75. — Die Kosten der elektr. Beleuchtung 
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de« Louvre .MagHziuA in Paris 83. 787. — Be 
tne)«crgebniafM? der plektr. Rpleuchtangunlage 
in der LeipzigerBtnisse u. dem Potsdamerplats 
in Berlin. Fr. v Hefner- Alteneck 84 182 
Jährliche Koaten der elektr. Beleuchtung in den 
beiden Hoftheatem lu München. 85. 392. — 
Kosten der elektr Beleuchtung bei <ler Krfin- 
dungBausAtellung in Ix>ndon. 86. 188. 

Elektrläche Beleuchtung. Uel>er die Kosten der 
elektr. Beleuchtung mit Jablochkoff' sehen Kerzen. 
W Oechelhäuser. 78. 614. — Betriebaver- 
hältnisee u. Kosten der Beleuchtung nach dem 
System Jablochkoff. 79. 4(>4. 80. 2. 1 13. L. 82 562. 

— Kosten der elektr, Incandescenzl>elenchtung 82. 
470. 173. ««2. Hüf*. L. 82. 528. »2*2. 84, KIO. 
Krimping L 82.604. N. H. Schilling. 82. 
*U7. H. Cu n y nghame. L. 83 265. A.Fiaeher. 

86. 745. — Anlage- u. Betriel>skosten einer elektr. 
Beleuchtung mit Glühlampen System Swan u. 
Lichtmaschinen System Siemens. 82. 673. — 
Kosten der elektr GlOhlichtanlage zu Nottingham. 
L 88. 413. — Preis des Kdisonlichtes in New- 
York, 83, 76. 84. 811. 

— Kosten des elektr. Bogenlichtes nach Srdiuckert- 
sehem System. L. 82. 562. — Uel>er die Kosten 
der elektr. Bogenlichter. Siemens u. Halske. 
L 83. 100. A. Fischer 85. 746. — Kosten- 
anschlag für eine selbständige Bogenlichtanlage 
mit 5 Lampen u deren jährliche Unterhaltungs- 
kosten. L. 85 414. — Betriebskosten von drtii 
ß<^nlampen in Nüniberg. 86. 575. 

— Hindernisse der allgemeinen Verbreitung. Woo* 
dall 79 40. — Ueber die mit d€*r elektr. Be- 
leuchtung verbundenen Gefahren. 81 750. — 
VorsichUmaassregeln gegen Gefahren der elektr. 
Beleuchtung. 82. 9. L. 82. 117. 

— Ueber die Feuersicherheit der elektr. Beleuch- 
tung. 83. 47. L. 82. 652. L 86. 814 N. M. Schil- 
ling 82. 646. 85. 658. — Feuergefährlichkeit 
u. die Mittel dagegen. H. Morton. 82. 7 W. 
Siemens. L, 83. 2t»4. 83. *108. — Fenergefähr- 
lichkeit. K Hartmann. 87. 1042. Feuer- 
versicherung II. Elektricität L. 83. 342. 586. 87. 
1*20. — Vorsichtsmaassregeln bei der Einrichtung 
11 . Angaben zur Verhütung von Feuersgefahr. 
K. Hedges. L. 88. 497. — Zur Feuersicherheit 
88. 672. — Uel>er die Ursache der Feuersgefahr. 
L 88. 946. 

— Unglücksfall durch elektr. Licht. 80. 667. — 
Brand in Folge eines Zwischenfalls an der elektr. 
Beleuchtung zu Varallo L. Hl. 237; zu Lune- 
ville. 83. 76. — Feuer durch GlOldichter bei der 
Ausstellung in Wien. 83. 788, — Tod durch 
Elektricität 84. 7iMl. — Feuer durch elektr. Be- 
leuchtung in Berlin. 86. 640. — T(k 1 durch F3ek- 
tricität 88. 158. - Feuer durch Transformatoren 


in Luzern. 88. <187. 41Hi. — (iasexplosion in Ham- 
burg durch elektr. Tveitung. 88. 446. 
Elektrlsthe Belenchtoag. Zur Frage der Betriel>s* 
Sicherheit N H. Schilling 85.659. — Stflningcn 
der elektr Beleuchtung in Paris. 78. 642, in Ix>n- 
don 82. 508, im Theater zu Brünn 85. 158. 2:12, im 
Theater zu Stuttgart. 85. 208, inTomesvar 85. 288, 
368.454, imTheaterzu München. 85. 734, in Berlin. 

85 7.‘1;L 86.765, in New- York. 86 881. — Nicht- 
zustHmlekommen der Theaterbeleiiclitung in 
Brüssel. 86.94. — Ausserbetriebsetzung der elektr. 
Beleuchtung in der Leipzigeretrasso zu Berlin. 

86. 2t». — Stonmg der elektr. Beleuchtung in 
Prag. 88. 272. — Beleuchtungsstörung im Hof- 
theater zu München. 88 1024. — Versagen der 
elektr. Beleuchtung im herzoglichen Palais zu 
namistadt. 88 106.3. — Versagen der elektr. 
Beleuchtung ini kgl. Odeon zu Mönchen. 88. 1064. 

— V’orschriften für die Anlage ti Be<lienung elektr. 
Beleiichtungsinstallationen. L. 82. 6*52. — Be- 
stimmungen der städtischen Klektricitätswerke 
in Berlin Ober die Beleuchtung einzelner Grund- 
stücke. 84. *798. — Verpachtung des Betriebs 
in Hamburg, Vertrag zwischen der Stadt u. dem 
Pächter 87 396 — Lieferungsbedingungen für 
elektr. Strom zu Belenchtnngszwecken in Safz 
bürg 87. 105. 

— Einführung der elektr Beleuchtung, Errichtung 
von Centralstationen u. elektr. Anlagen zu: Tri- 
l>erg, 85. 23, Frankfurt a. M. 86 .30. 878. I(M9. 

87. 1141. 88. 652, Lübeck 86. 62. 614, Rom. 

86. 95, Salzburg. 86. 95. 87. 1116, Dessau. 86. 
126 877, Schwerin. 86. 128. Wien. 86. 192. 516. 
HKi, Bad Gastein. 86. 563, Köln. 86. 641. 88. 
201, Schaffhausen. 86. 675, London. 86. 706, 
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Elektrische Lampen. Kitt für elektr. Beleuchtungs- 
apparate. J. V. Nichola. Pat. 81 836. — Glas- 
glocken bezw. Kugeln für elektr. Lampen auf der 
elektr. Ausstellung in Paris. 81. 716. — Contact- 
balteru. Fassung für elektr. GIflIilampen. G reiner 
u. Friedrichs. Pat. 84. *575. — Befestigung von 
GlOhlichtlampen in ihren Haltern. C. Müller. 
Pat. 84. *576 — Halter für elektr. Gltthlicht- 
lampen. A. Swan. Pat. 84. •82<>. Spiecker. Pat. 
85. *505. H. Pieper Pat. 86. •177. — Glocken- 
si'hlüssel fflr elektr. Glühlampen. W. Hammer 
u J Bailey Pat. 85 •KNi 

Elektrische Leitungen s. a. Gesetze. — Herstel- 
lung von Leitungsdrahten mit u ohne Isolirung. 
L. 83 731. — Herstellung von elektr. Leitungs- 
material. J. Kahn. Pat. 85. 282. 

— Isolirung unterirdischer Leitungsdrahte mit flüs- 
sigem Steinkohlentheerpech. Holtzmann. L. 
75. 682. — Ueber elektr. Leitungen. 82. 472. — 
Verbinden bezw. Kuppeln u. Isoliren elektr. Ix'i- 
tungen. A. Brewtnall. Pat. 83 *105. *133. — 
Herstellung elektr. Leitungen. H. Clark. Pat. 
83. *134. — Die elektr. Leitungen u. ihre An 
läge für alle Zwecke der Praxis. J. Zacharias. 
L. 83. .588. — Herstellung unterirdischer elektr. 
la^itungen. J. Thomaa Pat. 83. 777. — Rohre 
für elektr. Leitungen. S. Strohm. Pat. 84. *168. 
— Sicherheitsvorrichtungen für elektr. Leitungen. 


E. Weston. Pak 84. *575. — Bleisicherung für 
elektr. Leitungen. Siemens u. Halske. Pat. 

85. 10(>. — Neuerungen an unterirdischen Lei- 
tungen für elektr. Drahte, dir. GCbel u. G. 
Bratton. Pat. 85. • 280 . *281. — System unter 
irdischer Leitungen für elektr. Drahte mit Ah- 
zweigimgen. J. Martin. Pat. 85. 506. — Ueber 
unterirdische Leitungen. 85 823. — Ueber die 
Kal>elleitungcn für elektr. Beleuchtungsanlagen. 
F'rischen. L. 87. 798. — Ueber den Einfluss 
der Fllektricitat auf das Kupfer der Leitungen. 
Uppenborn. 88 213. — Ueber die Ursache 
von Feuersgefahr aus elektr. Leitungen. L. 88. 946. 

Elektrische Leitangen. DieAnlageder Klektricitats- 
leitungen für die erste Centralanstalt in Berlin. 85. 
818. — Die oberirdischen Elektricitatsleitungen in 
New-York. 85 90t>. — Die unterirdischen Leitungs- 
systeme auf dereleklr Ausstellung in Philadelphia. 
L 86. 91. — Beschreibung elektr. Leitungen. L. 

86. 959. — Die elektr. unterirdischen Leitungs 
anlagen in New-York. L. 86. 898. L. 87. IKIl. 
Wabner. L. 87. 680 . 

Elektrische Maschinen. Magneto-elektr. Maschinen 
u. ihre Anwendung zur Beleuchtung. L. 75. 341. — 
Zur Geschichte der Magnetoinductionsmaschinen 
mit ununterbrochenem Strom von unveränder- 
licher Richtung. E. Zetzsche. L. 75. 684. — 
Hauptmerkmale der verschiedenen dynamoelektr. 
Maschinen. L. 79. 173. — Die magnetelektr. 
Maschinen 11. Meidinger. L. 79. 760. II. 
Schellen. L. 82 341. — Ueber Dynamomaschinen 
für t'entralstationen. K. Specht. L. 83. 773. — 
Die Compound-Wicklung der Dynamomaschinen. 
L 84. 193. — Verschiedene Anordnungen von 
Dynamomaschinen. L. 85. 255. — Construction 
u Gebrauch der Dynamomaschinen. S. R. Bot- 
tone. L 85. 256. — Znsammenscbaltung von 
Dynamo u. Magnetomaschinen behufs Regu 
lining des Stromes. W. Ayrton u. J. Perry. 
Pat. 85. 280. — Die Wirkungsgesetxe derdynamo 
elektr. Maschinen. F. Auerbach. L. 87. 835. — 
Die Construction der magnet-elektr u. derdynamo- 
elektr Maschinen. Glaser. L. 87. 835. — Die 
dynamoelektr. Maschinen, ein Handbuch. 8. P. 
Thompson. L. 88. 1087. 

— Die elektro magnetischen Maschinen auf der 
Ausstellung in Wien. 11. Fontaine. L. 74. 41. 

— Ueber elektr. Maschinen auf der Pariser .\us. 
Stellung. L 82. 409. O. Fröhlich. L. 82. ;140 

— Die Dynamotnaschinen auf der Filektricitäts 
auBStelInng in Wien. 83 751 7.54. St. Dou- 
brava. L 84. 24. 

— Die magneto-elektr. Maschine vonFhlison. L. 79 
327. 79 686. 82. *79. L 82. 86. .iOl. L. 83. 731. — 
Ueber Fidisou's magnetelektr. Maschine. L. 80. 
136. II. Fontaine. L. 79. .39.3. E Weston L. 
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80. 23. Brackett u. Youiig. L. 80. ü.jl. » ^ 
Kraftverbrauch n. Leistung der Edison Dynamo- 
inaschine. A. Fischer. 85, 741. — Die Dyiiamo- 
inaschine von Kd iaon - Ilopkinson. L. 85. 160. ' 

Die Sicherheitsvorrichtungen an hxlison'schcn 
Nebenschlusöniaschiuen, üppenborn 88. 207. 
Elektrische Maachinen. Die Maschine für elektr. 
Licht von Gramme. L. 74. 2^1 W. H. Wa- 
lenn. L. 74. 171 — Beschreibung u. Theorie | 

der Grsmme'schen Maschine. Moucel. L. 74. 
401. — Grammes tnagneU) elektr. Maschine. 
L. 75 27. — Die Anwendung der Gramme- 
schen Maschine zur elektr Beleuchtung. H. 
Fontaine. L 76. 121. 422. Sartiaux. L. 76. 
*184. — Gramme'sche Maschine für Wechsel- 
ströme. 78. 566. Taf 11. Fig. l u. 2. — Neue 
Lichtmaschine von Gramme. L. 80. ‘U8. H. 
Fontaine. L. 80 DU. — Construction der 
Gramme'scben Maschine für fünf Lichter. I!. 
Fontaine L 81. 500. — Grammesche Fünf 
lichtmaschine. Sautter u. Lemonnier. L. 82. 
152. — I Gramme's elektro-magnetisohe Maschine 
u. die VViauche damit. L. 76. 214. — Behand- 
lung der Gramme'sehen Maschine. Niaudet- 
Breguet. L. 76. 315. — Versuche mit derGramme 
sehen .Maschine zur Bestimmung des Arbeits- 
Verbrauchs für Erzeugung des elektr. Lichtes 
Tresca. 76. 167. L. 76. 215, Sartiaux. L. 76. 
384. — Versuche mit der Uramme schen Maschine. 

K. Hagenbach. L. 76, 422. 522. — Vergleichende 
Versuche der dynamo- elektr. Maschine von 
Gramme mit den Maschinen von C. F. Brush 
u. Wallaoe -Farmer. 78. 68<l s. a. Berichtigung 
78. 744, — Versuche mit einer Gramiiie'schen 
Maschine u. zehn Regnier- Lampen. Sautter u. 
Lemonnier. 76. 88. 

— .Magneto-elektr .Maschine zur Erzeugung von 
elektr. Licht. Garnier u. llardy. L. 75. 141. 

— Dynamo-elektr. Maschine. S. Schuckert. L. 
77.236. — Breguets magneto-elektr. Maschine. 

L. 77. 412. — Neue magneto-elektr. Maschinen. 

1*. Re is L. 77. 578. 648. — Verbesserte dynamo- 
elektr, Maschine. L 77 — Lonti n's dynamo- 

elektr. Maschine. L 78. 235. 234>. L. 7U. 49. — 
Dynamo elektr. Maschinen. C.F. Brush. 78. <187. 
Taf. 18. Fig. 1. 2. 3. s. a. Berichtigung 78. 744. 

L. 78. 726. Wallace-Farmer 78. 687. Fig. 4. 

5. 6. 8. a. Berichtigung. 78. 744 L. 79. 478. — 
Elektro magnetische Maschinen. Meriten. L 79. 
174. M. E. Trouv4. L. 79. 176 — Muxira's 
dynamo elektr. .Maschine. L. 80. 653 L. Hl 48. 
435. 510 81. 708. Fat 83. *301. — Dynamo- 
elektr Maschine für continnirlichen Strom. F. 

V. Hefner Alteneck. L 81. 732. L 82 301. 

— Wechselstrommaschine Lachauas4e. 81. 641. 

L. 81 769. — Pie elektr. Maschine von Pacinotti. 


81. tl82. — Dynamoma.«chinen Heinrichs. L. 
81 732. Weston. L. 81 732, Jablochkoff 
81. K'iH. L. 82. 87. — Die dynamo elektr. Ma- 
Hi'hine »Arago< L 82 152. — Komilly’s magneto 
elektr. .Maschine. L. 82. *>52. — Feiii’s dynamo- 
elektr. Maschine. L. 83. 60. — Die Dynamo- 
maschinen von Sch werd u. Scham weber. L. 
83. (»0. von Cherteinp. L 83, IU<). — Wecha^d- 
strommaschine. Gordon. L. 83. DX). — Fer- 
ra nti's Dynamomastrhine. L. 84 25. 239. — Neue- 
rung an Dynamomaschinen. W. Hochhnusen. 
Pat. 86, *177. W. II. Allen & Co. L. 86. 758. 
Elektrische Maschinen* Siemens’ u. Hulske's 
Magnotoinduction.smaschine Ed. Zelschke. L. 
76. 25 — Siemens' Dynamomaschine. L. 81.435. 

— Neuerungen an dynamo elektr. u. elektro dyna- 
mischen Maschinen. Siemens u. Halske. Pat. 
SB. *134. — Siemens Dynamo mit Reibungskuppe- 
lung. L, 84. 25. — Kraftverbrauch n. Leistung der 
Siemens sehen Compound Dynamomaschine. A. 
Fischer, 85. 741. 

Vergleichen<le Versuche mit inagnetoelektr. In- 
ductionsmaschinen zur Erzeugung elektr. Lichte». 
78. ‘II. — Verturhe mit verschiedenen elektro 
magnetischen Maschinen. Tyndall. L 78. 24. 

— Versuche mit Lichtmaschinen auf der Pariser 
Ausstellung. L, 83. 772. 

— Beschreibung von Weston’s Fabrik dynamo 
elektr. Maschinen u. elektr. Lampen. L. 80. 552. 
Elektrischer Pyrometer siehe unter Pyrometer. 
Elektrische Sammler siehe Elekirisclie ApparuU*. 
Elektroden für galvanische Batterien aus Naphta- 
coke. A Lidow L. 83. 167. 

Elektromagnet mit intermittirenden Ströuien. F. 

Nysten. L. 81. *240. 

Elektrometer siehe Elektrische Apparate. 
Elektromotor. C. Zipernowsky u. M. D^ri. 
Pat. 85. 872. — Einführung von Elektromotoren 
in Berlin. 88. tiol. 

Elektrotechnik siehe Klektricität. 

Entgasung. Begriff. F. Lürrnann. L. 82 
Erdöl siehe Gele 

Erdwachs, (tewinming u. Verwendung. Gehe. 
Ti. 75. 412. — Ueber den galizischen Ozokerit. 
J. (irabowsky. L. 77 747. — Petroleum u. 
Erdwachs. A. Hurgmnnn L. 81. 20. 140. — 
Uel>er kaukasischen Ozokerit F. Beilstein u 
Wiegand. L. 83 , 533. — Bleichen von Ozo- 
kerit u. Herstellung eim^s Wachsersatzes aus 
demselben. Ch. C hem in Pat. 85. 107. — 
Ueber Erdwachs u ileasen Verarl>eitung .1. 
Merz L. 87. 270. 

Esse siehe Schornsteine. 

Excitateur siehe Elektrische Apparate. 
Exhnustoren. Einführung der Kxliaustoren. N. 
H. .*^chilling 88. l8o. — Verfahren, Ga« ah 

■iti. ■ ' 
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zuBBOiren u. fortziidrüokon. it .Schiinming. Exhauatorcn. lieiäBluftmasrliiiicii zum Betrieb dos 


Pat 88 1123 

ExhjtHSturen. Kotirender Kxbaustor. J Kobertson 
Pat 74 278.— PaUmt < iasexhiiugtor. L. 74 7(ir>. i 
— Verbesserung an ItotationsilanipfiuaBcbinen u. 
an Regulatoren, l)ei ( iasexbaiistoren anwendbar | 
ti. 0 A. S. Hu wer. Pat. 74. 7ÜG. — I'.xhaustur 
eumbinirt mit Scrubber u. Condensator Clark. 

1. 75 4l!2 — Sclbstregulirenilor p'.xbau.Htor 

F. W. Fison. 76. Ulli. — Dampfslrablapparat 
\V. Cleveland. Pat. 7(i tKIl. — Kxbaiistur, | 
Matern Scbinitx. L 81. 94. — Die Fxbaiis I 
toren auf den South Metropoliton Co'b. Oas- 
werken L 81 .‘Ifiti. — (iasexhaustor mit hori 
mntaler Maaebine. Heule. L. 83. 373 — Roofs , 
• iebiftae u Fxbaustor für Hochofengase. L. 
83. (i'Ü). ' 

~ Neuerungen an KxhauHtoren R. Johnson. 
75 J. Dodge. Rat. 75 75IK F. 

A. Paget. Pal. 75. 75ü. iiareis. SO. *J52. 
Tal 5. Fig. i-r>. Allen Je Co. U 83 
tiwjrnne & Co. L. 83. 413. i 

— Der l>aiiipfatrahl KxhaiiÄU3r von Kftrting 74 *4*21. 

, — Anwendung des KOrting s<*hen Dampfstrahl' I 

Ueblttaes aur Regeneration der Reinigungsmaase. 

K. Urahn. 74 . 358. W. KUinmel. 75. 4. 

ÄOrting's Dampfstrahl- Kxhaustor. 74. 240. 
3T.7 75. 474 470. 76 '2H.3. Pat 75. «87». Pat. 77. 
•*»30 PrioritAtsstreitigkeiten wegen desselben. 

75. 32T>. — Neue Anwendung di»s KOrting sehen 
Dampfstrahl Kxhaustors in der Uasindnstrie. K. 
Urahn. 76. *>45. — l*>fahrungen mit dem KOr- 
ting’s<'heo Dampfstraht • Exhaustor. Tormin 

74. iU». Uaese. 74. 423. Urahn. 74. 4*23. 

75. 40*2. 76 4«3. Grohmann. 74. 2tl3. 75, 

50.400. 76 4«;l. Jochmann. 75 60. Pintsch. 

75. 50. Salm. 75. 491. L. Körting. 75, 40;P 
Schiele. 75. 493. Moll. 76. 4t»4. Keissner. 

76. 4»>4 s. a 76. 55«. Paterson. 77. ♦»38, 

Morton. 77. »>40. Brett, 77. «40. Goddard 

77. 044). Förster 78 tk)0. — Erfahrungen 
über die .4nwendung des Körting'scben Appa- 
rates xum Absaugen von (iasen Scheurer- 
Kestner L. 79. 49. — Krfuhrungen mit Kör 
liog sehen Exhaustoren. Horn. 87. 1007. 


Exhaustors. 76 13‘2. 2<J> — Kraft- n. Brenninate- 
rialverbrauch bei Beale schen Uaaexhaustoren C. 
Woodall. 77 7.*18 E 77. «02. — Zusamineii* 
Steilung des Kraft u. Krennmatorialverhruuchs 
beim Bealeschen ii. beim Dampfstrahl Exhaustor. 
Paterson. 77. 742. — Exhaustorenbelrieb durch 
(»askraftmaschinen. C. Müller. 79.385. Müller 
Hl 423. Blum 81. 423. s. a. 84. 851. S6. 42. 

Exhaastor^Kegilatorcn siehe Regulatoren. 

Explosionen s. u. Gase, Urubengas, Eeuchtgus, 
Schlagwetter u. Unglücksfülle. — Ueber Explo- 
sionen. F A. Abel L. 75. 411. — l’eber 
Dampfkessel- Explosionen. L. 81. 140. — Ueber 
Explosionen u. ihre Ursachen C. Wal fort. 
L 81. 401. — Ueber die Explosionsgefahr des 
Petroleums u. ihn* Abwendung. K. Weber. 
E Hl 510. ^ Ueber (iasexplosionen Schilling 
82 10. — Ueber Knallgasbildungen u. Explosioiis- 
ersobeinungen 1x4 Uasfeuerungs* Anlagen. F. 
Steinmann. 82 154. — Ueber Explosionen 
in Kohlenlagern F Rowan. L. 82. «52. — 
Ueber die Fortpflanzung der P>xploeionserschei- 
nungen. Bcrtbelot u. Vieille. E, 83 101. — 
Entzündlichkeit u. Explosionsffthigkeit von Euft- 
gasmiHchungen. G v Tban. 88 *152 — 

Ciusmeldeupparut mit Schutzvorrichtung gegen 
Explosionen E. Mossbach. Pat. 83 *51*0. — 
Sprengpulver unter Steinkohlen als mögliche 
Explosionsurfuiche A. Pavitzky, 83 893. — 
DieDampfkesselexplosionen im Deutschen Reiche. 
E. H4. U»3. — Beitrüge zur Kenntniss der Staub- 
explosionen C. Engler. L. 85. 730. — Die 
Gasexplosion in Helmoiid. 85. ‘tUfl, — Ein 
Beitrag zur Mechanik der Explosionen. E Mach 
u. J, Wentzel. L. 86 92 — Ursachen der 
Explosionen in Russöfen, Engler. 86 *147. 
— Explosionen in Folge Theerverdickung in der 
Vorlage. Fischer. E. 86 1036. — Explosion 
in einem Retortenofen. Baumgärtel. 87, BXH>. 
Haymann 87 1007. — Räthwdhafte Gas- 

explosionen 88 E‘1.3. Brnhns 88. 3.’13. Halzen- 
berg. 88, .'134. 

Explosionsstoffe. Darstellung durch Mischen von 
Schwefelkohlenstoff mit UntcrsalpetersÄure E. 
Turpin. Pat, 83 104. 


F. 


Fackelii. Widerstamiffthiges Material zur Herstellung 
unverbrennlicher Fackeln. O. Lücke. Pal 81.573. 
— Petroleumfackeln. P. Schmahl. Pat. 81. *572. 
H. Klette. Pat. 82. *751. G. Berghaiisen. 
Pat. 84. *595. — Dochtregulirung für Petroleum 
fackeln. P. Schmahl. Pat, 82 *311. 

Fäkalgas siehe Gasbereitimg. 


Fiktlgfelne. Verwemlun|;xur(iB*t>ereitun){ l’etri. 
75, 81 

FtkalstolTe siehe (iosbcreitmiR ii. im Keprister für 
Wasserveniorgti n«. 

I'ahrxeuipe mit Ga». Im-xw Petroleiimmotoren. 
Benz & Co Hat 87 *801. G. Daimler Pat 
87. '801. 
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Farben s. a. Theerfarbeu. — Balmaiu s leuchtende 
Farbe, L. 81. 46. 82. 47. s. a. E. Dreher L. 
82 152. — lieber die Empfindlichkeit det) Auges 
für geringe Farl)*;nunler»chiede. B. 0. Peirce. 
L. 84 26 

Ferretn» B. F. Ortet 80. 

Ferrocyanverbindangen siehe C'yan u Cyanver* 
bindungeu. 

Fette s.a.Oele. — lieber den Gehalt der bei ver- 
sclnedenen Fettsersetzungsmetboden erhaltenen 
FettsfluregemiHche an Neutralfctt KBirnbaum. 
L. 74. 792. — lieber die Zersetzung der Neutral- 
fette. J. C A. Bock L. 75. 411. — Apparat 
zur Verseifung der Fette L. Droux. L. 76. 51. 
688. “ Gewinnung aus den Waschwassern der 
Kammgarnspinnereien Bernau L. 77. 2d5 

Fett^aa s. a Gasl>ereitung. — Verwendung zu Gas 
geblÄsen 0 Lohse. L 78. ;170 

FettgaaaDMtalten siehe Gasanstalten 

Fenercement. Bischof L. 86. 150. s. a Cement. 

Fenergrase siehe unter Gasanalyse 

Fenerkitt. L. 86 150 

Feaerldschwesen siehe im Register für Wasser- 
versorgung. 

Fenerthttren* Martins PatentfeuerthOre. L. 76. 
629. — Die Fouerthüre von E. Schwarzer. 83 
•l>47. Pat- 84 169. — Cokeofenthöre. C. Dahl- 
mann. Pat. 83. *501. Pat. 86. 175. 

— Heizthürverschluss. Lieget. 82 *512. — Uel«*!- 

Verschluss für HeiztliQren. Berlin-A n halt i sc he 
Maschinenbau - Actiengesell Schaft u. G 
A. F. Lieget. Pat. 83. *662. — Keilverschluss 
für Ofen- u Feuerungsthüren. Bartbullirsch- 
fehl. Pat. 85 *534 — Verschluss an Feuer- 

thOren. Berlin- An haitische Maschinen- 
bau -A dien gell sch aft Pat. 85. *6<J8 — 

lieizthürenverschlus». 0 Ruppert. Pat.88.*2;iO 

Feoerong s.u. Gesetze, Heizung. Oefon, Rost, Schorn- 
steine, Theerfeuerung, Verbrennung, Warme u. 
Zugmesser. 

— Tabellen zur Feueningskunde. Erhard L. 78. 
308. — Katechismus des Betriebes der Gas- 
feuerung. C. V. Balzberg. L. 85. 529. L. 86. 
54. — Feuerungskunde L.Ramdobr. L. 86. 960 

— Fabrikation u Anwendung feuerfester Steine 
k, Keller. L, 76. 423. — Neuenheuser's plas 
tisches Dinas-Kr>’8tall, tdn neues feuerfestes Ma- 
terial. 76. 26iJ. 5-Tl. C. Bischoff. L. 77. 113. 
— Die feuerfesten Tbone, deren Vorkommen, 
Zusamiueusetzung, Untersuchung u. Anwendung. 
C. Bischotf. L. 77. 143. — Ueber FenerbestÄn 
digkeit von C3mmottefubrikateu. Aebert. 78. 
447 — Feuerfeste Steine für Ufenbau auf der 
Pariser Weltausstellung. 78. 505, 525. — Ueber 
die rasche Zerstüruiig der feuerfesUm Materialien 


durch schmelzeude Schlacke beimllochufenbetrieh. 
Liinbor. L. 78, 551. L 79 458. — tanwirkung 
der Cokeschlacken auf feuerfeste Steine. B Kos 
mann. 79 58JJ. 617. — Herstellung von feuer 
festem Mauerwerk. F. Lürmann. 83. 614 — 

Ueber die Feuerbestfindigkeit der Steine aus der 
Chamottefabrik Didier 84 238 — Ueber die 

Ausführung feuerfesten Muuerwerks. 84. 343. — 
Die Eigenschaften feuerfester Materialien u. deren 
Verwendung in der metallorgischen Industrie 
R Scheidhauer. L 86. 91. — Künstlicher 
Feuerceraent u. Feuerkitt. L. 86. 150. 

Feuerung. Ueber die bei der Gasfabrikation erforder 
liehen Wärmemeugen u. Ober den Werth erhitzter 
Luft. H. Brehm 76. 379. — Nutzbarmacliung der 
im Steinkohlenrauche enthaltenen wertbvollen 
Substanzen. 0. B rau n. L- 77 191*. — Berechnung 
des Nutzeffectes der Feuerungsanlagen aus dem 
Volumen der Verbrennungsproducte. H. Bunte. 

78. 62. — Die Controle der Feuerungsanlagea 
durch Analyse der Verbrennungsgase. R. Hoff- 
mann. L. 78. :M)7. — Ueber die Fortochritte auf * 
dem Gebiete der Wäruieteclmik W. Weyl. L 

79. 176. — Einige Apparate zur Beobachtung 
der Verbrennungsvorgänge in Feuerungen A. . 
Boiclievallier. L. 81, 18. — Vorrichtung zur 
Controle der Rauchgase. Fr. Kitner. 81. 125. 
— Die Vermeidung von Rauch W. D Mon- 
crieff-Scott. L. 81. 201. 329. — Zur Kauch- 
gasfrage. M. Herrmann. L. 81. 734. — Mit- 
tbeilungen über die Londoner Ausstellung von 
Apparaten u. Einrichtungen zur Vermeidung des 
Rauches. C. Bach. L 82. 528. — Ueber die 
Bedingungtm der Kohlenoxyd- u. KohlensAure- 
bildung bei der Verbrennung von Kohle. Lede- 
bur. 82. 709. — Bericht Über die Ausstellung 
rauchverzehrender Feuentngen in London F r 
Siemens. 82. 789. — Die calorische Behand- 
lung dos Hochofenbetriebs. K. F. Dürre. L. 88 
230. — Die Technologie der Wärme. F.Schwack- 
hofer. L. 83. 267. 377. L. 84 . 730. — Zur Bo- 
urtheiluug der Feuerungsanlagen. F. Fischer 
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Feuerungaunlagen. L Kahm«lohr. L. 75 tkV». 

— Die Letreust'sche Geg«»nmauer. \V Oechel* 

bäUBer. 77, — Fhllfeuerung mit odeiiem 
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betrieb. L. Soubiran. 84. 750. — Vorrichtung 
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Hasse u. M. Vacherot. Pat. 85, *340. — l>ie 
Feuerungsanlagen für das Haus O. Altberg. 
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zur N'orwärmung von Verhrennungfiluft. Pade & 

Kreibig u K. Schumann. Pat. 88. *953. 
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W. S. Sutherland. Pat. 84. *401. — Gasve^ 
brennungskainmer fflr Feuerungsanlagen, H. 

Schott. Pat. 84. *4lbi. — Gasfeuening für Re- 
tortenöfen. A. Klönne. Pat. 84 *045. — Gas- 
feuerung für Oelgjisretortenöfen. H.Hirzel. Pat, 

85. *0t>8. — HalbgaBfenerung. Ferd. Slein- 
munn. Pat. 80. *984. — Halbgasfcucrung. E. 

Völeker. Pat. 88. *921. 

— Neuerungen an Gasfeuerungen. A. Klönne. 

Pat, 80. *724. L. 80. 750. F. A. Schulz. Pat. 

81. *71. *242. *020. Fr.Schaffer, Pat. 81. *101. 

-\. Ebeling. Pat. 81. *101. 0. NehHe. Pat. 81. 

•242. C. Haupt. Pat. 82 93. *540. L. Klatten 
hoff. Pat. 84. *170. A. Kruska. Pat. 84, *401. 

F. Zahn. l*at. 80. 071. 
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Systeme bei der Heizung von tiasöfen. 74. 328. 

— Ausnützung der beim Entleeren tler Retorten 
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74. 790. — (fasfeuening für Retortenheizung. 

70. 07. — Gasfeuerung mit Generator u Re 
generafor für Retortenöfen. Bunte. 77. 38t». 
Oechelhäuscr. 77. tlö9. Hasse. 77. 395. — 
Steinmann’s Ga.sfciierung für Relortcnöfen. J. 
Haymann. 77. i>87. — Vorgänge bei der Gaa- 
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F. Tonnar. L. 78 410. — Die Generatorfeuer- 
ung für Gasöfen. Ch. Hunt. 70. 107. — Ueber 
den Betrieb der Gas^feuerung für Retortenöfen. 

70. 433. — Ueber Steinmann’s Gasfeuerung. 

70. 717. — Ueber rationelle Feuerung der Re 
tortenöfen. Liegel. 79. 720. — V'erbreitung 
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land. Schulze. 80, 429. — Gasfeuerung für 
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Stevenson. 81. 449. — ZusammensetzuDg 

des Gases in GeneraU>ren. W. Wallace. L. 83. 
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C. Ludwik. L. 78. <>04. — Gasfeuerung nach 
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schritte auf dem Gebiete der Gasfeuerungen. F. 
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feuerung. 84. 481. — Ueber Gasfeuerungen. C. 
Steffe. L. 85 815. — Gegenwärtiger Stund der 
Gusfeuerungsfrage. 85. 1001. — llelzverfahreu 
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winnung der Xebenproductc der Stein- u. Braun- 
kohleudestillation. M. Cahen Pat. 86. 701. — 
Neue Gasfeuerungen, sachliche Würdigung ein- 
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ungen. J. Hudler. 88.171. — Verl>c88erung der 
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Feaerung. Verbesserungen an Regenerativ« u. an- 
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Lencauchez. L. 76. 355. — Versuche mit Gene- 
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kenelfeuerungen. F. Fischer. L. 81. 732. — 
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Gasfeuerung für Dampfkessel. L. 80. 136. Nög- 
gerath L. 80 21. — Neuerungen an der Haupt- 
Bchen Gasfeuerung. L. 80. 756. — Die Dampf- 
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— Generatorfeuerungen für Dampfkessel. H. Bunte. 
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— Anwendung des Dampfstrahl-Unterwindgeblkses 
bei der Heizung von KetortenOfen. B. Körting 
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Zugeizeugung durch Luftinjection. Bert in. L. 
77. 744. — Lufterhitzungsapparat F. Lürmann. 
Pat. 81. *170. — Winderhitzer der Edgar Thomson- 
Hütte. L. 83. 374. — Ueber Winderhitzungs- 
apparate für Hochöfen F. Lürmann. L. 83. 
695. — Schiebervorrichtung an Regenerativ Wind- 
erhitzern. W. Schmidt Pat. 85. *903. — Mit- 
theilnngen Ober verbesserte Einrichtung zur Ver 


brennung der Hochofengase an Dampfkesseln u. 
Winderhitzern. F. Lürmann. L 86. 758. — 
Ueber steinerne Winderhitzuugsapparate Macco. 
L 86. 769. 

Fenernngsschleber siehe unter Absperrvorricht- 
ungen. 
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Elektrisches Feuerzeug. Voisin u. Dronier. 
L. 75 29. — Zündholzdose mit Taschenlateme. 
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E. Köhler. Pat 82. *750. 

Filtration. Misch- u. Filterapparat zur Paraffln- 
reiuigung. L. Ramdohr. L. 75. 464. — Appa- 
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Gasen u. Dampfen. O. Braun. L. 77. 199. — 
Apparat zur Filtration von Gasen u. Dampfen. 

K. Möller. Pat 80. 692. Pat 82 *536. - 
Ueber die Filtration von Gasen u. Dämpfen nach 
Möllers Verfahren. F. Böckmann. L. 82. 
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84 *645. 646. Fr Pelzer. Pat 84. *645. 
Pat. 85. *789. — Rohrförmiges Gas- u. Dampf- 
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— ZurDeflnition u. Theorie der Flamme. C h e v r e u ! 

L. 76 864. — Sensitive Flammen K. H. Ridout. 
L. 77. 236. 

— Ueber die Ursache des l.euchtens der Flammen. 

W. Stein. 74 . 294. L 74 110. 146 — Ueber 
die Entleuchtung der Flammen durch Slicktsoff 
u. andere Gase W. Stein. 74. 543. L. 74. 
317 — Ueber die optischen Eigenschaften der 
Flamme verbrennender Körper. G. A. Hirn 
74. 559. L. 74. 170. — Grad der Durchsichtig- 
keit der Flamme für ihr eigenes Licht. G. A. 
Hirn. 74. 562. — Grad der Durchsichtigkeit 
der Flamme für fremdes Licht. G. A. Hirn. 
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leuchtenden Flamme. 74. 557. — Zur Theorie 
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mrn. K. Henuiann. 78. :i!0. — Beweise für 
die Anwesenheit festen Kohlenstoffs in den 
leuchtenden Kohlenwaaserstoffflainmen, K. HeU’ 
mann. 78. .'KM. — Ueber das l.euehtendm«ohen 
entleuchteter Flammen. Blochmann. L 81. 
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L. 81. 508. 82. .'Mio. ;)84. — Fntleuchtende 
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Brescin. L. 75 827. - Ueber singende u. ! 
Kchallempfindliche Flammen. 75. ‘«OH — Sin 
geude Flammen. C, Decharme. L. 76. 50. — 
Experimente mit schallempfindlichen Flammen. 

M. Hopkins. L. 78. 632 


Flamme. Wirkung der Flamme auf elektrische 
Körper. Donillot. L 76. 150 — Zum elektrischen 
Vei'ialten der Flamme. W. Holtz. L. 81. 4<kt. — 
Ueber die Elektricität der Flammen .1. Elster 
n. H Geitel. L. 84. 825. 

— Ueljer die Bildung von Sulfaten bei Gasflammen. 

E. I’riwoznik. 74. 6.80. — Bildung der .Icsl- 
säure in jodhaltigen Flammen. G. Sali et. L. 
75. 882. — Ueber die Fortpflanzungsgeschwindig- 
keit der V’erbrennung, resp Entzündung ver- 
schiedener brennbarer Flüssigkeiten. Heu m ann. 
L. 81 510. 

— Vorlesungsversuche für umgekehrte Flammen 
Landolt. L. 74. 728. 

Flammenschntzmittel. Uelier Flammenschutz- 
mitlel. F. Fischer. L 82 .56'!. 

Flnnsclien. Tafel mit Normalflanschenpmfllen. L. 
75. 375. 

Flanscheorohre siehe Rohrdichtiing u s. w. 
Flooranthen. Ueber Flnorunthen. R. Fittig u. 

F. Gebhard. L. 78 23-1. A. Alterberg, L 
■79 i;i6 

Fluoren. Darstellung u. F.igenschaftcn. C. de 
la llarp u. W A. van Dorp. L. 75 828. — 
Nachweis neben Fhenantren u. Anthracen. R 
Anschütz. L. 79. 136. 

Flnorescenz. Fluorescenzverhältnisse gewisser 
Kohlenwasserstoffe in den .Steinkohlen- u. Pc- 
Iroleurodostillaten H. Morton. L. 75. 828. 
Foyer-Gazog^ne von 8. Farinaux u Fichaux. B. 
Liebold L. 78. 22. 

Fräser zur Bearbeitung von Rohrenden. E, Kirch- 
eis. Pat. 88. *1018 

Fuchsin. Ueber Fabrikation Schopp. L. 86. 758. 
Flillofeii siehe Zimmertsfen unter Oefen. 

Fuselöl. Verwerthung zur Leuclitgasbereitung 
L. 78. 235. 


Ci. 


Gasab^be siehe (iaspreis u. im Ortsregister. 

Gasaiialyse s. a. Apparate, (rasraesseru. Leuchtgas. 

— Anleitung lur chemischen Untersuchung der 
Industriegase CI. Winkler. 76. T^IO. L. 76. 740 
L. 77 4I>. 78.2. 80. 17. — UrsafsOasanalysefÜrdie 
Industrie, aus dem Französischen übersetzt von A. 
Procha ska. L.77, 236. — BunBen sgasouietnscho 
Methotlen.77.»>87. — Lehrbuch der technischen Gas* 
analyse. A.Winkler.L 84. 824, insKuglischeOber* 
setzt vou Lunge. L. 86, il2, ins Französische 
übersetzt von C Blas. L. 86. 726. — Tafeln zur 
Gasometrie. A. Bau mann. L. 85. i>29. 756. 

— Verfahren zur technischen (iasanalyse. 11. 
Wiirtz. 75. 158. L. 78. 552. — Methode zur 


Untersuchung von tloneratorgasen, Hochofen- 
gasen, Leuchtgas otc. C. Btöckmann L. 75. 
464. ^ Analyse der Kaiichgase mit Hilfe des 
Winkler sehen Gasanalysenapparates. A. F. W ein* 
hold. L 76 215. — Zersetzung des Stickox>’ds 
durch Pyrogullasstluro. Kussell u. Lapraik. 
L. 77- 527. — Ueber Gasanalyse. J.W Thomas- 
L.77. 528. J. Kasalo wsky. L 78. 632. — Ueber 
KssengaBuimlyse u.Bchwackhöfer's Apparat hiezu. 
A. Schromm. L. 78. 24 — Untersuchung der 
Generatorgase. A. Buhe. 78. 39. — Ueber tech- 
nische (Jasanalyse. W. Hempel. L. 78. 237. — 
Die Analyse der Verbrennungsgasc als Contrale 
der Feuerungsanlagen. K, Hoffmann. L. 78. 
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307. — Untersuchung der Kauchgase. F. Fischer. 
L. 78. 478. — Zur Kenntniss der Rauchgase in 
Retortenöfen. F. Fischer. L. 70. 52*J. ^ Ueber 
die Methoden der Unternuchung der Feuergasc. 
H. Bunte. 79.520. — Ueber die Analyse brenn 
barer u. die Construction <ier erforderlichi'ii 
Apparate. J. W. Thomas. L. 70. 790. — Zur 
Untersuchung der lndustriega.se. F. Flsclier. 
L. 80. 852 — Neue Methoden zur Analyse der 
Gase. W. Henipel. L. 80. 204. Wanklyn u. 
Cooper. L. 82. 119. — Zur GHsanalyse in 
Hüttenlaboratorien. X.. Pszczolka. L. 82 529. 
— Verbesaerung der gasanalytischen Methoden. 
J. Geppert. L. 83. 101. — Ueber die Analyse 
der Ofengaae V. Kggerts. h. H3 373. — (iaa- 
analyse u. Photometrie, J. T. Brown. L. 83. 
588. — Uel>er den Nutsen der Gasanalyse für 
die Metallurgie. C. Ch. Dalerns. L 83. 894. — 
Ueber Gasanalyse bei stark vermindertem Druck, 
L. Meyer n. K. Beubert. L. 85. 170. — Ueber 
die Berechnung der (iasanalysen. U. Meyer. L. 
H.5 I70. — Densimetrische Methode der Gas 
analyse. Fr. Lux. 85. 711. — Zur technischen 
Gasanalyse. V. Mayer u. P. Jannasch. L. 
86 789. — (iasanalytische Methode. 0. Petter 
Bon. li. 87. 40. — Ueber die Ermittlung des 
Wärmeverhistes in den Kaiuingaaeii u. das com 
pensirte Dasymeter. A. Sieger t. 88. •7.‘9>. — 
Die Untersuchung der Rauchgase. O Binder. 
88. IGl. — Ueber eine Fehlerquelle bei Gas* 
analysen. W. Loybold L. 88. 917. 

Rasanaljae. Unteranchaug der Feuergase eines Ring 
ofen». H.Seger, L. 77. 528. 767. — Zusammensetz- 
nng der aus einem Pottascheofen entweichenden 
Rauchgase. F. Fischer L. 78. ^406. — Chemische 
Zasainmenactxung der bei Wrsnehen ül»er die 
Leistungslfthigkeit von Cokegeneratoren erhal- 
tenen Ueizgase. H. Bunte. 78. 388. 426. 79. 
115 152, 275. 287. 315. 322. :U8. 3.>4. — Ueber 
die Zasammensotzung der Feuergasc. Hasen* 
clever. I*. 81. 2^47. — Zusammensetzung von 
Rauchgasen. F. Fischer. L. 81. 732 — Uel>er 
Zusammensetzung u. Temperatur der Hochofen- 
gase Jaumain. L. 82. 1.V4 — Zusammen.s^dz 
iing des Gases in Generatoren. W W’allace 
L. 83 167 8- a. Generatorgas. — tiasanalysen. 
F. Fischer. L. 85. 919 

— Modiücation des Grisoumeters u. die Wirkung 
glühenden Platindrahtes aut kohlenwasserstolT 
haltige Gasgemische. Coquillon. L. 79. 137. 
8. a. (msonmeter. — Methoden u. Apparate zur 
Bestimmung der Entzündnngstom|>oraturen ex- 
plosiver Gasmisebungen. Mallard u. Le Cha- 
teiier. 85. *46.3. — Zur Anwendung des Nitro- 
meters. A. N. Allen. L. 85. 901. — Die Gas 
waage, Apparat zur automatischen Bestimmung 


des specifischen Gewichtes u. der Zusammen- 
setzung von Gasen; Princip u, Construction, 
Aufstellung u. Gebrauch. Fr. Lux. 87. *251 
•258. — Neuerungen u. Verbesserungen an der 
Gaswaage. Fr Lux. 88. *786. 

(■asAnalyse. Ein einfacher ti. billiger Apparat fürdie 
<4asanalyse. T Beesley. L. 74. 74. — Die Appa- 
rate von Giroud.74. 89. 126. — Neuer Apparat für 
GasanalyRC. C. W. Hinmann. L. 74. 705. — 
Mesatipparat für Gase. Maumenö. L. 75. <143. 
Ij. 78. 23. — Apparate zur technischen Gas- 
analyse. 76. 2<i4. — Gaswaschflasche. Münke. 
L. 76. 559 — ApparaU* zur Gasanalyse. Frank - 
land. L. 77. 746. L- 78 ;106. — Maumenö's 
Gashydrometer. L 78 23 — Coq u illon's Appa- 
rate zur Analyse kohlenwasserstoffhaltiger <ias- 
mischungen 78. *40. — Halter für Gasglocken. 
H. Horton. Pal. 78. 239. — Apparat zum 
Trocknen der Gase. Reischauer. L. 78. 4SI. 

Gasanalysenapparat. J. Kasalowsky. L. 
78 632. — Apparat für Versuch.^zwecke zur Ab- 
gabe stets gleicher .Mengen (ras in gleicher Zeit 
V. Babloii 79. 135. — Apparate zur technischen 
Gasanalyse. M. Liebig. I.. 80. 2.37. — Apparat 
zur Analyse von Hochofen u anderen Gasen. 
Bolkow, Vaugham «Sc Co. L. HO. «551. — 
Apparat zur Hochofengasanalyse Stead. L. 81. 
96. — Automatischer Analysator der Grulwnga.'ic. 
D. Monnier Pat. 82. *12*.*. — Apparat für die 
Gasanalyse II Schellham mer. L. 82. 453. 
— - Ein neuer .Apparat für Gasanalyse N. W. 
Sokoloff L. 82. 564 — Construction eines 

ApparütesförgeuaueGaainalysen. E.W, M orley. 
L. 83. 101. — .Appanit zur Voluml>estimmang 
eines Gases A. (i. V’. llarcourt. L. 83. 655. 
— Apparate zur Reductiou gomeasener Gas- 
mengen auf Normalzustand. V. Kreusler. L 
84. 317. — (/onstniction von (iusanalysenappa- 
raten für Hüttenwerke u. Fabriken. H. Schell 
hammer. L 84 318. 729. — Selbstthätige Gas- 
abwhlussvorrichtungen zur Verhinderung von (»e- 
fahren durch explosive < iasgeniische. R. M 0 n c k e. 
84. *744. — Lal>oratorimnsapparate beim Ex 
perimentiren mit explosiven Gasmischungen. 
Mallard ü. Le Chatelier. 86 14.3 — Ap- 
parat zum Auffangen u. zur Analyse in Wasser 
gelöster Gase. Th. Thörner. 85. *388 — 

Absorptionsapparat für die Ciasanalyse. H. 
Take. L. 86, 207. — Apparat zur volumetri- 
schen Bestimmung absorbirbarcr Gase. Ed. 
Mertens. Pat. 87. *1087. — Apparat zur 
Untersuchung von Generator- u. Wassergas 
F. Fischer. L. 88. *37.3, — Apparat znr Con- 
trole der Fetiergase. Schft ff e r u. Badenberg. 
Pat 88 *5U>. — Apparat zur Reduction von 
Gasvolumen auf Normaltemperatur u. Normal- 
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drnck. (Multiplications - Reductionsinstrnment). 
G. Lunge. L 88. 648. 

GManaljge. 0 rs n t'g Apparat zur Rauchgasanal yse. 
Pat.74.639. L.74 ;488.L 76. 623. 76. 297. L. 76. 355. 
629. J. Aron. L. 75.863. 76.*2*9i J.Coquillon. 
L. 76. 688. — Neuerung an Oraat's Apparat. R. 
Mllnke. L. 77. 748. — Abänderungen am Oraat- 
schen Apparat. F Fischer. L. 78. 3ü6i. — Ueber 
den Orgat'schen Apparat. A. Hartmann. L. 
79. 759, — Ueber die Oasanalysenapparate von 
Orsat u. von Coquillon. F. Le Blanc. L.80.653. 

— (iasbürette zur Untersuchung von Gasgemischen 
durch flOssige Absorptionsmittel. F. M. Raonlt. 
76 *509 — (rashOrotte zur qualitativen u. quanti- 
tativen Untersuchung von Gaegemengen H. 
Bunte. 77. *447. — Verbessening an der Bunte- 
schen GashOrette E. BQchner L. 78. 477. — 
Zur Handhabung der Bunte schen GasbOrette 
N. V. JOptner. L 83. 166. — Nene GasbOrette. 
Franke L. 87. *1081. Pat. 88. *231. 

Gasanstalten s. a. Arbeiterverhaltnisse u. Gasbe- 
steuerung, sowie im Ortsregister. 

— Die Gasanstalten von England u. Wales im 
Vergleich zu denen Deutschlands. E. Grahn. 
83. 117. s a 186. — Die erste Gasanstalt in 
Deutschland. N II. Schilling. 87. .388. — Er- 
richtung von Holzgasanstalten in Bayern. N. H. 
Schilling. 88. 107. 142. — Privatgasunstalten 
in Bayern. N. H. Schilling. 88. 351. — Zum 
50- u. 60jahrigen Bestehen der städtischen Gas- 
fabrikeu zu Dresden. 78. 260 88. 519, 

— Die Einrichtung von Gaswerken. H. E Jones. 

L. 75. 141. — Ueber Kraftersparung in Gas- 
werken. C lei and. 75.677. — Einrichtungen u. 
Fortschritte in der I iastechnik England.^ u. Frank- 
reichs. C. Voss 76. 679. 699. 732. 766. — Feuer- 
allarmapparatu. Gasabschluss. E P. II. Vaugha n. 
Pat. 77. 238. — Einrichtungen zum Transport 
der Kohlen ans dem Kohlenschuppen in das 
Rctortenhans. M er ke n s. 79. 342. M. Hempel. 
85. 955. — Reparatur defecter Pappdächer. 
Rudolph. 79.388. — Einrichtung einer kleinen 
Gasanstalt A Lala nee. L. 80. 348. — Bau u. 
Einrichtung von (iasanstalten. S. Hughes. L. 
80 614. L. 85. 756. — Ueber die Anlage von 
Gasfabriken in Bezug auf Materialtransport. V. 
Wyatt. L. 81 330 -101 — Combination von 

Gasfabrik n. Schlachthaus. J. Stübben L. 81. 
4.36. — Bau u. Einrichtung von (iaswerken. Fr. 
Colyer. L. 84. 194. — Anlage u. Einrichtung 
von Gasanstalten. L. 77. J14. L 84 . 729. L. 86. 
172. 447. 529. 7.56. L. 86. 151. 173. 813. L. 87. 
732. 895. 1106. L 88. 84. 436. 622 — Gasmelde- 
apparate siehe unter GasausstrOmung. 

— Project für die Anlage der städtischen Gaswerke 
in Wien 74 115 .556. — Beschreibung der 


— I. Sachregister. 

Brighton u. Hove Gaswerke. J.B. Paddon. L. 
74. 146. — Ueber die neuen Werke der New 
castle snd Gateshead Gas Co. L. 74. 637. — 
Die Gaswerke der Pariser Gesellschaft. 74. 745 
— Das städtische Gaswerk zu Brüssel. 76. 6<)9. 
— Die Drahtseilbahn der Gasanstalt zu Han- 
nover 76. 633. 78. 722. B. KOrting. L. 78. 22. 
— Einrichtung des Gaswerkes zu Manayunk. L. 
77. 13. — Die neue Gasanstalt in Köln. 
Hegener. 77. 127. — Das zukünftige Gaswerk 
io Bonn. L. v. No öl. L. 77. 309 — Die Gas- 
anstalten der Stadt Dresden seit ihrer Entsteh- 
ung. L. V. Roland L. 78. 261. Anm. — Die Gas- 
werke zu Jvry. L. 78. 551. — Pläne u. Zeich- 
nungen der Gasanstalt in Brüssel. L. Somzöe. 
L. 78. 579. — Die Pariser Gasanstalten auf der 
Weltausstellung 1878. C. Lang. 79. 73. — Die 
Gasanstalten in New- York. E. G. Love. 80.677. 
— Geschichtliche Notizen Ober das Gaswerk zu 
Ulm. 81. 667. — Die eiserne Dachconstruction 
der dritten Dresdener Gasanstalt. Prüll u. 
Scharowsky. L. 81. 770. — Krahnanlage des 
Gaswerkes Grasbrook in Hamburg. Gallois. L. 
82. 15.3. — Die Gasanstalt der Krupp’schen Guss 
Stahlfabrik. 82. 445. — Die fünfte (iasanstalt in 
Berlin. 88 3m. 410. — Die Filialfabrik der Gas- 
anstalt München nebst Plan 83. 721. Taf. 5. — 
Baupmject des Filialgaswerks in Budapest mit 
Taf. 17. L.v. Stephani 86 522. — Das neue 
Gaswerk der South Metropolitan Gas-Company 
in FASt Greenwich, London. Fr. Lu*. 88. *2. 
— Die zweite Gasanstalt der Stadt Leipzig. 88. 
*2.)7. — Arbeiterwohnhaus der Gasfabrik Reick 
bei Dresden. 88. *493 

Gasanstalten. Gasanstalt für Fettgas in Berlin. 74. 
202. — Die Oelgasanstalt in Klingenthal. 80. 29. — 
Ueber Oelgosanstalten u. deren Vortheile. C. 
Morgenstern. L. 80. 552. — Oelgasanlage nach 
R. D r e B c h e r's System. L. 84. 890, — Kosten 
berechnung für Oelgasanlagen. Rademacher. 
L. 85, 170. — Fettgasanstalten für Waggonbe- 
leuchtnng in Frankreich. 86. 473, — Oelgas 
anstalt der KOhnle'schen Maschinenfabrik in 
Frankcnlhal. Langen. L 87. 198. 

— Regiebetrieb oder Privatbetrieb, Mittheilung 
de» Senats an die Bürgerschaft in Hamborg. 74. 
2*1. — Pachtverhältnisse der Gasanstalt in Ham- 
burg. 74. 3-25. — Referat über den eventuellen 
Aufwand u. die Erträgnisse einer städtischen 
Gasanstalt zu Wien. 74. 244. — Zur Frage der 
Communalgasanstalten gegenüber den Privatgas. 
anstalten. Hunt 81. -149. 

— Die Bevormundung der Gasanstalten durch die 

Behörden. 74 116. s. a. Gasbesteuerung. — 

I Haftpflicht u. Unfallversicherung. F. Haha L. 
83.63. — Die Wohlfahrtseinrichlungcn in deut 
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Hchen Gaaanstiilien. Kohn. 8B 471. — Zur 
recbtUchea I^ge der Gasanstalten in den Ver- 
einigten Staaten Amerikas, in Kngland u. seinen 
Colonien. Cb. Gree nough. L. 88 737. — Amt- 
liche Mittheilungen aus den Jahreelierichten der 
Fabrikinspectoren. L. 85. 447. — GrundrQge der 
Verträge der ersten Gasanstalten mit städtischen 
Behörden. N. H SchilUng. 88. I7G 

IramiBtaltea. Zur Aufstellung einer Statistik über 
Betriebsresultato von Gasanstalten. Aebert. 74. 
788. — Betrachtungen überGesehäftsabschlüsse. 
75. 323. 77. 129. 81. 267. — Betrieb eines Gaswerks 
ohne Gasbehälter. Servier. 77 B9. — Formu- 
lare für einheitliche Betriebsberichte. 79. .*»66. 
80. 365. Amu 82. 477. — Einheitliche graphische 
Darstellung der Betriebsergebnisst* für Gasan 
stalten. 79.567. 80.365. Anm. Zimmer mann. 
79. 588. Salaenberg. 79. 588. Grobmann 
79. 589. Grahn. 79. 590. — Vorschläge lur 
Ausfüllung der Vereinsbetriebstabellen Salseii- 
berg. 80.470. — Zur Anfertigung der Betriebs- 
zahlen Müller. 81. 427, — Bericht der Com- 
mission über die Zusammenstellung der Betriebs 
zahlen. Zimmermann. 81.495. — Bericht der 
Commission für Statistik Ober die Zusammen- 
stellung der Betricbszahlen von Gasanstalten. 
SchuUe. 82. 477. 84 562. 85. 978. — üeber 
die Mittel sur Hebung der Ertragsfähigkeit kleiner 
Gasanstalten. Corswandt. 82. 486. ~ Vor- 
schlag au einer rationellen Controle des Betriebs 
der Gasanstalten. R. Bloch mann. 85. 404. — 
lieber den Betrieb der Gasanstalten in Berlin 
u. Brüssel. S. Elster L. 87. 198 — Betriebs- 
resultate einer Holzgasanstalt im Vergleiche mit 
Steinkohlengas. X. H. Hchilliug. 88 lOö. — 
Klntheilong der Controlbücher in <len Münchener 
Gasanstalten. E. Schilling. 88 483. 

— Die Abschätzung von Gaswerken W. Farr. L» 
77. 56. ~ Bemerkungen über die Abschätzung 
von Gaswerken beim üebergang privater Unter- 
oelimungen in städtische Verwaltung. J. Quick. 
I* 80. 28>’>. — Ueber die Hölie der Procentsätze 
der jährlichen Abschreibungen bei Apparaten u. 
Gebäuden. 84. 265. 

— Freie Concurrenz in Frankfurt a, M. 75 324 
— Einheitliche Bezeichnung von Farhgegt*ii- 
ständen. 79 564 Grahn. 79 587. — Die Gas- 
anstalten u. die Wassemoth in den Stromgeljieten 
des Rheins n. der Donau. 83, 46. 79 93, 125. 

— Buchführung der Gaswerke. E. Durand. L. 

74. 79.3. — Neue Buchführung O. Poppe. L 
84. 824- — Formnlarien zur Rechnungs- u. Ge- 
schäftsführung von Krankenkassen L 85. 447. 

— Statistik. 76. 162. L. 80. 419. — Zur Statistik 
der Gasanstalten in Westfalen 76.750. 77 711 


— Statistische Zusammenstellung der Betriebs- 

Verhältnisse mehrerer Gaswerke in Preussen, 
Posen u. Pommern. C Müller 77. U6. 750. 
79. 242. 80. 70. Lad ewig. 81. 440. - Zur 
Statistik der Gasanstalten im Deutschen Reiche. 
78 543 — Statistik der Gasanstalten Badens. 

82. 544. — Die Gasanstalten des Deutschen 
Reiches nach der BerufsstHtistik für Unfallver- 
Sicherung. 85 59. Bi'hilling’s Btatistik der 
(tasanstalten Deutschlands, Oesterreichs u. der 
Schweiz etc. von L. Diehl. IV. Auflage. L. 86. 
33. — Zur Gasstatistik 87. 445 629. — Zur 
Statistik der Gasaustalton N. H. Schilling. 
88. 182. 214. 243. 250. 285. 325. 

Oasanstalten. Statistische Mittheilungen aus Gross- 
britannien. L 81 43»1. — Verkauf von Gaswerken 
mit statistischen Angaben über die Gasversorgung 
Londous A. Silverthorne. L. 81. 618, — Die 
Gasindustrie in Frankreich. 84. 515. M A. 
Kllisaen. 88. 1^9. — Zur Statistik der Gas- 
industrie in Frankreich. Cornuault. 85 323. 
s. a. L. 87. 681. — Die Gasindustrie in Belgien. 
85. 702. — Gasstatistik in Amerika u. Eng 
land. Goodwin. 86. 1033 

— Ueber Belästigungen durch den Fabrikbetrieb 
u. deren Verhütung. H Letheby. L. 75. 142. 

— Gutachten über Belästigung durch (Tosan- 
stalten K. Briggs. L 76. 121 

— Einwirkung des Leuchtgases auf die Vegetation. 
Jos. Böhm. 74.445. — Gasausströmung u. 
Vegetation in Frankfurt a. M. 75. 600, in Görlitz. 

75. ‘»00. — Die Schädigung der Vegetation durch 
Gasleitungen. Just. L. 76. 629 

— Verunreinigung eines Brunnens durch die Ab- 
fälle einer (lasanstalt F t ischer. L. 74. 23. 

— Verunreinigung des Brunnens auf der Gas- 
anstalt zu Insterburg. Merkens. 76. 113. — 
Verunreinigung von Brunnen zu Magdeburg. 
77. 576. 

— Bauthätigkeit. 75. 121. 

— Neubauten u. darauf l)ezügliche Beschlüsse in': 
Crailsheim. 74. 235, Düsseldorf 74. 236, Kim. 

74, 238, Neustadt a. d. Haide. 74. 289, Treucht- 
lingen. 74. 289, Dudweiler 74. 322, Malstadt- 
Burbach. 74. 322, Pirmusenz. 74. 322, Rudolstadt 
i. Th 74. 404. Wetter 74. 555. 612, Kissingen. 
74 676, Delömont (Schweiz) 74. 796, Inowraclaw 
(Provinz Posen). 74 798, Breslau. 74. 551. 75 
107. 285. ;102. 467. 6T)8. 76. 69. 96. 427, 4:)4, 

Wädensweil (Schweiz) 75. 36, Ziegenhals. 75. 
37, Chemnitz. 75. 149.307, Köln. 75. 196, Düren. 

75. 228, Stuttgart. 75 281, Mödling. 75. 699, 
Brüssel. 75. 726, Görlitz. 75. 752, Petrikau. 

75. 794, Czernowitz. 75. 86*>, Dresden. 75. 280, 

76. 195. 218, 
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Uasatistalten. NeubHuteii ii. ilarauf becUgliche 1^- 
HchlQsae in: 

DavoB (Graiibündijn). Hi HL 

Leipzig. HL 'iOd. 

Bonn. TL .‘UK», Hersbruck. TL 711, 

Bretten HL 37<i. 117(1, Uem HL 4H4, Liehter 
folde HL -1*37), Abbialrgrasäo (Lombardei). HL 
522, Oeeatemünde. HL 5511. Langen»('liWHl)»aeb. 
HL tl78, 

Oberstein -Idar. HL Bielefeld. HL ‘><17 , 

Oorpnt. HL 741, 

Klingenthal (Oelgasanslalt). SIL 2*.>, 

Klberfeld. KL 247. Uemscheid. ILL 578, I>€*ggeu- 
dorf a. D. (Oelgaaanstaltj. ML 546, 

Tcßchen. K5L 762, Berlin. MiL I6L MIL 3<14. 
Pest. Sä. 388. Freiburg L B. MIL 7K't, Höchst 
a. M. für die Farbwerke. MIL 875, 

Cuxhaven. MiL ^ Karlsruhe. MIL ^ Werinel» 
kirchen. SIL 2HH. Rottweil. 85. :i2t). Cadix. M5; 
452, Weinheim a. d. Bergatraaae. MIL 852, 
Bensheim a. d. B. Mfi^ 154. Kiel. MIL 187. 
342. 399. 4H(). 706. 823, Neustadt L Ohcrsrhles. 
SS. ^ Hagen. SIL 479. Deutz. SIL 586, 
Bernkastel a. d. M. MIL 608, Bühl L Baden. 

86. 877, Obemhan. MS 913, Neuenburg. ■ MS- 
1W2, Korueuburg. MS. 971, Ollweiler (Keg.-Bez. 
Trier). SS. 971, Belgrad. MS, 989, Cadix. MS 997, 

Celle. 81. 139. 233, WolfenbtUtel. 87.312, Berlin 

87. S56, Schleswig SI.768, Hohenstein. 81. 1068, 
LUttriughausen. SI. 873. 88. 387, 

Neutra. MS ^ Markirch, MM. 167, Bahnhof 
Oldenburg. SS 204, Bniunschweig. MS± 340. 500. 
532, Gevelberg. SS 473, Bühl (Baden). MM. 5<U, 
Abbazia. 88. 529, Falkenstein L V. 88. 532. lOiHl, 
Gumiuersbach. MS 719, Hannüv. Münden. MM. 
1064, Bingen. MS 1146. 

— Erweiterung städtischer Gasanstalten. HL 841. 
— Erweiterungsfrage in Berlin. IS 847, in Breslau. 
75. 873. 

— Erweiterungen u. darauf b4?züglithe Be- 
schlüsse in: 

Berlin. 2L 23 L Kaiserslautern. lA 236, Glas- 
gow. L. IL 386, 

Berlin. 75. 105. 418. 465 508. 865, Hamburg. 
75. 112. 147, Mannheim 73. 148, Brieg. 75. 193, 
Dresden, IS 228, Magdeburg. IS 471, 

Berlin. IS 21. ^ Ulm. HL U*6. Schweidnitz. 
76- 366, 

Berlin. IH liS 414. 

Bristol. I9_ 766, 

Berlin MS 390, 

Husum. MS 186, Soest. MS 284, Berlin. MS 
313, Kaiserslautern. MS 380, Dessau. 86. 398. 
Fraukenthal in der Pfalz. MS 479, Lübe<*k. MS 
614, Mainz. MS 941, 


Uaaaustalfcii. Erweiterungen ii. darauf bezügliche 
Beschlüsse iu : 

Mainz MI. 517, Halberstadt. MH 1090, 
Magdeburg. MM. 66j Mühlhausen in Thüringen. 
88 167. Berlin. MM 231, l.,and8berg a \\\ 

88. 346, Glauchau. 88, Plauen b. Dresden. 
MM- :i88. Freiburg i B MM 416, GtKtiiigeii. MM, 
445, Po«m. MM .'»03, Dresden MS 652. 993, 
Lübau L S 8M. 720, GörliU M£L 804. 

— Uebergang in städtischen Betrieb u darauf be- 
zügliche Beschlüsse in: 

Meissen XL .349. Hatibor. LL 397. Witten. 
IL 556, 

Kassel. HL 83.3, 

Magdeburg. HL K 
Weimar. HL 507, 

Chemnitz. HL 33Ü. 460, 

Kutin MS 201 . 

Mainz. MS 824. MS SiS 'WO. MS 151L MS 588, 
MarienlHTg (Sachsen). MA_ !M*I, 

Koburg. MS 637, Freiberg. MS 848, 
Mühlheim a. d, Ruhr MS Einbeck, MS 
158, Krakau. MS 159, Neustadt a. IL MS 432, 
Itzehoe. MS 480, Tetschen. MS 796, Meerane 
86 824. Unna, MS 971, Lödenacheid. MS 219. 
MH 92.5, 

Siegen. MH liL 40*L Uüdesbeim. MH l')92, 
Lüneburg. MI 1091. MM. 891, 

•Solingen. MM. 272. 503, Hameln a d. Weser 
MM. Bamberg. M£L 9SHI. 

Gasapparate s. a. unter Ausstellungen, sowie G.is 
heizung, Gasl)ereitung8- u. Gaskoch-Apparate. — 
Gewhttftslage in Bezug auf Gasaj>panite. SS 
733. — Die Fabrikation von Gasapparaten in 
Berlin. MS 849. — Uebcrsicht der neueren 
Apparate für da» (iaa u. Wsisserfach. L S&, 931. 

Gas^iusbente. Ausbeute nach der Methode der 
Kohlenven?asung von Malam. lA 36.3. — Gas- 
ausbeute aus verschiedenen Kohlonsorten. A. 
Wagner. IS 2119 s. a L. T. Wright. 88. 512. 
— Zusammenstellung der Gasausbeute bei der 
trockenen Destillation verschiedener Holzarten. 
M. Sen ff. MS 527. 

Gasansströmnng s. a. Gasanstalten, Leuchtgas, 
Rohrleitung u. Unglücksfälle. — Ueber Gasaus- 
strömungen. MIL IH — Einfluss der Leuchtga.H- 
ausströuumgen in Städten auf die (iesandheit 
der Bevölkerung. Lay et. L. ML 237. — Vor 
schlag zur Verhinderung von Gaaausströmuug. 
Gu^guen. ML 751. — Aktenstücke zur Frage 
der Haftbarkeit l>ci Gasaupsiröroungen, MS lö 
29* 62. 9L BtT. 264. — Ueber die Bewegung 
des Leuchtgases im Boden in der Richtung ge- 
lieizter Wohuraume. .M. v Puttenkofer ML 
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'.'jl. K. a. 84 täM. L. 87. 101. Welitsehkowsky. 
L. 84- G7-J 85. «7.1 H Bunte. 85 •im 4. A. 
IVagner. I,. 87 <581, 

BKuaastrSinauiir. Elektriwhor Warner (reuen Er 
»tirkunifSfrefBhr durch Kohlenoxyd bei tJusaus- 
strönmn({en. Aneel. L. 70. 110. — KlektriHcher 
(7ii8au8»trf)miin(rsan7,eiger. An«el. 81. ;i. I. von 
der Weyde. 81.4. K Weber. 81. •5. — (las 
meldeapparat mit Schutivorrichtun([ gegen Ex 
ploaioncn K. MoaHbach. l’at. Sil ‘riOO. 
liasbehllter s. a. <3a44VorrathHaniei|7rr ii. Wind* 
drack. < i&Mboh&lti*r für chemische Laboratorien 
siehe Apparate. 

— Recipient für die (iaabeleuchtuo^; von Ki.*»en* 
(•ahnnaj^m nach Pintach. 74 lüib Taf 8. 
Kig;. 10. — (Tasbehalter aiit* tdastiBcliem MaU'rial. 
J. t'. Tiffany. Tat, 74. IMö. — IVImt die 
Construclion von < Jasbehältcm, J A. Coombs. 
L. 7r> 4M — Trockene (JawbeliäUer für hohen 
I>nick. Servier 77. 70. — Uusoincter «un» 
Aichen der OaameaMer. 70. 1.40. — Conatnietion. 
(t. Barker. L. SO. — Ucnulirender (Jas* 
i>ehälter für Ga8kraftnm«chinen. C. Kram me 
Pat. 81. *515 — <TU»ometer mit Baaain V. 
Suckow. Pat. HÜ, 12^3. — <Taere»ervoir für 
mobile (iaabeleiichtuiif; P. Suckow n. Kup- 
pinch Pat. S.T *41S. — UebiT eine hcMinden» 
(»i‘8talt der <4aÄometer L. (*. de Saint Martin. 
L 83. .V42. — Montiruii^ der Mn- u Aan^np4 
rohr(? von Haabchftltom, (»uegtien. 83. 75Ü 

— Ganbehältt'r mit veränderlicher (it^enbelaatung. 

De Lachomette- 83. 760 Bor H04. — Der 
Teleekop traabehalter von Waamuel. Camiu aert. 
L. 84 1*24. — Verstellung eines schmiedeeisernen 
Ga«bt*hÄlters W de Lief de. 84. 7.53. — 
Gasbehälter mit hydraulischer .Ausgleichung des 
Glockengt'wichu .A.Mcizelu U. Couffinhal. 
Pal. 85. 33D L. 86, 758. — Ini Gleichgewicht 
hingender Gasbehälter mit centraler Führung. 
Meizel u. Couffinhal L. 85 476. — 

Neuerung an Gasbehältern Br. v. Steinäcker. 
Pat. 86. *'242. — GroMc Gaabehälter. 86. 692. 

— Ueber den Bau von teleskopirten Gas 
behaltern. K u g 1 e r. 87. 346. — Physika- 
lische Untersuchungen an einem Gasometer. 
E. Althans. L. 87. 732. — Geschichte mit 
Literaturangabe. C. Haase. 87. 811. — An 
onlnung von Gas Aus- n. Eingängen 0. Rup- 
pert. Pat 88 *379. — Gasbehälter mit schmiede- 
eisernen Bassins für verschiedene (iasanstÄlten, 
L. 88 408. — Gasbehälter ohne Bassin. Ä. 
Pfeifer. Pat. 88. *411. — Selbstthätige Drnck- 
reguliruDg an Glockengasometem. H. Hil* 
Hscher. Pat. 88. *951. 

— Ueber Gasbehälterglocken. C. Wood all. 74. 
633. Anderson. 74. 634. Wyatt. 74. 634. 


Douglas 74. 6.34. — Ueber die Stabilität der 
(iasbehälteiiglocken unter dem PanSuss dos Win- 
des. Maurice Levy L. 74. 75o. — Sinken 
einer Gasbehälter • Glocke in Folge einseitig<‘n 
Schne<‘rut8che8, 75 34. — Stabilität der Ga« 
iH'hälter B Baker L. 81. 165. — Stabilität«- 
berechming gegen Wind«lnick. L. 83 63. — 
Neuerung an tJasoroeterglocken. P. Suckow' 
& Co. Pat. 86. *3Jt2. — SchutzHchirin «nr Sicher 
ung der Gasbeliälterglocken gegen Httirnulnick. 
0. Intxe. Pat 87. *5U» 


Gasbehälter. Gasladtälier derGasbehälteranstaltin 
Berlin. L 76. 422. — Die Gasbehälter der Berliner 
Anstalten. L 77. 113. — Construction des Gas* 
iKjhälters /u Vervier. L. 77. 200. — Der Gas 
Behälter der South -Metropolitan Gaswerke in 
London. G. Livesey. L 82. 117. — Der (ias 
behälter in Keims. L. 83. 413. — Erbauung 
eines Gasbehälter« in Charlottenlmn;. 86. *1108. 

— Ueber den Telefiküp-Gasbehältei;nach der Con- 
stnictkm von Prof. Inlac* in Aachen. Joch- 
mann. 86. 842 — Ban des TeIeskop-(ia«h<' 
hältersuuf dem Gasw'erk Grasbroock in Hamburg. 
C Haase. 87. .591. ÖIl. Taf. 7—9. — Ga« 
behälterbau in Berlin. 88. 774. — Bau eine« 
Gaebehälters zu Erlangen. P'ahrig. 88. !M>2. 

— Elektrischer Apparat zur Uontrole der Gasln» 
hälterstände. A. Geyer. 75. 203. — Sicher 
heitsvorrichtung für Gasl>ehälter. C. Müller. 
76 327. — Tangentiale Führungsndlen für Gas- 
Ijehälter. Servier. 77. 68. — Apparat um den 
Wasserstand in Reservoiren u. den Stund der 
Gasometer anznzeigen. F. Ledere. L. 81. 94, 

— Hydraulischer .Apparat zur Registrining des 
jeweiligen Füllungagrades von Gasbehältern. 
Ph. O Oechelhäuser. Pat 82. *457. — 
Sicherheitsvorriebtung an den Ventilen der Ga«- 
behalter • Ein- u. Ausgänge. Beyer, 82 744. 

— Ueber die Dichtung kleiner Löcher in t^asbe* 
hältern. J. Hall, 74. 36.3. — Zur Reparatur 
an (iasbehältem. 74. 646. — Reparatur der 
Gasbehälterglocke zu Bochum, llengstenberg. 
75. 686. — Eine Gasbehälterrepatur in Amerika. 
R. Briggs. 76. 41. — Reparatur eines Gas- 
behälter-Eingangsrohrert wahrend des Betriebes. 
A. Heidrich. 86. 666. — Verfahren zur Aus- 
)>esserung ohne vorheriges Ablassen des Wasser«. 
87. *866. — Ueber eine Gasbeliälterreparatur. 
Happach. 88 9. — Reparatur während des 
Betriebs Voley -Nnckel. 88.241. 

— Ueber Theeranslrich der Gasbehälter. 86. 43. 
— Anstrich von Gasbehälterglocken zum Schutz 
gegen Undichtigkeiten Horn. 86. 413. — 
Ueber Brauchbarkeit verschiedener Anstrichfar- 
ben für GasbehäUer. 86 841. 
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(üMbebilter. üeber die Gasiiehalterexplosion *u 
Coblens Schiele. 74.468 a. über die mügliche 
Ursache dieser Explosion A C. Spruyt 74 
681. — Reinigung der (laabehilltcrrohre von 
Naphtalin. ,I van 1‘oelgeest. 74. 807. H. 
Goern. 75 86, — Unfall am Gaabehfilter zu 
Barmen. 75 376. — Die Explosionsgefahr bei 
Gasbehältern. 75. 518. — Gasbohälterbruch zu 
Middlesbrough. J. Chatto. L. 78 ‘21. — Ent- 
fernung des Naphtalins aus den Ein- n. Ausgangs- 
rohren der Gasbehälter. Rudolph. 88. 405. 
Uasbehilterbsasln. Verfahren u. Material zur 
Darstellung P. Jcnsen. Pat. 75. 66. — Er- 
fahrungen beim Bau. Schiele. 76 467. — 
Zum Bau von Gasbehälterbassins. 76 6<i!l. 641. 
641. 88 628 — Untersuchungen Ober Stabili- 
tät u. Festigkeit von eylindrischen Bassinwänden. 
Undeutsch. 77. 691. 724. 763. Taf. 12. 18. 15. 
L. 77. 602. — Bau eines Concretl>a8sins auf 
Moorgrund G. Anderson. 79, 41. — Gasbo- 
hälterhaasitr auf den South - Metropolitan - Gas- 
werken in London. 88. 253. Taf 8. — Gaso- 
meterbassin aus Metallblech. 0. Intze. Pat. 
84. 444. — Ueber eiserne Gasbehälterbassins. 
Forchhcimer. 84. *70.6. Taf. 2 u. 3. Fech- 
ner. 84. 846. Klön ne. 84 846. — Anlage 
eines schmie<leei8ernen Gasometerhaasins mit 
Heizvorrichtuiig. P. Radloff. 84. 851. — 
Ueber eiserne Bassins mit zugänglichem Boden. 
E. Wind eck. 88. *74. — Erfahrungen mit 
schmiedeeisernen Bassins. K 1 0 n n c. 88. 78. 
Ber. 272. — Ueber eiserne (iasbehälterbassins 
nach Intze's Entwürfen. Blnm 88. 140. 

Bau in Jena, Neumann contra Klönne. 88. 624. 
588. 1142 — Das Gasbehälterbassin der Gas- 
anstalt in Nürnberg. E. Dyckerhoff 88. *764. 

— Ueber Gasbehälterbassins aus Beton, Her- 
stellungskosten etc 8. Douglas. 74. 674. 
Wyatt. 74 632. A. M acpherso n. 75. 680. 
Livesey. 76 .587. L. 76. 421. — Consirnction 
eines Gasbehälterbassins ans Beton zu St. 
Etienne. Hedde. 77. *53. — Herstellung eines 
Bassins aus Cementbeton in Heilbronn. 80 295. 

— Gasbehälterbassins ans Beton auf der Gas 
anstalt in Pilsen. 85. 410. Taf. 6. — Bau eines 
Gasbehälterbassin aus Beton. R. Grulich. 
85 498. Ber. 576 — Gasbehälterbassin aus 
.Stampfbeton in Nürnberg, Haymann. 86. '446. 

— Das Gasbehälterbassin ans Portlandcement- 
Stampfbeton in Augsburg. Sand. 86. 468. 

— Ernenerung des Absperrwassers. 76. 113. — 
Füllmasse für Gasometer. Brün jes u. Jacob- 
sohn. L. 78. 477. 8. a. 725. -- Reparaturen. 
76 646. 86. 41. — Ausführung eines innem 
Bleibelages an einem undicht gewortlenen Gas- 
hehälterhassin. Haymann. 87 1064. — Ueber 


die Verankerung gerissener Gasbehälterbassins. 
K u n a t h. 88. 240. 

OasbehUterbassln. Zur Erwärmung des Gasbe- 
hälterwassers Ilgen. 74,624.631. — Verfahren 
gegen den Einfluss des Frostes auf Gasometer- 
bassins. Lang. 80 506. — Heizvorrichtnng für 
Gasometerbassins. P. Radloff. Pat. 85. 282. 
— Ueber Bassinheiznng. Reichard. 87. 348. 
Eitner. 87.348. Klönne. 87. 349. Franke. 
87. 349. 

Gsäbeleacbtnng siehe Beleuchtung. 

Gasbereltong s. a. Analyse, Carburation, Gasbe- 
reitungsapparate, Literatur u. Wassergas. — lai- 
gern. Waschen u. Sortiren von Kohlen siehe 
Steinkohlen. 

— Kohlentransport von den Lagern bis vor die 
Retortenöfen. Merkens. 79. 342. M. Hempel. 
85. 955. 

— Die Leuchtgasbereitung. Heissneru.Fischer. 

L. 75. 411. — Das Leuchtgas u. seine Neben- 
producte. L. 76. 151. — Die Erzeugung von 
Leuchtgas. A. Trautwein. L. 77. 84. — Die 
Steinkohlengasbereitung. G. F. Schaar. L. 77. 
t!03. 8 a. 80. 396 — Leucht- u. Heizgas, ein 

Handbuch für Gasbereitung. W. Berns. L. 87. 
1175. 

— Zur Chemie der Leuchtgasdarstellung. A. A. 
Hayes. L. 74. 7.5. — Gasdarstellung u. Ver- 
arbeitung der Rückstände sowie hiezu gehörige 
Apparate. B. Rusa. Pat. 74. 78. — V'erbesserte 
Darstellung von Lenchtgas. D. W. Ruck. Pat. 
74. 147. J. Patison. Pat 74 345. — Ueber 
Gasl>ereitnng. W. Langworth. L. 74. 491. — 
Ueber Abraham Malam's Process zur Erzeug 
iing von Cannel-Gas. G. D. Malaro. 74. 636. 
B a. .363 75 325 — Verbesserungen in der Gas 
bereitung. R.M.Caffal Pat 74.639 — Ueber 
eine neue Methode, Kohlen zu destilliren. Scott. 

74. 686. — Darstellung von Gas auf dem Werke 
Marais zu St. Etienne. L. 75. 747. — Verbesser- 
ungen in der Gasdarstellung. H. Aitken. Pat. 

75. 627. Pat. 77. 16. T. B. Redwood. Pat. 77. 
16. Pat. 78. 238 — Uelwr das Verhalten der 
Kohlen bei der Gasbereitung A. V. H ar co u r t. 
L. 77. 236. — Die vorzüglich in Amerika in 
Frage kommenden Processe der Gaserzeugung 
L 77. .307. — Versuche mit trockenen Rohstoffen 
für Leuchtgasbereitung. S Schiele. 77 626. — 
Fabrikation des Kölner Leuchtgases. AHegener. 
78 122. — Ueber Ofenbetrieb. C. Müller. 79. 
344. — Ueber Vergasnng der Kohlen. Pattin- 
80 n. L. 80 .589. — üeber Herstellung u. Ver 
Wendung von I.a'nchtgas. L. 80. 686. — Zur Her 
Stellung von Leuchtgas. L. 80. 719. — Zur 
Leuchtgasbereitung. W Young. L. 80. 720. — 
Fractionirte Entgasung der Kohle. E. Grahn. 
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81. 37. — lieber die Fractionirang der Destil- 
lation der Kohlen zur Gaagewinnting. 81. 602. 
— Verbesserte Methode der Kohlendestillation 
J. G Becton I<. 81. !M. — Resultate der Ver- 
gasung englischer u. schlesischer Steinkohlen. 
Merken s. 81. 385. — Darstellung von Leucht- 
n. Heizgas ylnrch Fractionirung der Destillation. 
C. W. Siemen s. 81.450. — Die verlorengehende 
Warme der Retortenölen zur Erzeugung elektri- 
scher Ströme. Hospitalier 81 706. — Ge- 
winnung von Gas aus stickstoffhaltigen organi- 
schen Stoffen. Th. Richters, l’at. 81 73.5. — 
Neuerungen in der Fractionirung bei der Destil- 
lation von Steinkohlen A. Hegener Pat 88. 
*266. — Einfluss der Vercokung auf den Schwefel- 
gehalt der Brennstoffe. F. T Drown. L. 82. 
-’iOO. — lieber den N’achtheil hoher Tempera- 
turen bei der Gasfabrikation G. Riegel. 88. 
402. — Zur Gasversorgung von New- York. 83. 
*678. — Das Verhalten des Stickstoffs der Kohle 
hei der trockenen Destillation. L. Förster L. 

83. 632. W. Smith. R. 85. 15. W. Fester. 
87 605. — Destillation von Steinkohle G. E. 
Davis. R. 84. 817. — Uelter die inneren Vor- 
gänge liei der Destillation der Steinkohlen u den 
Einfluss der Destillationsteroperatur auf die Zu- 
sammensetzung des Gases. 84. 2I>7. R. T. W r i g h t. 

84. 2!*8. — Verfahren zur trockenen Destillation 
schwer oder nicht vercokharer Substanzen. J. 
Jaineson. Pat. 84 *574. — l'eber die Destil- 
lation fossiler Brennstoffe u Gewinnung von Am 
nioniak nach Beilby. 85. *220 — Einfluss der 
Temperatur auf die Reuchtgasprodnetion H. 
Bunte. 86 682. — Ueber die Destillation von 
Kohlen G. Runge. L. 86. -S47. — Versuche 
mit Gaskohlen Aber den Verlauf des Destillations- 
processes. H. Bunte. 8'j. 53'l mit Taf 20. — 
Gasproduction innerhalb einer vierstündigen De- 
stillationsxeit PariserGasgesellschaft. 86. 
711. — Studien über Gasbereitung. W Hempel. 
87. *.521. Berichtigung. 660. — Gas- u. Ammoniak- 
gewinnung in den einzelnen Destillationsperioden 
der Steinkohle. W. Fester. 87. 670. — Einfluss 
der Destillationstempcraturauf Theer, Ammoniak- 
ansbeute u. Schwefciverbindungen im Gas. 88. 
273. — Einfluss des Ausbaues der Eisenbahnen 
auf Wahl n. Bezug von Rohmaterialien für die 
Gashereitung. N. H. Sch il 1 ing. 88 282. — Die 
chemisch-technische C’ontrole in den Münchener 
Gasanstalten E Schilling 88 "481. — Studien 
über Kohlendestillation; Einfluss der Destilla- 
tionstemperatur auf die BeschaffenheitdesTheers, 
auf die im Gas vorkommende Schwefelverbiml- 
ung, welche nicht Schwefelwasserstoff sind u. 
auf die Ausbeute an Ammoniak. Rewis T. 
Wright 88. 507. — Verfahren zur I.g>sung von 


gehtrtetem Theer u. zur Verhütung von Neu- 
bildung desselben in den Rauchsäulen der Gas- 
retorten. P. Greyson u. A. Verly. Pat. 88. 
551. — Mittheilungen OlierOasindnstrie. 88 747. 
Oasbereltnng. Neuerungen in der Darstellung von 
Reuchtgas u, in den Apparaten hiezu. W Holmes 
u. W.Hollinshead. Pat 74 45. C.F.Hengstu. 
J. B. Muschamp Pal. 74. 78. W. R Rake. 
Pat. 77. 676. Th. F. Rowland u Cb. W. Isbell. 
Pat. 81 72. E. Stern. Pat. 81. *658. 

— Darstellung von Gas aus mit Kalk gemischten 
Kohlen oder Torf H. Moule. Pat. 75. 301. — 
Einführung von Kalkhydrat u Eisenoxyd zugleich 
mit Reuchtgas erzeugenden Stoffen in die Re- 
torten. O. Muhl. Pat. 81. 71. — Behandlung 
bituminöser, kohlehaltiger u. kalkhaltiger Stoffe 
zur Gasgewinnung. H. Aitkeii. L. 83. 656. Pat 
84. *364 — Gooper's Verfahren der Destillation 
gekalkter Kohle. 84 105. — Uel>er den Gooper- 
Process, Kalkzusatz zur Kohle u über Ruftzusatz 
zum Gase vor dem Eintritt in die Reiniger. R 
P. Spiee. 85 27. — Ueber den Einfluss von 
mineralischen Stoffen, besonders von Kalk auf 
die trockene Destillation der Kohle. Knub- 
lauch. 87. 56. 96. 

— Darstellung vontias aus Brennmaterialien, vege- 
tabilischen n. animalischen Stoffen. D. C. Knab. 
Pat. 74. 669 — Darstellung von Gas aus bitu 
minöser Kuhle u. Apparate dazu. J Bell. Pat. 

75. 418 — Wirkung von Kalte u. Druck auf die 
gasförmigen Destillationsprrslucte von bitumi- 
nösem Schiefer. J.T. Coleman R 75. t>81. R. 

76. 150 — Darstellung von Gas aus Kohle, 

Schiefer ii. anderen bituminösen Substanzen u. 
Apparat»- hiezu. .1. Findlay. Pat 76. 426. — 
Benutzung der bei der Paraffinöldarstellung aus 
bituminösem Schiefer erhaltenen Gase. Young. 
76. 706. — Trockene Destillation von bituminösem 
Schiefer u. Apparate hiezu W. Young, A. 
Neilson u. A. Young. Pat 78 .309. 

— Gas aus Korkholzabfallen. Combe d'Alma. 
R. 75. 621 — Gas aus Gcrberlohc IR H. M n r- 
doch. Pat. 76.749. Pat 76 524. — Darstellung 
von Gas aus Holz u. Torf. J. Ireland. Pat. 
76. 25. — Darstellung von Holzgas. H4tdt. R. 
76. 689. — Darstellung von I.euchtga8 aus Reis- 
kömerscbalen. J. F. W. Niebuhr. Pat, 77. 239. 
J. A Müller. Pat. 77. 676. — Ueber das Harz, 
welches liei der Gashereitung ans Holz rf. Mine- 
ralöl entsteht A. Letny R. 77. 748 — Dar- 
stellung von Reuchtgas ans Tsidmrtscheln, Pech- 
a»-hnacken, Traubentrestern, Maikäfern u. s. w. 
R. Hengsten berg. 78 59. 61. — Darstellung 
von Holzgas R. Hengsten berg. 78. 60. — 
Ueber die trockene Destillation des Holzes F. 
Fischer. R. 80 719. — Holzgasdarstellung. 
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WilkitiKnii. L. 81. 400. — Vorworthung des 
Hohes auf cliemiaeliem Wt^e. J. Bersch. L. 
H3 588. — Versuche ül»er die Verwendbarkeit 
des Torfes lur Herstellung von Ixnicht- u. In- 
dustriiyas. L. 85. 171. — Ueber die trockene 
Destillation verschiedener HoUarlen nebst tabel- 
larischer Zusammenstellung der ertiolten Aus- 
beute an Gas u. anderen Pro<iueteu M. Ben ff. 
85. 5‘i6. — lIolrgaHj)roces8. \V. Ilenipel. 87. 
531. — Pettenkofer’sVersuche zur Darstellung von 
Leuchtgas aus Holz u. deren praktische Ver- 
werthung. N. H. 8chi 11 in g. 88. KU. — Gründe 
zum Aufgeben der HolzgaslnTeitung. N. H. Schil- 
ling 88. 184. — Zur Holzgasbereitung aus vcr- 
schieiicnen HolzarUui. N.H Schilling. 88.35^1. 
Gasbereitung* Darstellung von Leucht- u Heizgas 
aus K(»hlenklein u. mit Petroleum getränktem Aetz- 
kalk JF. Parker u A. Wade. Pat. 74 112 — 
Darstellung von Leuchtgas aus Torf u schweren 
Gelen. J. M'Kelvie Pat. 74- 148. — Darstel- 
lung von Leuchtgas «hirch Vergaaung von mit 
Petroleum u. dergl. getränkten Ahfallstoffen. S. 

B Darwin. Pat. 74. 34ß — Darstellung von 

Leucht u Heizgas aus mit flös-sigen Kohlen- 
wasserstoffen oderTheer getränktem Lignit, Torf, 
Holz etc. A. M. Clark. Pat. 74 755. — Dar- 
.sudlung von Leuchtgas durch Destillation von 
Torf, imprügnirt mit in Petroleumkohlenwasser 
stoffen gelöstem Naphtalin Martin. L. 75 27. 

— Ueber den Werth von Naphtalin u. Petroleum 

als Ersatzmittel fOr Cannelkohle. A. Wagner. 
75. 2fl3. — Darstellung von Gas aus mit Petro- 
leum u. anderen Kohlenwasserstoffen g^dränktem 
Torf, Holz o<Ier Ziegelsteinen. P. Jonsen Pat. 
75 3<i0. — Darstellung von Gas aus Petroleum- 
kohlenw^asserstoffen u Na)>htalin, mit w-elchen 
Torf imprögnirt wird. A. M. Clark. Put. 75. 
625. — Zusatzkohlen, Petroleum, Naphta, Al- 
bertit etc. zur Erhöhung der Leuchtkraft des 
Gases. Enrichers. L. 77. 1H8. — Aufltes.seruug 
des Ia?uchtgases durch reichere Rohstoffe. S. 
Schiele. 78 748. — Ueber den Einfluss des 
Theers auf die lajiichtkraft des Gases. R. 11. 
Patterson. L. 80. 21. — Die Eliminirung der 
leichten Gele aus dein Theer u ihre ZurQck- 
haltung im Gas. Bull. L. 81.364. — Darstellung 
von Oelgas eombinirt mit Steinkoh!eiiga.s u Ap- 
jjarate hU^u. H. Ree wes. Pat. 81. — 

Rieheck's Verfahren zur Erzeugung von Leucht- 
gas durch Einführung eines porösen mit Gasöl 
getränkten Körp<*rs in die ReU>rte. Pat. 80. 285. 
8. Schiele. 80. 177. F. N. KOchler. 80 308. 

— I/Cuchtgasbereitung aus mit Paniffinöl ge- 
mischter Braunkohle allein «nlcr gemein.schaft- 
lich mit Steinkohle. A. Riebeck. Put. 81.655. 

— Ueber die Verwendung des ParaffinOls zur 


— 1. Sachregister. 

VerU*sserung der Leuchtkraft des Gases nach 
A. Riebeck. .lenke. 81. 424. — Ueber Vergas- 
ung des Paraffinöls als Aufbcftserungsmaterial. 
Merkens. 82. 328. C. Müller. 82. H29. Hap 
pach. 82. 511. Schiele. 82 512. — Die Gas- 
nnfbesserung mit Turfa, einer Erdart aus Bra- 
silien. Polcnski. 82. 510. — L^chtgasbereit- 
nng aus entschwefeltein Kohlenpulver u. Th«*er 
BuU’s Grs, Light and Coke Company 
Pat 84. 826, — Herstellung von Leucht- u. Heiz- 
gas aus flüssigen oder bei Erwärmung flüssig- 
wenienden Kohlenwasserstoffen unter Beimeng- 
ung von Moostorf L. Stark. Pat. 85. *358. 665. 
— Anreicherung von Kohlengas mit Theer- 
dftmpfen. (4. E. Davis L. 80, 812. — Di** Auf 
besserungsstoffc für die Leuchtgasindustrie. S. 
Schiele 87.3. -- Ueber das Riebeck’sche V^er- 
fahren der l.^uchtkraftaufbessenmg durch Hraun- 
kohlentheeröl. 8. Schiele. 87. 7. — Zur Theer 
Vergasung. W Bäcker. 87. 680. 910, — Her- 
stellung von Heiz* u. I.enchtga8 aus mit Coks 
mehl versetztem Theer. W. Bäcker pat 88 773. 

GAsbereitoDg* Einrichtung zur Darstellung von Oel- 
gasfürdie Beleuchtung von Eisenbahnwagen nach 
Julius Pintsch. Gust. 74.201. Taf.8— lO; Kosten- 
l>ere<'hnung. 74. 205 ; Kostenrechnung der Dar 
Stellung. 74. 204. — Darstellung von Gas aus 
Petroleum u anderen flüssigen Kohlenwasser 
.stoffen nebst Apparaten dafür. W.H. Spencer 
Pat. 74. 639. — Darstellung von Leuchtgas aus 
Paraffinöl u. Braunkohlentheer. 74. 674. — Dar 
Stellung von Gas aus Petroleum u. Apparate 
hiezu. W. H. Bt. Mai tl and. Pat. 74. 729. — 
Darstellung von Heiz- u Leuchtgas aus Petro- 
leum oder Gelen o. Apparate hiezu. E. H. 
Yarrow Pat. 74 729. Pat. 75 177. — Ueber 
Vergasung von Petroleum. Pintsch. 74. 790 
— Darstellung von Leucht- u. Heizgas aus Oel, 
Petroleum etc. u. .Apparate hiezu. M. ßenson. 
Pat. 74. 795. — Darstellung %'on Gas aus mine 
ralischen u. pflanzlichen Kohlenwasserstoffen A 
M, Clark. Pat. 74 836. — Darstellung aus 
Naphta White. 75 82. 101. C. Neal 75. 715. 
76. 135. — Darstellung von (4a8 aus Handels 
naphta. Ausbeute. Kdgerton. 75. 100. — Dar 
.Stellung von Gas aus Scliieferöl, Benzin u. anderen 
flüssigen Kohlenwasserstoffen. II. Holland Pat 
75 178. — Darstellung von Gas aus Theer, 

Gelen u. ähnlichen Producten. W. 11. Beck 
Pat. 75 255. ^ DarsUdlung von Gas aus Schieferöl 
etc. u. -Apparate dazu. J. Keitb. Pat. 75. 
:101. — Der Werth von Petroleum ti. Steinkohlen 
theer zur Gaserzeugung. A. Wagner. 75. 203. 
L, 75. 344. — Darstellung von Leuchtgas aus Pa 
raffinöl. 75. 617. — Darstellung von Gas aus 
Petroleum, Schieferöl etc. u. Apparat SL J. V 
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Day. Pnt. 75 685. — DarstellunK von Leucht | 
ga« auH Petroicum, hituininöacDii Schiefer etc. ; 
P. L. Allaire. Pal. 70. ’iO. — Anwemlung vc»n ! 
Petroleum ii. Pelraleumproducten sur Darstel- 
lung von Leuchtgas. J. D Patton. 76. ISö. — j 
Darstellnng von Leucht*. Ueir.- u. Arbeitegaa aus 
Petroleum, Paraffinöl. Ligroin etc. R. Spei er, i 
Greenock n. J. Mather. Pat. 76.017. — Dar- 
stellung <iea Leu<‘htga8e.H aus Petroleumrück* 
standen. L. 76. 491. — Leuchtgas auB Pelroleun» 
mit Kosten l>erechnung. L. 76. 629. — Durstei! • ' 
ung von LeuchtguB aus HOs.sigen Kohlenwasaer ’ 
stoffen II. A. Bonneville. Put 77 17. — I 
Darstellung von Leuchtgas aus Petroleum. M I 
H Strong. Pat. 77. 239. —* Ueber DurKtellung 
von schwer«*m I>euehtgus nach dem PaUmt 
Aitken u. Voung. 77. f>9f>. — Darstellung von 
Pftraffinölgas. Grotowsky. L. 77. 747. — Dar- 
stellung von Petroleiiingas. \V, C Wren. L. 7S, 
74 — Darstellung von Leuchtgas au.s Fuselöl. 

L. 78. 236. — Darstellung v«)n 1/Cuchtgas aus 
ParaffinrückstAnden Eur ßeleurlitung von Kisen- 
bahnwageo. Kobus. L. 78. 4]o. — Darstellung 
von Gasoliugas L. Sl. 47. — Darstellung von 
Ivcnchtgas aus Krdöl in Russland. W.Kiidnew. 
81. 82. — Apparat u. V’erfabren Eur F-rwugung 
von Leuchtgas aus ÜUssigen Gelen K. Drescher. 
Pat. 81. *480 — Kosienaufstelluug für Oelgas 
bereitung mittels der Kugeiretorte von Hinsel 
R Beckmann. L 81. 731. — Darstellung von 
Heiz* u. I.reachtgas aus Kohlenwasserstoffen u. 
dazu erforderliche Apparate. E. L. Ch dlver 
nois. Pat. 82. *266. — Koatenbi*rechnung der 
Gasbereitung aug Paraffinöl. Rademacher. L 
85. in. Gewinnung von l.»eiirhtgaK bei der 
Destillation von Paraffinöl. G. Beilby u. .T. B. , 
M Arthur. L. 8H. s4 - Zur Bereitung von i 
Aapbta- oder Erdölgas. 8 Lamansky. 88. 187. 

BwbereltuDg. Darstellung von Oelgas aus Hchieferöl , 
in Verbindung mit Wassergas. C. W. H arrison. j 
Pat. 74 756. — DarsUdlung von I^mt htgas <lurch 
Mischen von Petroleumgas mit Wasserga». W. 
Richards Pat. 75 177 — Darstellung von Gas 
aus Del u. Wasserdampf, R. M. Marchant. 
Pak 75. T50. — Gleichzeitige /«THetzung von 
Wasserdampf u Petroleun» in glühenden Retor- 
ten Mc. J Clarty. L 76 214. — Darstellung 
von Leucht- u. Heizgas aus Petroleum, Anthracit 
0 . Wasserdampf. Lowe. 76. *73. L. 76 61. 

— Das Low'c sehe V'erfahren der Leuchtgasdar- 
stellong aus Kohlen, Wasserdampf u. Petroleum. 

H Wurtz. L. 76. 216. K. Durand. L. 76. 355. s a. 

L. 78. 3ü8. — Lowe's Gas-Process zu Manayunk, 

L 77. 13. 78, 33. — Oelgas combinirt mit Wasser | 
gas. W.H. Spencer. Pat. 77 18. — Verfahren | 
nebst Einrichtung, um Kohlenwasserstoffdampfe, I 


Wnsserdampf u. Inift zu nnschi'n ii. zu verbinden 
R. Avery. Pal. 85. *312. — - Fixiren einer 
Mischung von Wassergas u. Petrolt'unnlUmpfen 
tu einem leuchtenden Gase E. Blass. 86.226. 
ffHsberettong. Fabrikation von L<M]cht* ii. Meizga.*« 
nach dem Patent L. Brei 1 1 m ay crL. 74. 215. — 
Verbesserungen in dgr Darstcllnngvon Leuchtgas 
u. in den AppumUm dafür; Combination von 
I^eiicht- u. Wassergas. A. F Wilson. Pat. 74. 

721». “ Combination von Wassergas u. Leucht- 
gas T. B. Reedwootl. Pnt. 75. 68T). F. Ro- 
binson. Pal. 76. t»85. — Combinirtes Verfahrtm 
zur ftbwechKolnden Gewinnung von I.^ucht- u. 

Heirgas aus einer Retorte. L. Cohn. Pat. 82. 

826. — Verfahren ii. Apparate zur Darstellung 
hochgespannter Gase für BetrielM»*, Heiziings- u. 
Belenchtungszwecke. W. Frank Pat 85. 308. 

— Darstellung von Heiz* ti. lamchtgas ans Fitcul- 
masson u. aus thicrisclieii «sler ]>flanzlh'iien Ab- 
fallstoffen H. Bray. Pat. 74. 756. — Benutzung 
des Seifenwassers <ler Tuchfabriken zur Gas- 
darstellung. Flosky. 75 52. — Darstellung 
von Gas aus den Abfallwassern der Tticlifabriken. 

75.566. E. Schwa in born. 75 *569. Döring. 

76. 472. — Die WTgasung der Fflcalstoffo u. deren 
Vorwerthung. A. Si n der in a n n. 75. 31. 567. 

B. a. 75- 81. 202. 226. Troschel. 75. 510. — 

Zur Geschichte des FAcalgases. P. Dorf fei. 

L. 75. 621. — Verwerthung der nienschlichen Ex- 
cremente zur I^uchtgasbereituiig F. Fischer. 

L. 76. 422. — Verwendung übelriechender Gase 
u Dampfe zur Beleuchtung. W. K. Lake. Pat. 

76. 653. — Darstellung von Gas aus Kanal- 
absatzen J. \V, »Slater. Pat. 77. 19. — Ver- 
gasung von Mclasseschlerapi*. Fl. llrnst Pat. 

81 (m9. 

— Neuerungen in der Darstellung von I^eucht- u, 

Heizgas u. in den Apparaten hiezu. F. W. Colls. 

Pat 74 638. T A. Hedley. Pat. 74. 707. 

J. Somerville. !*at 75. 255 W. E. Newton. 

Pat. 75. 626. Bo wer« u. F'yfe. Pat. 76. 87. 

J. Kidd. Pal. 76 87. II. Y. A tri II u, W. 

Farmer. Pat. 81. *612. Th. B. Fogarti. Pat. 

84. *171. Pat. 85. *308. B. Andreae. Pat. 

85- 109. F Pelzer. Pat. 85 309. v. Stein- 
äcker. Pat, 86. 392. Pat. 86. *9^6. 

Darstellung von lleizgaH in den Kohlengruben 
u. in den Städten. C. W. Siemens. L. 75. 300. 

— Darstellung von Heizgas. F. (’. Knowles. 

Pat. 75. 345. — Darstellung stickstoffarmer Heiz- 
gase u. zugehörige Apparate H. ilaug. Pat. 

82 »yj. l*at. 83 590. 

— Darstellung vou Leuchtgas verbunden mit Flisen- 
u. »Stahlfabrikation. W. Gormano. Pat. 74. 

79. ~ Apparat zur gleichzeitigen Darstellung 
von Stahl u. Leuchtgas aus Eisim. P. A u b e. 

Dtgiiized by Google 



62 


Beleuchtunn«we«en. — I. Sarhrefjifitnr, 


Pat. 81 *477. — Gubereitung fflr Blaaetische. 
C. A. Thomson. L. 78- 74. 

flasbereltung. Darstellung vonLeuchtgas u. Brenn- 
stoffen 0 . Apparate hiesu. T. R. C r a in p t o n. Pat. 
74. llj!. — Methode u. Apparate lur Darstellung 
von Coke u. Leuchtgas. R. W. Grice. Pat. 74. 
668. J. F. Parker u. A» Wade. Pat 74. 796. 
— Anwendung von Schlamm xur Leuchtgasbe- 
reitung u. Cokegewinnung. J. U. Johnson. 
Pat 76. 26. 

— Nebenproducte s. a. Theer, Ammoniak u. Gas- 
wasser. — Die Products der trockenen Destillation 
auf der Wiener Weltausstellung. U. Schwärs. 
L 74 43. 8. a. Theerproducte. — Verwerthung 
der Destillationsprutlucte von Brennmaterialien, 
vegetabilischen u. animalischen Stoffen. D. C. 
Knab. Pat 74. 669. - Verwerthung der Keben- 
prodncte. H. Bunte. 88.628. Hegener. 88. 
632. Buhe. 88 634. — Deber den Werth der 
Nebenproducte. Perkin. L. 83. blO. — Die Ge- 
winnung der Nebenproducte bei der Kohlen- 
deetillation. W. Smith. L. 84. 891. — üeber 
einige Nebenproducte bei der Oelgasgewinnung. 
H. E. Armstrong. 85. 161. — Bedeutung der 
Nebenproducte. Gallois. L. 86. 124 — Ueber 
die Nebenproducte. 87. 1. 

UasbereltUBgsapparate s. a. Carburatiunsapparate 
u. Gasmischer. — lieber die Verwendung von Roh- 
gas sur Untersuchung von Gasapparaten auf ihre 
Dichtigkeit. E. Kunath. 88. 4t*3. — Gasmelde- 
apparat mit Schutsvorrichtung gegen Explosionen. 
E. Mobs huch. Pat 83. *590 — Kurier Abriss 
über die Fortschritte in der Construction der Gas- 
bereitnngsapparate. G. F. Schaar. L. 85 172. 

— Ein kleiner Gasapparut mit einem Ofen ver- 
bunden. W. G. Fearley. Pat. 74 46. — Gas- 
apparate für S<‘hiffe. J. F. B. Porter. Pat. 
74. 147. — Fortschritte in den Einrichtungen 
lur Gasbereitung. 74. 24&. — Die Apparate der 
Leuchtgasfabrikation auf der Wiener Weltaus- 
stellung. J. Stingel. L. 74 638. - Apparat 
von Maring u. Merts tur Darstellung von Leucht- 
gas aus bituminösem Schiefer. Roux. L. 79. 
49. — Apparate tur Leuchtgasfabrikation aus 
bitmuinösem Schiefer. L. 79. 327. — Apparat 
lum Destilliren wasserstoffhaltiger Stoffe. H. 
Despeche r. Pat. 80. 692. — Destillations- 
apparat für feste Materialien mit mechanischer 
Beschickung u. continuirlichem Betrieb. F. Lür- 
mann. Pat. 81. *146. L. 81. 541. Pat. 88. 
23U. 536. — Apparat zur trockenen Destillation 
von Kohle unter Benutzung von überhitztem 
Dampf. D. Green. Pat. 88. 89. — Entgasungs- 
rüume mit continuirlichem Betrieb. F. LUrmann. 
Pat. 88. 230. 536. 751. 752. — Entwicklungs- 
Apparat für Kohlenwusserstoffgase mit Lampe. 


A. Borland. Pat. 88. *827. — Ueber die Ap- 
parate von Malam u. Mathiesen zur gleichzeitigen 
Destillation von Steinkohlen u. ihrer Dcstillations- 
producte. Coudurier. 83. 759. — Apparat 
zur Destillation fester Substanzen. U. Wurtx. 
Pat. 84 '167. — Apparat zur Erzeugung u. Ver- 
theilung von Gasen u. D&mpfen für Beheizungs- 
u. Erleuchtungszwecke. W. Arthur. Pat. 86. 
*212. — Einrichtung zur continuirlicben Ver- 
gasung feinkörniger, nicht backender Materialien. 
Temme. Pat. 86 *394. Gasbereitungsapparate 
für verschiedene Processe. W. Hempel. 87. 
•623 — 531. — Gaserzeuger mit Regulator. C. 
Fabricius u. A. Zawfzel. Pat. 87. *584. — 
Apparat zum Entgasen u. Trocknen von Brenn 
stoffen. C. Pieper. Pat. 88. *194. 
Gasboreltniiggapparate, Neuerungen an den Appa- 
raten für die Darstellung von Leuchtgas. J. W it- 
ti ngham. Pat. 75. 104. G. And erson. Pat. 77. 17. 
J. Steel. Pat 77.238 E.Brook u.A. Wilson. PaL 
78 309. Fa reo t. L. 80. 186. F. Heckei 
u. O. Ottmann. Pat 80. 286. Th. Atkins. 
Pat. 80. 387. Maxime. L. 80. 552. W. P. 
Wilson. Pat 80. *725. R. Anders. Pst 81. 
*368. Ch. F. Dietrich. Pat 88 *126. Fr. 
Egner. L. 83. 732. Th. Foucault Pat 84 
*829. B. Walker u. J. Bennet Pat 84. *829. 
Bull's Power Company Limited. Pat. 85 
•310. L. Dee York. Pat 85. *506. W. Mac 
Carty Pat. 85. * 666 . S. Salisbury. Pat. 86 
*212. J. Hanlon. Pat. 86. *986 B. Andreae. 
Pat 87 *1020. H. Scheridan u. E. Rawliugs. 
Pat 88. *778. E. Hahn. Pat. 88. *828. 

— Neuerungen an Apparaten zur Oelgas Darstellung. 
W.D. Fischer. Pat. 74. 118 — Fogarty » 
Exoelsior (iasmaschiue zur Darstellung von Pe- 
troleumgas. 74. 248, Zeichnung von Andreae. 
74. Taf. 11, Preis der Maschine in verschiedenen 
Grössen. 74. 254. — Apparat zur Leuchtgas- 
darsUdlung aus Minemlöl, Theer, Fetten, Oelen 
u. Ahfallwasseru Fr. Küchler. 75. 366. — 
Apparat zur Oelgasdarstellung. Du Rieux u 
J. Devilder. L. 75. 621. — Apparat zur Dar- 
stellung von Uelgas für Fabriken, Privatbkuser 
u. Hotels. Eichholz. L. 76 160. — Apparate 
zur Darstellung von Gas aus PetroleumrUck- 
slünden. E. I.aunay. 79. 124. Gebrüder 
Sulzcr. 79. 124. — Apparat zur Erzeugung 
von Leuchtgas aus Gasolin. J. Oertle. Pat. 
81. *244. — Apparat zur Zersetzung Süchtiger 
Kohlenwasserstoffe. P. Suckow. Pat 81. *483. 
— Ueber Oelgasapparate. R. Beckmann. L. 
81 731. — ,’Vpparate zur Gasbereitung aus Oelen 
u. flüssigen Kohlenwasserstoffen. A. P. Cham- 
berlain. Pat 82 *126. W. Menzel. Pat 82 
•127. •415. J. 8. Wood u. P. Göppel. Pat. 
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82. 415. — Oelgasapparate. U. Hiriel. L. 83. 
62. — Apparat lur Heratellung von Kohlen- 
waaaeratoffheicgaa u. Uewinnung von iSchinierOl. 
International Vapor Fuel.Carbon Iron 
and Man u f act uring Com pan y. Pat. 83. 
*591. — Maschine iiir Gaserzeugung aus Gasolin 
u. ähnlichen leichten Mineralrtlen. Hess, Wolf 
& Ca Pat. 85. *922. — Gasbcreitunga- u. 
Keinigungsapparat von Gas aus Mineralöl. Fr. 
O'Donell Pat 88. *368. — Apparat zur Er- 
zeugung von Oelgas. J. Hanlon Pat. 86. .5.35. 
(iaabereUangsapparale. Die Fahrik von J. Pintsch 
zur Heratellung von Oelgasapparaten fOr Waggon- 
belem-htung. L. 83. 894. 

— Combinirter Apparat zur Darstellung von Heiz- 
u. I.«uehtga8 H. Skoinea. Pat. 74. 846. — 
.\pparat zur Erzeugung von Leucht-, Heiz u. 
Kochgaa. J. Gaukroger, S. Fielden u. A. 
A i t c h i n H o n. Pat. 75. 627. — Apparat zur 
Darstellung von Oelgas, combinirt mit Wassergas. 
U P. Spiee. Pat. 75. 685. — Apparat ziu- Her- 
.stellnng von LOth- a Leuchtgas fOr Blecharbeiter. 
Metticr-Annen u. Uhland. L. 80. 21. — 
Apparat zur Darstellung von Leucht- u. Heiz- 
gas nach dem verbesserten Strong-Ix)we'schen 
System. Quaglio u. Dwigbt. 80 *837. — 
Apparat zur Darstellung von Heiz- u Leuchtgas 
A. Bin nie. Pat. 84 *403. — Apparat zur Er- 
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— Ap|>arat zur Erzeugung von Heiz- u. lajucht- 
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— Apparate zur Darstellung von Heizgas. 76. 197. 

— Apparat zur Heratellung von brennbarem Gas 
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N. F. Üeleau u. H. Frires. Pat 82. *666. — 
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ROttger. Pat 82. *825. — Apparat zur Erzeug- 
ung von .\rbeitsgas für Gaskraftmaschinen. Chr. 

Reith mann. Pat. 86. *248. — Apparat zum 
Vertiampfen von Kohlenwasserstoffen , zwecks 
Erzeugung von Betriebsgaa £ Delamare-De- 
boutteville u. L. Malandin. Pat 87. *684. 
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National Meter Company. Pat 87. *686. 

— Gaserzeugungsapparat für Gaskraftmaschinen. 

Chr. Reithmann. Pat. 87. *1 107. — Gaserzeuger 
für Petroleumgasmaschiueu. B. Lutzky. Pat 
88. *650. — Apparat zur Gaserzeugung aus 
Petroleum für Motorenbetrieb. II. Göbel. Pat. 

88. 1018. 

Gosbestenening. Städtische Abgaben u. Staats- 
steuern der Gasgesellschuft in Paris. 74. 82. 124. 

L. 74. 21.5 — Belastung der städtischen Gas- 
anstalten mit der Gewerbesteuer in Preussen. L. 

74. 386. Heranziehung der städtischen Gas- 
anstalt zu Thom zur Gewerbesteuer. 74. 404. — 

Wirkung der Gassteuer in Barcelona. 78. 374. 

— VorbereitungeinerGnssteuerdurchdasdeutscho 
Reichskanzleramt. 78. 644. 646. s. a. 79. 187. — 

— Gassteuer in Heilbronn. 78. 713, in Wien. 

81.211, in Gmünd. 81.485. — lieber Gassteuer. 

81. 453. — Die Stempelsteuer u. die Gasanstalten. 

W. Trimborii. 84. 56. — Heranziehung der 
Gasanstalten in Rendsburg u. Waiidsbeck zur 
Gewerbesteuer. 88 3.5. — Steuerbefreiung der 
Gaswerke in Braunsebweig. 88. 303 
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Gasbflgelelsen. E. R. Hollands. Pat. 75. 750. — 

Platteisen mit Gasheizung. Lindler, Schwai- 
ge r u. F 0 s t Pat 80. *482. — lieber das Plätten 
der Wäsche mit Gas. A. Buhe. 80. 548. — Gaa- 
heizuogsvorrichtung für Platteisen. C. Stau- 
gaard. Pat. 81. *659. — Gasplätteeisen in Com- 
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88. *160. 
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Gascoutrole s. a. Gasanstalten, Gasbereitung u. 

Gasmesser. — lieber die Controle beim Gebrauch 
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Gasdruck. . Apparate zur Verhütung zu hohen 
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76. *300. — Apparat zur Verstärkung des Gas- 
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Gasdrurkmeiiser siehe Manometer. 
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Filtration von Gasen u Dämpfen siehe Filtration. 
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Wurme der Gust^ siehe Gewicht, apecdiiw’h«»« u. 
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Gasen. L. Boltzmann. L. 76. oO. — Ucl>cr 
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ratur bei (rasen. M, Kuhn. L. 76. 51. — Be- 
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76. 52. — Abhftngigkeit der Reibung der (iase 
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Die gasförmigen Körper u. das Wesen der (Jas- 
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rJasstrahlen. H, F. Romilly. D. 77. 767. — 
Die kinematische Thwrie der Ga-ne. O. K. Meyer. 

L. 77. 601. II. Watson. L. 78. UW. — Feber 
neue Erscheinungen bei Gnsarten. M. Mitscher- 
lich. L. 79. 174. — Dissociation. .Mallar^l u. 
De Chatelier. 86. 023. — Gesetzmttssigkciten 
bei der Abkühlung der Gase. Mallard ti. Le 
Chatelier. 86.023. — — Ueber CobUsion der 
Gase. P. KUuffer. L. 87. H35. — Ueber die 
kinetische Theorie unvollkommener Gase. L. 

N a t a n BO D. L. 88. 84. — Ueber einige Fragen der 
kinetischen Gastheorie. L. BoHzm a n n. L. 88. 228. 

— Durchgang der Gam> durch Flüssigkeitslamellen. 

K. Exner. L. 75.253. — Apparat zur Abscheid- 
ung aller möglichen Körper ans Gosen ii Dämpfen. 

0 Braun. L, 77. 100. — Diffusion der Gase 
durch absorbirende Substanzen, v. W robl e w sk y. 

L. 77. 202 — Diffusion der Dämpfe durch Thon- 
zellen. J. Puliy L. 77. 767. — Ueber den Aus- 
fluss der permanenten Gase mit Bezieliung auf 
die Hypothese von de Saint-Venant u. Wantzel. 

J Illeck. L, 77. 500, L. 78. 236. - Die Ver- 
breitung der Gase durch Diffusion. C. v, Th an. 
L. 80, 238. — Ivöslichkeit in Absorptionsmitteln | 
u. in vulkanisirtem Kautschuk. W. Ilempel. | 
L. 82. 564. — Ueljer Behandlung von Flüssig- 
keiten mit Gasen, F. Hurter. L. 86. 727. — 
V’ersuche über die Diffussion von Giwen. A. v. 
Oberinayor. L 88 84. 

— Bestimmung der Explosionsgrenzen von Gas- | 
gemengen. A. Wagner. L. 77. 160. — l'eber 
die Grenzen der Explosionsfähigkeit von Suinpf- 
gasgemengen. J. J. Coquillon. L. 77. 190. — 
Entzündungstemperatur von (Tasgemischen. M a I- 
lard u. Le Chatelier. L. 81. 04. 320. — Ueber 
die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Explosion 


in Gasen. Berthe lot. L 82 86. 338. — Ent- 
zündungstemperatnr explosiver Gasgemische, 
Mallar<l u LeChatolier L 83 166.— Ent 
flamiiiungstemperutur explosibler Gasgemische 
Mallard n. Le Chatelier. L. 83. 374. — 
UcIht «lie Schnelligkeit der Verbrennung explo 
sibler Gasniischiingen. Mallard u. Le Chate- 
lier. L 83 632. — Untersuchungen ül>er ex 
plosive Gusmischungen. Ber ihe I o t u V lei Ile. 
L. 84. 317. - l'eber die Entzündungstempera 
turen explosiver Gasmischungen. Mallard u 
Le Chatelier. 85, *461. 486. — Fortpßanz 
ung^escliwindigkeit der Flamme in explosiven 
Ga.smischungen. Mallard u. Le Chatelier 
86. 08. 134. — Ueber die Explosion homogener 
Gasgemische. D. Clerk. L. 87. 112. — l^hora 
toriuinsapparute beim Experimentiren mit ex- 
plosiven (Tasmisrhungen. Mallard u. LeChs 
telier. 86, 143. 

Gase. UelMT die mividlkomraene Verbrennung von 
Gasen u. Gasgemischen. K. v. Meyer. 75. 244 
L. 75. 27, — ■ Ueber die Verl>renniing der Gase. 
P. Schützenherger. L. 78.371. — Ueber die 
Grenzen der Verbrennung der Gase. Schützen 
berge r. L. 79. 02 — l'eber unvollständige Ver 
breuiiung von Gasen. C. Bosch. L. 82. 408.— 
Ueber einige Beziehungen zwischen den Ver 
brenuuugstemperaturen,den8peciflsohen Wärmen, 
der Dissoeiation u dem Drucke explosibler Ga» 
gemenge. Borlhelot L 83. 631. 656. - Ar 
beiten Über die Verbrennung der Gase, aiisge 
führt ini Aufträge der französischen Schlag 
wettereominission 86. 017. — l'eber die Ver 
brennungstemperatureu u. die speciflsche Wärmt* 
der Gase. Mallard u. Le Chatelier. 86. *918. 

— Recipient für comprimirU*s Gas, 74. 190. Tat o. 
Fig. 10. — Die zur Compression der Gase an- 
gewendeten Maschinen. H. Mation. L. 77. 377 

— Verdichtung permanenter Gase. 78 1. — Das 
Flüssigmachen der Gase. L. 78 2J45. — Ver 
Wendung verflüssigter Gase. A W, Hofmann. 
L. 83. 228. — Ueber die Zusammendrückbarkeit 
der Gase. C. Pusch 1. L. 88. 228. 

— Verwendung übelriechender Gase u. Dämpfe 
zur Heizung u. Beleuchtung. W R. Lake Pat 
76. 663. — Untersuchungen über die Brennbar 
keit der Hochofengase. Ed. Beiani. L 77, 
198. — Die Gase des Hochofens u. der Gene- 
ratoren. T. Feiler. L. 77, 509. — Zusarotnen 
Setzung u Verwen^hmg von Gasen, erzeugt bei 
metallurgischen Processen L.Cailletet 78.16. 

— Ueber die im Seewasser gelösten Gase. J 
H. Buchanan. L. 78. 360. — Zusaramensetx 
ung von Gasen u Dämpfen, deren specifische 
Wärme, Ausdehnungscoöfficienten u. Verdampf 
ungswärme. M Langlois. L. 87. 1175. 
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(Hsgebläie. Fr. Rente. L. 77. 525 — Dae Löwe- 
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mittheilungen. 84. 766. 85. 873. 86. 908. 87. 
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692. 741. 78. 731. 84 768 86. 29 876. IhH. 87. 
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Srhlesische Gasactiengesellscbaft in Breslau. 
Geschäftsberichte. 74. 279. 75. 348. 76. 217. 77. 

260. 78. 196. 79. 329. 81. 284. 82 312. 88. 38f) 

85. 360. 86. 868. 87. 440. 88. 693. 

Deutsche Continental -Gasgesellschaft in Dessau. 
Denkschrift aber die zu begrfln<lenile Organi- 
sation des U nterstatzungswesena l>ei der Gesell- 
schaft. 74. 603. Geschäftsberichte. 74. 174. 75. 
194. 2.58. 76. 175. 77. 169. 78. 196 79. 203. 80 

206. 241. 81. 284. 82. 236. 88. 237. 84. 203. 85. 

198. 86. 245. 280. 87. 284. 275. 88. 236. 414. 
441. 8. a. 856. Erhöhung des Grundkapitals. 

75. 270. Betriebs- u. Finanzresultate der Ge- 
sellschaft in den ersten zwanzig Jahren ihres 
Bestehens. 76. 187. Die Entwicklung der Ge- 
sellschaft von 1865 bis 1880. 81. 269. 316. Er- 
neuerungdcs Gasvertrags mit den Stttdtcn Rheydt. 
82. 755, Erfurt. 86. 539, Dessau. 86 997. 88. 
962, Kordhausen. 86. 1032. 

Tharinger GasgeselUcbaft in Leipzig. 76. 158. 

80. 171. 84. 104. Geschäftsberichte. 75. 310. 

76. 251. 77. 284. 78. 278. 79. 296. 3.34. 80. 262 
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83. 269 84 250, 85. 314. 86 342. 87. 279. 400 
88. 473. 

Europäische Wassergas- Actieugeselischaft in 
Dortmund. 85 233 Oescbafteabschluss. 87. 
140. 953. 

— Englische Gasgeselleehaften. Begründung einer 
neuen Gasgesellschaft unter dem Kamen >Eupion 
Fuel aml Gas Company.« 74. 159. — Vertrags- 
bestimmungen aber die Vereinigung der sogen. 
Cbartered, Imperial n. Independent Gas-Com- 
pany zu einer Oesellscbalt. L. 46 . 316. — Aus- 
weis üIht die euglischen Gasgesellschaften. 85. 764 

Die Gasgesellschaften in London. 78. 158. 
84 35. 79. Die Entwicklungsgeschichte der 
Londoner Gasgesellschaften. R. H Patterson. 
L. 83. 230. 

Air-Gas-Otmpany in London. Liquidation. 74. 81. 
AlboCarbon-Company in London. 79. 108. 
Commercial-CompaDy in London. Anlagekapital 
u. Betriebsverhaltnisse. 84 81. 

Continental Union Gas Co. in London. Actien 
kapital. Stationen. 86. 305. 

European Gas Co. in London Actienkapital. 
Stationen. 86, 305. 

Gas Ligbtand Coke Company in London. Actien- 
kapital u. Betriebsverhaltnisse. 76. 2'iO 84. 79. 

Imperial Continental Gas Association in London 
Geschaftsmittheilungen, Vertrage, Actienkapiul 
u. Stationen. 77. 188. 82. 201 83 76. 784 . 85. 
428. 601 86 305. s. a. Wiener Gasindustrie- 

gesellscnaft. 

South Metropolitan Company in London. An 
lagekapital u. Bi-triebsverhaltnisse. 84. 81. 

— Die Gasgeselleehaften in Paris. 84. 38. Anm. 

Compagnie Franfaise du Centre et du Midi. 
.Actienkapital u. Stationen. 86. 305 
La Kormandie. Actienkapital n. Stationen. 
86 305. 

Compagnie Central d'Eclairage etdeChauffage 
par de Gaz. Actienkapital u. Stationen. 86. 305. 

Compagnie Fran?aise d Eclairage et du Chauf- 
tage par Ic Gas. Actienkapital. u. Stationen. 
86. ;I05 

Compagnie Fraiujaise pour rinduatrie du Gaz, 
•Actienkapital u. Stationen. 86. .306. 

— Societs Oensrale Hollandaiss pour l'Eclairage par 
Is Oaz. Actienkapital u. Stationen. 86. 306. 

— Gasgesellschaften in Hallen 

Sociöt4 Italienne pour le Gaz. Actienkapital u. 
Stationen. 86. 306. 

Compagnie Napolitaine irEclairago par le Gaz. 
.Actienkapital n. Stationen. 86. 3t.)6. 
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— GaiseseHschafttn in OeBttrteieh. 

Allgeroeine österreichische Gasgesellechaft in 
Triest. Gewchäftsberichte. 74. 799 75 795. 76. 
751 77. 684. 78. 714. 79. 770. HO. 775. 81. 846 
82. 799. 83. 826. 84. 783. 86. 30. 914. Zusammen- 
Htellung der Betriebsergebnisse von 1857 bis 1882 
82. 802. 

Wiener Gasindustriegesellscbaft. Geechäftobe- 
richte u. RechnungsabscblQBKe. 74. 322. 75. 429 
76. 288. 77 349 78 220, 246 79 425 80. 321. 
81. 579. 82 420, 84. 368. 85. 39.1. 86. 4(X). 87, 
555. 88. 479. 603. Das Verhaltniss der Wiener 
< iasindustriege.Hellscbaft zar österreichischen Gas- 
beleuchtungs-Äctiongeeellschaft. 74. 4.35 84. 369. 
Stand der Wiener Gasindustriegesellschaft 88 36. 

Oesterreichische Gasbeleuchtungs-Actiengesell- 
schaft in Wien. Generalversammlung. 82. 280. 

— Ga9geseUschaften in f^t9r$burg. 

Compagnie du Gaz du Saint-Petersbourg. Statu- 
ten. L. 76. 354. 

Bildung einer Gesellschaft für Beleuchtung der 
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Licht, Ablösung der bestehenden Gesellschaften. 
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~ OaagesBiischaften in der Schweiz. 

Schweizer Gasgesellschaft. Actienkapital u 
Stationen. 86. 3(*6. Geschäftsberichte 74. .'450, 
75. :453. 76 246. 77 258 78. 241. 79. 368. 80. 
357 . 81. 518. 82. 312. 83. 465. 84. :465 85. :46f>. 

86. 481. 87. 443. 586. 88 561 

Compagnie Genevoise de ITndustrie du Gaz. 
Actienkapital u. Stationen. 86. 306. 

Gasglfiblicbt siehe Glühlicbt. 

Gaabaumer. Robsou's Gashammer. L. 87. 281. 

87. *759. — Der Gashammer von Kobsoii u. 
Pinkney. L, 88 335, 

Gaabelzapparate s. a. Gasheizung u. unter Aus- 
stellungen. — Zur Prüfung von Gasheizapparaten. 

88. 81. 117. 

UasbeizuDg s. a. Feuerung, Gaskochapparate, Gas 
locomotiven, Gaspreis, Heizung, Oefen u. Ver- 
brennung. — Vorrichtung zur Gasheizung an 
Plätteisen siehe Gasbügeleisen. 

>> Heizen mit Kohlenoxydgas l>ei gleichzeitiger 
Anwendung von Wasserstoffgas oder Dampf. 
L. Stevens. Pat. 74. 278. — Kensington Gas 
Fire. Ed. Davis 4 Sohn. L. 74. 794. — Das 
Leuchtgas als Küchenbrennstoff. C Wolff. 
75. *439. — Heizung von Zimmern mit Leucht- 
gas. P. H. Marlin. L. 76. 51. — Die An- 
wendung des Steinkohlengases zum Heizen. J. 
Walluce. L. 76 .523. — Verwendung des 

Gases zu Heizzwecken. 79. 581. 649. C. Voss. 
79 754. — Hollaudsciies Heizverfahren, G. 

Rachel. L. 80 758. — Die Benutzung des 
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I lieuchtgases zu Koch u. Heizzwecken. Schulze. 
80. 396. Kümmel. 80. 463. A. Buhe. 80. 
542. W Denny. L.82. 120. Wobbe 83.450. 
Baumert 84 840. H. Tusche. 86 504. 
571. Klönne. 87. 392 W.Hempel 87.535 
8 8. 87. 629, 1059. — Verwendung des Gases 
zum Kochen, Heizen u. in der Industrie. 80. 
57. 85. 941. J. G. Wobbe. 85. 793 L. 86. 
92. 8. a. 272 u. 361. — Üeber Anwendung des 
Gases zur Heizung u. Beleuchtung. C. W. Sie- 
mens. L. 81. 617. — Ueber Gasheizung. Ch. 
W. Siemens. L. 81. 541. 617. s. a. L. 84 890. 

lieber die Verwendung des Leuchtgases zur 
Entwicklung von Wärme. F. Fischer. L. 83 
774. — Das Heizgas, ein Vortrag mit Vorführung 
von Gasheizapparaten. Th Fleischer L. 84. 
194. - Das I.euchtgas als Wärmequelle im Haus- 
halte. D. Coglieviua. L. 85. 447. 85. 793. 
— Das Leuchtgas als Heizstoff in Küche u. Haus. 
L Kamdohr. L. 87. 551. 681. 951. 1046. 
GasheUnng. Heizwerth des Leuchtgases. Tief- 
trunk. 76.342 — Versuche Über die Heizkraft 
verschietlener Brenner. F. W.Hartley 81 450. — 
Heizkraft des Leuchtgases in verschiedenem Zu- 
stande der Verdünnung. A. Witz. L. 85.278. 

Der Heizwerth des Leuchtgases. A.Witz. 86. 286. 
— Mittel zur Erhöhung der Heizkraft des Gases. 
C Bertou. Pat. 88. 408. 

— Bestrebungen der Compagnie Parisienne zur 
Benutzung des Gases für Koch- u. Heizzwecke. 
74. 616. — Kostenvergleich bei Anwendung von 
Spiritus, Petroleum u Leuchtgas zu Beheizung« 
zwecken für den Laboratoriamsgebraueb. A. 
Wagner, 74. 623. — Zur Statistik der Gas 
heizung. F. Tonnar. 76. 644. s. a. 83. 325. — 
Die Heizung mit Gas auf der Pariser Weitaus 
Stellung. 78. 500, auf der Ausstellung von rauch 
losen Feuerungen in London. 82- 41. — Förder- 
ung der Einführung des Gases zu Heizxwecken. 
Travers. 80 48. — Heizgasversorgung Berlins. 
A. Pütsch. 80. 335. — Verwendung des Gases, 
zum Kochen u. Heizen in Paris. 80. 3m. — 
Gasconsutu für Koch- u Heizzwecke in Däne 
mark. Kümmel. 80. 464. ~ Bericht u. An- 
träge der Commission ül>er die öffentliche Aus- 
stellung von Gasheizungsapparaten. Kobn. 81 
498. — Ueber die Mittel zur Einführung von 
Kochgas. C.MüUer. 81. :48H 82 489. Hans- 
sen. 82. 509. ~ Bericht der Commission für 
Fördening des Gasgehrauchs zu häuslichen u. 
technischen Zwecken, 82. 478. 84, 586. — 

Kostenpunkt. 83. 3(^. Wobbe. 88. 641. — 
Heizgas u. Gasmotoren. 88. 597 84. 511. — 
Erfahrungen über Kochgas u. Kosten des Kochens 
mittels Gas. Müller. 84. 234. Kunath. 
84. 235. ^ Geringer Gasdruck, ein Hinderonga- 
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ftmod für die Benutzung dee (iases zu anderen, i 
als nur zu Leuchtzwecken. C. T. Salomons. 
84. 753. — Bestrebungen zur Förderung der I 
tiasbenutzung zum Köchen, Heizen u. zur Kraft- 
leistung. 84 511. G. Stnaitz. 85. 557. — 
Das System des Verleihens von (iaaöfen. 85. 
734. — Regulativ für Heizgas in Tilsit. 85 372. 

— Einfluss des Gaspreises auf die Benutzung 
des Gases zu Kuchzwecken. Wybauw. 86. 
653. — Zur Einführung der Gasheizung unter 
Beibehaltung der bestehenden Oefen u. Kamine. 

D. Coglievina. 87. *236. — Die Einführung 
des Kochgases in Osnabrück. Baumert. 88. 
•70. — Erfahrungen Ober Abgabe u. Verwendung 
von Heizgas. Reichardt. 88. 568. 721. ~ 
Zur Hebung des Gasconsunis zum Kochen u. 
Heizen. Beyer. 88. 1107. 

Gashelzaag. Die I leizungsfrage mit besonderer Rück- 
sicht auf Wassergasheizung. Al. Naumann. 81. 

2 18. L. 81. 331.— Ueber die Gasheizung von Kirchen. 

81 506. — Gasheizung für Kirchen u. ihre Kosten. 

L. 81. 733. — Die Central Versorgung der Stkdt« 
mit WasserstoSgas für Beheizung u Beleuchtung. 

J. Matern. L. 81 733. — Die centrale Ver- 
sorgung unserer Städte mit Heizgas u. die 
Heizgasfrage Oberhaupt. H. Bunte. 88. 601. 
v. Qnaglio. 83. 606. — Ueber das Heizen mit 
Wasseigas. W. Ehrenwerth. 84. 441. — 
Apparat zur Erzeugung von Wasserstoffgas u. 
zur V'erwendung desselben für Heizzwecke. C. 
Scbombnrg. Fat. 86. *353. — Verwendung 
des Wassergases zu Heizungszwecken. Osthues 
85. 325. L. 85 501 — Naturgas als Heiz- 
material. 86. 264. — Feuerung mit Naturgas. 
87 1101. 

— Verbesserung an lleizgasapparaten für Gas. 

M. J. Landau. Fat 74. 611. — Gasheizappa- 
rate. F. A. Jaquet. 74 618. Fat. 74. 836. — 
Ueber die Gasheisapparate von Levallois. Noury. 

L. 76. 747. — Apparate zum Heizen mit Leucht- 
gas. Hermann. 77 517. M. P. W. Boultou. 

L. 77. .523. — Walkers Apparat zur Heizung mit 
Kohlenwaaserstoffgas. L. 77. 602. — Gaslicizungs- 
apparate auf der Pariser Weltausstel lung. C. L a n g. 
79. 166. — Heizvorrichtung der Berliner Feuer- 
wehr. C. Müller. 80. 32. — Apparate zum 
Heizen mit Gas für Laboratorien Th. Fletscher 
L. 80 348. — Construction u Anordnung von 
Gasheizungsröhren für Heiz- u. Kocbzwecke. 
ächulz u. 8ackur. Pat. 81. '482. — Lumpen 
heizapparat. G. BorettL Pat. 85. *534. — 
Uaaheizapparate. L. 85 814. • Apparat zur 

Erzeugung u. Vertheilung von Gasen u. Dampfen 
für Beheizungszwecke. W: Arthur. Pat. 86. 
•212. — Heizcylinder. v. Steinacker. Pat. 86. 
•333 — Heizvorrichtung mit einfacher Gasfeuer i 


ung. 1). Coglievina. 87. *238. — Heizvor- 
richtung mit combinirter Gas- u. Cokefeuerung. 

D. Coglievina. 87. ♦239. — Zur Geschichte 
der Thermolacqpe. L. 88. 745. 

Gasheizung. Apparat zum Anwarmen von Eisen- 
bahnradreifen durch Gasfeuerung. 80. 741. Taf. 3. 

— Vorrichtung zum Aufziehen u. Abnehmen von 
Locomotiv- oder Wagen-Reifen durch Heizung 
mittels Gas. G L e s t a n g. L. 82 .523. — 

Gasfeuer zum Erwärmen von Eisenbahn Rad- 
reifen. J. Wcidtmann. L. 82. 523. P. 

Suckow 4 Co. L. 84. 25. Pat. 84. *284. - Gas- 
feuer zum Auf- u. Abziehen der Radreifen von 
Eisenbahnfahrzeugen. J. Oestreich Pat 83. 

*232. — Regeuerirende Gaslampe zum Erhitzen 
von Radreifen. J. Oestreich. Pat. 84. *833. 

— Regeuerirende Gaslampe für Radreifen -Gas- 
feuer. Oestreich. L. 85. 476. 

— J. Pintsch's Apparat zurHeizung von Eisenbahn- 
wagen mit comprimirtem Leuchtgas. 86. *693. 

— Heizung von Personenwagen unter Benutzung 
der Beleuchtungsvorricbtung. W. Foulis 87. 

469. — Heizung der Eisenbahnwagen mit com- 
primirtem Leuchtgas. A. Marnier. L. 87. 551. 

— Gasheizapparat für Wasser von Druckwosser- 
leitungen. H. Mestern. Pat 82 '871. 

Gasherde siehe Gaskochherdc. 

Gashjdroueter. Maumend's Gasbydrometer. L 
75. 34.3. L. 78 23. 

Gaslndnstrle siehe Gasbereitung. Statistische 51it- 
theilungen Uber dieselbe siehe Gasanstalten. 

Gaskalk siehe Reinigung u. Reinigungsmasse. 
GaskalTeeröster. Verbesserter Kaffeeröster. G. 
Goldsmith u. J. Dükes. Pat 74. 148. — 
Gaskaffeeröster mit cylindrischer Trommel. A. 

Bube. 80. .^>49. 

Gaskochapparate s. a. Ausstellungen, Gasheizung, 

Brenner u. Lampen. — Prüfung verschiedener 
Kochapparate u. Versuche mit denselben 88. 

121 . 

— Gaskochen mit dem Dänischen Kochapparat 
von Fleischer A. Buhe. 80. .'^44, mit Warren's 
Dainpkochtopf. A. Buhe. 80. 547. — Das 
Braten mit Gas n. der Kunze'sche Schnellbrater. 

A. Buhe 80. .547. — Dampfkoebapparat. J. 
Fleischer. Pat 81. *6.53. 

— Jact^uet's Apparate zum Kochen mit Gas u 
damit augestellte Versuche nebst Angabe des 
Gasverbrauchs. 74 619. — Die Gaskochapparate 
auf der Internationalen Industrie - Ausstellung 
zu London. L. 74. 733. — Tragbare Gas- 
kochapparate. F. A Jaquet. Pst, 74. 836. — 

Apparate zum Kor'hen mit Leuchtgas. Her- 
mann. 77. 517. — Gaskoebapparate auf der 
Pariser Weltausstellung. C. Lang. 79. 166, 
auf der Ausstellung von rauchlosen Feuerungen 

5» 
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in London. 82. 41. — Gas-Koch- u. Heiz Appa- 
rate. G. Wobbe. 82. *222. — Gaskocher. W. 
H. Mielck. Pat. 82. *415. — Heber Gae-Koch- 
u. Heiz- Apparate. Wobbe. 82 *619. 8H *038. 
He gen er. 82. B2f>. Buhe. 82. 626. — Regu- 
lirbare Gaskoch- u, Heizapparate. J. G. Wobbe. 
Pst. 82. *828. — Regenerativ- Gaskochapparat 
J. G. Wobbe. Pat. 84. *446. — Gaakochapparat 
für rafönirtes Krdrtl, L. Thieme. Pat 84. *688. 

— Selbstthatiger Gasdurchlass für Kochapparate. 
J. Dupuy. Pat. 85. *311. — Verschiedene 
Gaskochapparate. L. 85. 814. — Gaskocher mit 
doppelter Luftzuführung Schaf fer u. Waicker. 
86. *320. 453. Wobbe. 86.390. H. Schmitt 

86. *416. — Gaskochapparat mit vorgewaniiter 
Luft. H. Langen. 86. 530. — lieber Uegene- 
rativkocher G. Wobbe. 86 *745. — Kegenera- 
tiv-Gaekochapparat. J. Wobbe. Pat. 87. *617. 

— Gasbratofen, ein Cokeofen mit (»asfeuemng. 
L. 87. 7;iü. 

Gaskochherde* Koflector-Kochapparat. B i 1 1 i n g 
&Co. 74 793. — Verbesserungen an Gasherden. 
Davis & Sohn. L. 74 793. J. C. u. T Pea- 
cock. Pat. 74. 795. — Gasherdbrenner. B. 
V. Steinacker. Pat 85 *r>34. — Die (las* 
kochherde von Jsler L. 87 270, 

— lieber Gaskochhenle A. Buhe 80, 549. 
G. Wobbe. 84. *742. Jsler. 87.138. Geyer. 

87. 391. Bremer. L. 88. S;i5. — Zur Einführ- 
ung der Gaskochherde. 86. 945. 946. — Prüfung 
verschiedener Gaskochhertie u. Versuche mit 
ilenselben. 88 121. 

Gaskochöfen. CompendiOser (taskochufen. A. J. 
Randall. L 76. 52. — Verbesserte Gaskoch 
ftfen. J.C. Peacock, Bloomsbury ii. Rud- 
kin. Pat. 76 216. A Hearington. Pat. 84 *199. 
Gaskochröhre. F. Michel. L. 74 793. s a (Gas- 
heizung. 

Gaskohle siehe Steinkohle. 

Gaskraftmaschinen siehe Gasmotoren. 

(»aslumpen siehe Lampen. 

Gasleitung siehe Rohrleitung. 

GaslocomotiTen s. a. Gasmotoren für Ixicomoliv- 
betrieb. — Locomotiven mit Gasheizung für unter- 
irdische Bahnstrecken. Charpentier. L. 74. 
10!>. — Anzünden bei den Locomotiven mit Gas. 
J. Siegert 80 701. — Neuerungen^ an Gas- 
lo<‘omotiven A. Lobenhofer u. F. Anibas. 
Pat. 83. 348. J. Montclar. Pat 83. 661. — 
Umsteuerung für Lo<‘omotiven mit Gas- u. Pe- 
troleumbetrieb. 0. Blessing. Pat. 88. *954.— 
Gasnieldeapparat mit Schutzvorrichtung gegen 
Explosionen. K. Mossbach. Pat. 83 *590. s. a. 
unter (lasausstrOmung 

Gasmesser. Aichordnung für Uasmess(>r siehe 
Gesetze. — Apparate zum Messen sowohl von 


Gasen wie von Flüssigkeiten siehe unter Wasser- 
messer im Register für Wasserversorgung. 
Gasmesser. Apparat zur Regulirung u. Controlirung 
des (iasverhrauchs. A M. Clark. Pat 74 708. — 

— (tasmeKser für Strassenlatemen W. T. Sugg. 

Pat 77. 239. — üeber «las sogenannte average 
.Meter System. J. Johnson 77. 666. Antler- 
son. 77 (>67. — Die Gasuhren auf der Pariser 
Weltausstellung. 78. 526. 79. L'M). — Stations- 
gasinesser. 79. 130.132.134. — Registrirapparat 
für Stationsgasmesser. 79 132. 133. — Anord- 
nung tles Schreibapparates an Fabrikations Gas- 
messern, Radiograph. Ch. Umber. 79. 407. — 
Gasuhr mit Preisanzeiger. Fr. Egnor. L. 80. 

552 — Gasdruckmesser. E. Brouardel. Pat. 

MO *727. L. 81. 541. — Cuntrulapparat für 
(Gasmesser Braittmayer u. Sar. L. 80. 614. 

— Anzeigeapparat für die (Geschwindigkeit eines 

( iasstrümes. 0. Braun. Pat. 81. *104. — 

Crasinesser für chemische Analysen. J. Bonny. 
Pat. Hl. *206. — Apparat zum Mt^cn der Ge- 
schwindigkeit von Gasen in Kohren u. AubÜubs- 
müitdungeu. J. Zimmermaiin. Pat. 83. *421. 

— Ueber den multiplicirenden Luftgeschwindig- 
keitsmesser von Bourdon. Schulz. L. 83 620. 

— Taschengusmesser. FIflrscheim 88. *795. 
Pat. 84. *894. — Apparat zur Bestimmung des 
Coiisums der Strassenlatemen an ihren Auf- 
stellungsorten. Kunath. 84. .‘K)5. — Vorrich 
tuug zum Keguliren u. Registriren von Gasen in 
Leitungen. J. Davie u. J. Fischer. Pat. 84. 
*732. Messtrummei für Gase. F. Heise. 
Put. 84. *828. — Controlvorrichtung für Gas- 
mesHcr. K. Möble. Pat. 85. 757. — Apparat 
zum Messen oder Zählen von Flüssigkeiten oder 
Gu.Men A. Hon na. Pat. 85. *958 — InBlrumeni 
zuiii Anzeigen <ler Geschwimligkeit eines (las- 
Stromes auf grössere Entfernungen. 11. Schlot- 
feld. Pat. 86. *537. — Selbstregistrirender Gas- 
druckmesser. N. v. Klobukow. 88. *973. 

— Neuerungen an nassen Gasmessern. 1). Deca- 
atro. Pat 74 277. De Castro u K. Burton. 
Pat. 74. 638. W. H. Howes. Pat. 75. 418. 
ßreinie. L.75. 6K1. A. W. Pocock. Pat. 75. 
684. A -M. Clark. Pat. 76. 216. Pat. 76. 423. 

G. Goldsmitb. Pat. 77. 16. L. 77. 199. J. 
Urquhart u. W. W. Andrews. Pat. 77. 23ö. 

A. G. Henderson. Pat. 78. 2o8. E. Schra- 
betz. Pat. 88. *375. 

“ Vorrichtung zur Constantbaltung des Wasser 
Standes in nassen Gasuhren. Maldant. Pat 

74. 125. 276. 489. Kouget. 74. 126. 406. 

75. 615, W. R. Lucke. Pat. 75. 104. — Beob- 
achtungen mit (Gasuhren nach Rouget's Coii- 
stniction. Giroud. 74.406. — Ueber Maldant's 
Gasmesser. Schilling. 74. 489. — Die Gas 
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iihren von Cowan u. Warnpr, Pat. ü 417. 
». a. 75. *41. 3t» 1 474. L. 77L I4^‘>. Nippoldt. 
liL 494, Schilling. HL 495. — Apparat aur 
Constanthaltung des Waaseratandes in den Sta- 
tionsgnamesapm. \V. T. Sugg. Pat. 77. 237 — 
(iasmesaer mit constantcm Wasserstande. Rou- 
get. Ifl, 13a. A. Siry, Liaars & Co. Ifi* 133. 
•53a. Kalconptti. L. SO, 614, — Hinrichtung 
aur Regnlirung des FlOssigkeitsstamles hei nassen 
Oasmeasem. W. Cowan. Pat. SL *1048. 
Uasineaser. DasGlycerin aur Füllung von Gasuhren. 
Gehe.SLsai. — GaBuhrfOllmaase.77 577. 84 107 

— Füllmasse für Gasuhren Brünjesu Jacob- 
sohn. 18, 72.5. L. 18,477. — Chlormagnesinm 
als Füllmasse für Gasuhren. L I!L f)22. W. 
Goebel. L. 21L 541. — Ueber Chlorinagnesiiim 
als Füllmaterial nasser Gasuhren. Kaupp 8iL 
797 B a. 84, 107. — Ueber die aerstürendp 
Wirkung des Glycerins anf Gasuhren u. die 
Anwendung des Chlorinagnesiiims als Füllmate 
rial Eitner. 88, 1106. 

— Verbesserung an dem Schieberinechanisinus 
der trockenen Gasuhren. J Glover. Pat. 74. 
345 — Neuerungen an trockenen Gasnhren. IV. 
A. Telling u ä Johnson. Pat. 74, 639. G. 
H H s e 1 1 i n e. Pat Ifi ~i5n. E. E. C r o m b i e 
Pat. 76_ 216. W. Smith. Pat. 77 239 E. Haas. 
Pat. 8L *752. 82, 744. J. ürquhardt, Pat. 
82. UJ.L. E. Haas. Pat. 88. 827. — Trockener 
Gasmesser (System \’a). E. Haas. 88, 1065, 

— Ueber gasdichten Stoff. F. Tieftrunk. 75. 671. 

— Luftdichter geschmeidiger Stoff für trockene 
Gasmesser. .1. Sebülke. L. 8Ö. 664. 

— Die Gasmesser von Wybauw aur getrennten 
Registrirung des Tages- u. Nachtconsoms in 
Brüssel. 86, 79.5. — Gasmesser für getrennte 
.Angabe von Tag- u. Nachtconsum. Jos. Wybauw. 
Pat 8^ •985. — Ueber Hen (iaainesBer mit 
Doppeleftlilwerk, Fat. Wybauw. S. Elater. H6, 
•*>4Ö W ybauw. tifi. Müller SÜi 77<i. — Er 
falirungen mit Wybauw'a Doppelindex Gaamesaer 
für die getrennte Abgabe von Tag* u. Naehtga« in 
Brüssel älL i?54, 'iiH — XTeber «len < iasmesaer 
für getrennte K**gi8trirung des Tag* n Nacbtkfases. 
A. Guilleaume. 84L 31H 655. 6s‘i7. — ZwilHnga 
mesaer von Adolf Guilleaume ä Co., trookener 
Meascr für Tag- u. Nachtgas. Sß- — Gas* 
meaaer zur getrennten Registrirung dea Tages* 
u. Nachtconauma. A . G u i 11 e a u ni e & C o. Pat. 
SL •1139. •1176. — Trennung von Tagea* ii. 
Abendgaa vermittelst zweier gewülmlieher (.iaa* 
lueaaer in Verbindung nul einem Wechaelhahn. 
La Raro4e. SS. 4L — trasmesaer für getrennte 
.Angabe von Tag- u. Nachtoonaum. J, Wybauw. 
Fat. SB. •üL — Zur Benutzung von Bt*parat- sowie 
von Tag u. Nachtgaameaaern. tüL 9U‘2. — Fest* 


aetzung dea Verbraucliaquantuins von Heiz- u. 
Motorengaa ohne Separatgasmesaer. Sand. Bg. 
902. — Erfahrungen mit sog. Tag- u. Nachtgas- 
messern. gg, 1106. 

Gaamesfler. Ueber Gasnhren. ItL i&r 114. W. J. 
Warner. 14. 573. L. IL ,>01. C. M ü!l er. SL 503 
Merkens. Hl. .'‘lOl. Kromschröder. 81. 504. 
Spielhagen. gL 505. — Unregelmässigkeiten 
der Experimentimhr V Bablon. h.TAj 548. 

— Einfiuss der Waaserfüllung auf die Angaben 
<ler Gasuhr liL f'Tö — Versuche über die Sättig 
ung des Leuchtgases mit Wasserdampf beim 
Durchgang durch na.MSc Gasnhren. IL C. Dib- 
bits. L. HL 42*2. — Ueber Gasuhren mit Sa- 
turation. Quentin. Iß. 555. — Uel>er die 
Contrebalance liei Gas -Cnbicir* Apparaten. J. 
En dl Weber Ift. • 154. — Einwirkung des 
Frostes auf Gasmesser. Lang 8Ü. .508. — Be- 
merkungen OberGaamesser, Ed. Melon. L. Sfi. 
607. — Aiifstellen von Gasmessem im Freien. 
K unath. gß, 779. 

— üel*er trockene Gasuhren. F. Frese. L. Tß. 
412, Heeren. L. 75. 412, Douglas, Barratt, 
Kldridgc,Fonlis, Johnson, Warner. 

676 u. 677. — Erfahrungen mit trockenen Gas- 
messern. Ifi* 676. C. Müller Ift. 388. ÜIL 
489. — Versuche u. Erfahrungen mit trockenen 
Gasmessem. LOweuherz. 85^ 881 Her. HL 
5.57. Anm. 

— Versuche mit Gasmessern mit hohem U-Rohr. 
Schilling. 74, 479 — Die systematische Unter- 
suchung der Gasmessi'r bei den ConsumeoteM. 
J. Douglas. 75 675. — (iasometer zum Aichen 
der Gasmesser 25. 130. — Zur Aichuiig von 
(iasroessem. HL 162. 169. 299. 2L 22.5, Hß. 326. 
hl *429. E. Voit. L. Hß. 759. — Untersuchung 
von Gasmessern C. Müller, HIL 192 — Die 
Art des Messens in den Stations- u. Consumtions 
Gasmessem A. Fischer. 85. 623. — Ueber 
Versuche mit GasmeHsem. Löwenherz. HL 
245. Ber. 567. Anm Ilegener. 87. 290. Hay- 
maniL 8L *29.3 — Gasmesser- Alchsidieine. 87 
390. — Erhebungen Ol>er Gasmesser. 8L 567. 

— Ueber Untersuchungen u. mangelhafte Stern 
peliiDg von (Gasmessem. HL 626 — Bemerkungen 
ülH‘r die von der kaiserl Normalaichungaoom- 
missionangeonlnete Prüfung lrockenerGasme8.Mer. 
8L 869. — Untersuchung von trockenen Gas- 
messern Haymann. HL 1065. — Plan für 
Dauerversuche mit Gasmessern. 8H. 537 — Mit- 
theilungen der kaiserl. Normalaichungscommission 
ül>er trockene Gasmesser u. über die Prüfung von 
Gasmessern auf ihre Zulässigkeit im öffentlichen 
Verkehr, gg. 712. 

— Ueber Umarbeitung «ler Gasuhren auf .Meter- 
maass u. die dabei zur Verwendung kommenden 
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MeUlle, Elster, 74 490. — Erfahrungen mit 
umgeäuderten Gasmessern. 76. G72 78. 439. — 
Normsigewinde für die Versu'hraubung der Gas- 
messer Heidecke. 77. 519 78. 719. — Ein- 

fahmng einheitlicher Maasse n. Gewinde für 
Oasmesscr. 79. 2 — Die von der Berliner städti- 
schen Gasanstalt aufgestellten Xormalmaasse. 
79. *11. — Ueber Gasmesser • V'erbindungen. 
Schmitt. 84. 844. E. Schwarser 86. 7. 
Gasmesser. Die Fabrikation der Gasmesser im 
Jahre 1885 8 6 849. 

Gasmisclier. Selbstthatiger Gasmiseber u. Ver- 
dünner P. Suckow. Pat 81. *657 — Verfahren 
u. Einrichtung zur Mischung von Luft u. Gas. 
G. Benninghoff. Pat. 88, 58. 

Gasmotoren s. a. Benzinmotoren u. Petroleum- 
motoren, Gasbereitung, Gaspreis u. Processe. 

— Zur Geschichte. F Will. L. 74. 216. — Die 
Gasmotoren u. Uire Geschichte. J. Armen- 
gaiid. L. 78. 681. L. 79. 136. — Zur Ermitt- 
lung der vortheilhaftesten Mischungsverhältnisse 
u. Dimensionen bei Gasmaschinen. D. B 4 n k i. 

L. 81. 434. — Die Gasmaschine, Versuch der 
Darstellung ihrer Entwicklung u. ihres Kreis- 
processes. R. Schöttler. 82. 507 L 82 665.. 
683. 789. I, 88. 166. — Theorie der Gaskraft- 
maschinen. D. Clark. L. 82. 683. G. Fink. L. 

85. 663. F. Grashof L 86. 151 — Ueber den 
gegenwärtigen Stand der theoretischen Behand- 
lung der Gasmaschine M. Schrüter 86. 213. 
241. — Theorie-n. Praxis der Gasmotoren. Aim4 
Witz. L. 85. 847. L. 86. 55. 92. — Neuere Lite 
ratur über Qaskraftmaschinen. J. 0. Knoke. L. 

86. 91. — Ueber den gegenwärtigen Stand des 
Gasmotorenbanes. MUnzel. L. 86. 759. — Ein- 
fluss der Wandungen in den Gasmotoren. A. 
Rlaby u. A. Witz. L. 86. 789. — Die Gas 
maschine; kurze Geschichte derselben u. Dar 
legung ihres Wesens in wissenschaftlicher u. 
praktischer Beziehung D. Clerk. L. 86. 960. 
— Znr Theorie der Verbrennung in der Gas- 
maschine. A. 81a by, L. 86 759 — Die Ver- 
brennung der Gase in Bezug auf Verbesserung 
der Gasmotoren. 86. 917. — Zur Theorie der 
Verbrennung in der Gasmaschine. E. Körting. 

L. 87. 198. — Znr Beurtheilung der Diagramme 
der Gasmaschine. E. Körting. L. 87. 113. — 
Theorie. 0 Köhler L. 87. 281. 7.32. — Die 
Gasmaschine nach ihrer geschichtlichen Ent- 
wicklung, Theorie u. Praxis Th Schwartze. 
L. 87 1046 — Zum Disgrsmm der Gasmaschine. 

E. Körting. L. 88. 335. 

— Gasmaschinen u. Apparate zur Erzeugung hiezu 
nOthiger Gasmischungen. W. K. Lake Pat. 74. 
795. — Knallgnsmotor. P. Vera. Pat. 76. 88. 
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— Grössere Gasmaschinen 76. 470. — Ueber 
atmosphärische Gaskraftmaschinen derMaschineu- 
banactiengesellschaft Humboldt. Pinzger. L 
77 43. — Gille's atmosphärische Gaskraftma- 
schine. L. 77. 114. s. a 79. 36. 187 — Die Gas- 
maschine von Lenoi r 79. 3. — Die Gasmaschine 
von Hiigon. 79.3. 170, — Hydrocarbonmaachine. 
Brayton 79. 190. — Die Gasmaschinen auf 
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88. 620. — Preise für Leucht-, Heiz u. Kraft- 
gas in Lüneburg. 88 924, in Sonderburg. 88. 
927 — Gaspreis in Spandau. 88 1025. 
Gaspreis« Erhühiing des Gaspreises in Köln. 74. 
2.') 47 — Uel>er die Erhöhung des Gaspreises. 
L. 74. 216. 

— Ermässigung in Essen 79. 142, in Hamburg. 
86 186, in Rendsburg. 86. 219, in Altena. 86. 
341, in Bremen. 86. 341. 458, in Leisnig 86.821, 
in Plauen. 86. 854 

— Herabsetzung des Gaspreises für Motoren u. 
Heizgas in Berlin. 86 278, für Tagesgaa in 
Brüssel. 86. 278, in Bochum 86. 640, in Leipzig, 
86.767,fflrTreppen-u. Flurbeleuchtung in Dresden. 
86. 398. 

Gasproduction verwdiiedener Städte Amerikas. 
L. 77 199. — Leurhtgasprodnction im Regiertings- 
bezirk Oppeln. 79. 60. s. a. die Bctrielrsberichte 
im Ortsregister 

GasprOfer. H Giroud. 74. 1-3.5. Tuf. 7. Fig 10. 
— Versuche mit dem tiirond'sehen Gasprüfer. 
H. Schilling. 74. 159. Giroud. 74. 248. -- 
Drory's Gasprüfer. L. 79 137 
Gasquellen siehe Xatnrgas. 

Gasrelnignng siehe Reinignug 
Gasrohre siehe Rohre. 

Gassark. Repariren der Gassäcke. W.Cod ding- 
ton L. 77 2.35. 

Gassengmaschlne s. a. Brenneisen u. Glflhapparat. 
— Keuerungenan Gassengmasrhinen. .1. Wa llace. 
Pat 75. 685, Ed. Lembke. L 76. 315. — Gas 
sengmaschine mit Gas ansaugendem Gebläse. 
-M. Jahr. Pat. 84. *284. 

Gasaparapparate s. a. Gasolinapparate unter Car- 
burationsapparate. — Gassparapparat zugleich 
Flammenreiniger. J v Rimanbczy. Pat. 81 
483. — Ueber Gasaparapparate 80 526. 627. 
528. rä;2. 698. L. 7.56 
Gasstatistik siehe Gasanstalten. 

Gasstener siehe Gasbesteucrung 
Gastheer siehe Theer. 

Gasuhren siehe Gasmesser 

Gasverbrauch s. a im Ortsregister. — f’onsiimver- 
haltnisse. Troschel. 75. 61 — Relation zwischen 


dem Consum u. der I«enchtkraft des Gases 
77. 91. — Mittel zur Hebung des Gascunsnms 
Benett. 77, 744. — Gasconsum u. elektrisches 
Licht in Paris 79 259, in London 82. 106. s. a 
Elektrische Beleuchtung. — lieber Gasverbmarh 
Livesey. L. 81. 435. — Zur Hebung des Gas- 
verbrauchs für häusliche u. industrielle Zwecke 
82.482. 85 793. C Müll er 82.489 Haus- 
sen 82. .509. s. a. Gaspreis. 

Gasverbrauch. Der Gasverbrauch in London. 79 
613. 82 .504 .575. 83. 120, in Brüssel 83 120, 
in Paris 83. 120, in Berlin 83. 120. 186. — Der 
Gasverbrauch in grösseren u. kleineren .Städten 
Englands u. Deutschlands 83. 120. 

Gasverifleator. Giroud. L 76. 214. 

Gasverlust s. u Gasanstalten , Gasausströmung, 
Leuchtgas, Rohrleitung u. Unglflcksfällc. — lieber 
Gasverlust. Nettleton. 75. 715 A. Fischer 

85. 622. Schmidt. 86, 720. 745. Kümmel. 

86. 722 Hasse 86 743. — Heber die zu 
vermeidenden Verluste. C. Hunt. 79. 41. — 
Der beim Brande des Hoftheaters in Schwerin 
erlittene Gasverlust. G Linde mann. 82 282. 

Gosvorrathsanzelger. Oechelhäuser. 82 405. 

Gaswaage. Apparat zur automatischen Bestimmung 
des speciflseben Gewichts u. der Zusaminen- 
setzung von Gasen i Princip n. Constmetion, Auf- 
atellnng n. Gebrauch Fr. Lux. 87. *2.51 *2.58 
88 *786. 

Gaswasser s. a. Ammoniak. — Verwendung zur 
Gasreinigung siebe Reinigung 

— Zur Gewinnung von reinem .Ammoniakwaaser 
Th, Hahn 74. 291. — .Apparat znr Trennung 
von Theer. Berlin - .Anbai t'scbe Maschinen 
bau-ActiengeBellschaftu Kunath. Pat. 82. 
•159. Kunath. 82.371. —Reinigung von Schwefel- 
ammonium. KunheimiCo. Pat. 84. 833. — 
Ausbeute bei der Vergasung verschiedener deut- 
scher Kohlensorten. H. Bunte. 86. 594, bei der 
Verwendung von Cannel kohle u. Bogheadschiefer 

87. 6 — Apparat zur Trennung des Theers von 
Gaswasser. O. Huppert, Pat. 88. *376 

— lieber das liei der I.euehtga8bereitung aus Kork- 
abfällen gewonnene Gaswasser L. Bordet 
L. 81. 509. — Chemische Prflfnng. S. Dyson 
L. 83. 733. — Ausführliehe Anleitung zur quali- 
tativen u. quantitativen Untersuchung des Gas- 
wassers 84. 688. 

— Untersuchung einiger Gaswasser. G Th G e r 
lach. 74- 649 L. 74. 549. — Analysen von 
Gaswasser. Hunt. 76. 613. — Werthbestim 
rnung. W. C. Child. 76, 619. — Zusammen 
Setzung. J R Appleyard u P. Kay L. 88 
648 PendriA 88. 1008. 

— Darstellung von werthvollen Prodiicten aus 
Ammoniak wssser T. Christy jun. u. A Bo- 
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brovnicki. P*t 74. 46. A W. EIM». Pat. 
74. 611. — V'erarbeitmiK auf AmnmiiiumHulfat. 
E. Dranaard. L. 76. 4II. — Die Verarbeitung 
auf der Gaaanatalt lu Dreaden, 77. 1H6 — 
Der Ammoniakaodaproceas in seiner .Anwendung 
hei der Verarbeitung des Oaawaaeera ti, Gerlacli. 
77. 4Ü2 L. 77. <0.6. 6 rahn 77. 4üo — Die 
Verarbeitung des AmmonialiwaseerB auf der 
Pariser Weitanaatellung. 78. 4H9 ÜW 627, 52!». 
— Verarbeitung auf den Werken der Pariser Gas- 
gesellsrhaft. L. 79. 49 — .4 mninniakwaaser- 
Verarbeitung. G. Lunge. L. 82 789 — Be- 
stimmung des Kalkausataes liei der Gaswasser- 
rerarbeitung u Apparat hiezu Knublaucli. 
8H. *.Wf — Verarbeitung <ler bei der Fabrikation 
von Ammoniaksalzen ans Gaswasser sich ent- 
wickelnden Gase. P. Spence. L 88. 6-'>7. — 
Verarbeitung auf kleinen Gasanstalten. Pfannen- 
Bchmidt 84 26.'i. — Die Gaawasservcrarlrei- 
tnng vom mercantilen Standpunkte aus. DuprA 
84. 884. — lieber die Entfernung des Abwassera 
bei der Verarbeitung des Gaswassers. Caspari. 
L 85. 389. — lieber Gaswasserrerarbeitnng. 
.4. Fe Id mann. 86 768 802 — Delrer Gas- 
wasserverarbeitung vermittels des Feldmann sehen 
Apparates Salm 86. 802. Ber. 990. — Ueber 
die Behandlnng von Gaswasser G. Lunge. 
L. 86. 847. — Das Ammoniakwasser u. seine 
Verarbeitung. A. Fehrmann L. 87 731. — 
Verarbeitung auf Cyanverbindnngen. H B ii n t e. 
87. 1063 — lieber die Condensation der Dampfe 
bei der Verarbeitung von Gaswasser M Pupel. 
88 39 — Gleichzeitige Verarbeitung des Gas- 
wassers n der ausgebranchten Reinigungsmasse 
C. Wolfrum. Pat 88. 232 

Gaswasser. Apparate zur Verarbeitung des Ammo- 
niakwassers. L. 74 170. — Apparat zur täglichen 
Verarbeitung kleiner Mengen von Gaswasser. 
Chevalet. 75. *616. — Steinkasten zur Ver- 
arbeitung des Gaswassers. K. G rah n. 76. 472. — 
Solvay's horizontaler Kessel zur continuirlichen 
Verarbeitung des Ammoniakwassers. 77. 92. P 
Hanrez. 77.4 G Th. Gerlach. L. 77. 199. 
Apparate zur Verarbeitung bezw Destillation von 
Gaswasser Orüneberg. L 79. 138 Pat 80. 
•448 L 81. 4av 81. 614. Taf. 6. J. Gareis. 
82 776 Taf. 16 Pat. 88. *898. A. Feldmann. 
83. *182. Pat. 83. *899. — Transportabler Kessel 
rnr Verarbeitung von Gaswasser auf Ammoniak. 
Fr Gerold u. M. V acherot. Pat 83. *898 
— Material fflr Ammoniakwasser Keservoire. 
86. 41. 

— Verwendung fOr iandwirthschaftliche Zwecke 
Jacobi. L. 74. 387. — Gaswasser zur Vertil- 
gung der Phylloxera u. als Mittel gegen die 
Traubenkrankheit. G Beau m 4 u Petit L 


74. 703 s. a 84 69 — Zur Verwerthung von 
Gaswasser. 74. 791 76 6.67. 80. 100. 86 265 

A. Mal am. 75. 589 H. Bunte. 82 628. 
Hegener 82 632 Kunath. 83. .323 Blum. 
83.324. Merke ns 83. .325. N. H. Sch i 11 i n g. 
88. 3.57. — Schadliclikeit des Gaswassers für die 
Fischzucht A. Wagner L 76. 215. — .In- 
wendung des Gaswassers zur Fabrikation von 
Kaliumcarbonat W R. Wallacen. C. F. Clans. 
L. 79 176. — Directe Verwendung fflr Dflng 

zwecke If Bunte 87. 10*53. 

Gaswasser. Tarifbestimimmg fflr Eisenbahntrans- 
port, 87. 738. 

Geblkse s. a Exhaustoren — Verbesserte Form 
des Devilleschen GeblSseofens. Ch. Welch 
L, 79. 176 — Gasgeblttse. L. Loewe «fc Co. 
L. 79. 4.59 — Roofs Gebläse n Exhaustor fflr 
Hochofengase L. 83 . 620 — Apparat zur 

Erzeugung comprimirter Luft. J. Schweizer 
Pat 84 •830. — Ein neues Leuclitgas-Sauerstoff- 
gebläse u. das Zlrkunlicht E Linuemann. 
86. *633. 

Gebllselampen sielie Lampen 

Generatoren s a. Feuerung, Regeneratoren u. Re 
tortenflfen unter Oefen. - Zur Entwicklungs- 
geschichte der Generatoren N. H, Schilling 
88. 354. 

— Bau von Gasgeneratoren W. Oecholhäusor. 
78. 2. — Al>dichten des Griindwassers bei Gene 
ratoranlagen. G. Lieget 82. 367. 

— Wood’s Generator ohne Kost Breitenlohner. 
L. 77 56. — Gasgenerator in Verbindung mit 
Godefrey u. Howson's Puddelofen. Howson 
L 78 72 — Gasgenerator. Pat, Lieb ich. L. 
78 306. — Der TessW Generator. A. L, Holley. 
L. 80. 137. — Der Gasgenerator von Tessid du 
Motay. L. 80 614. — Da w son’s Gasgenerator 
L 82 408. — Generatoren mit umgekehrter Zug- 
richtiing A. Putsch. Pat 83. 185. — Ein 
putentirter Gasgenerator. H. Stegmann. L 84. 
280. — Wilaon's Gasgenerator. L. 84 .549. — 
Leuchtgasgenerator. C. Brandenburger 'Pat. 
85. *340 — Generator für l'okebctriel). T o w n • 
send, 86. 611. — Petroleumgasgenerstor. G. 
Jones Pat 85 * 872. — Wassergasgenerator 
mit zugehörigem Schmelzofen Schmidbauer 
I... 86. 363. — Einrichtung an Wussergasgenera 
toren zur Abdcstillirung des frischen Brenn- 
insterials. Europäische Wassergas Actien- 
gesellschaft. Pat 87. *616. — Gasgenerator, 
r.ugleicli Apparat zur Gewinnung von trockenem 
entgasten Brennmaterial. C. Pieper Pat. 88 *194 

— Neuerungen an Gasgeneratoren. Sweet. L. 77 
4.5. G. Happach. Pat. 82 *875 A. Knaudt 
Pat 82 . 823. J. Leadley u, J. Handion. 
Pat 85 »758 L Kleemann Pat 86 *211. 


Digitized by Google 



76 


Bcleuchtnng8we*»on. — 1. Barhregiflter. 


V. Daelen. Pat. 86 *245?. H Hempel. Pat. 
87 *439_ 

Q^nenitoren. Generator *ur Krxeujtnng von Heii* 
gasen Gröbe u.Lürmann L 78 22. — DerGrObe- 
l.ürmann-Generator mit getrennter Knt- u Vergas 
ung U- mechaniscber Reachickung. 8 1 e g m a n n 1*. 
78 SOK. B rem me. L. 78. 409 — Praktische 
Mittheilangen über den Grobe ‘T^nrinann-Geiie' 
rator. H. Steg mann L 80 614. — Generator 
mit getrennter Knt u Vergasung K W. Lür 
mann. Pat 81. •6‘4. — Nenerang an der KIn- 
richtung von Generaton.‘n F W, Lürmann 
Pat. 82 *540. — VerbesRcrter Gröbe Pürmann- 
Generator. F. W. Lürmann. L 83 810. 

— Der Siemens Generator u. »eine Function. 74. 
328. Lencauche*. L. 76. 355 s. a. L. 82.410. 
— Neuening an (Tasgenoratoren. Ch Siemens. 
Pat. 82 *375. Pat 83 •541. Pat. 85. *107 

~ Torfgenerator beim KiHenhüttenl>etrieb A. M 
Halling. L. 78. 20. — Die Gasgeneratoren für 
Torf oder Lignit bei der k k. Saline in Anssee. 
Heu pel. L. 82. 78(!. 

— Verschluss für Einfüllungig^fTnungen an Gene- 
ratoren. Hasne. 80 416. Taf. 6. Fig. 1. u. 5. — 
Dampfentwicklungseinrichtung für (ieiieratoren. 
Ha»»«. 80. 416. Taf. 6. Fig. 2, 2a u. Ib. — 
Vorrichtung an Generatoren r.ur Regulining der 
Hfthc der Brennmaterialschicht. R. Fö Ische. 
Pat. 81. *242. — Neuerungen an den Möller 
sehen Aufgal)cbehft!tem für Gasgeneratoren. F. 
Krupp. Pat. 81 *626, 

— Ueber Gasgeneratoren \V. Oechelhäuser 
77. *193 A M, Balling. L. 78 306. Schiele. 
L. 78 521. 551 H Herrmann. L. 78 579. 
E. Urahn. 78. 69*i. 7ft. 498. F. Lürmann L 
80 653. L. Rin mann. L. 82. 153. — Ueber 
Steinmann'flche tiaagenemtoren. Hey mann. 78. 
696. 

— Berechnung der VersuchsresulUte der Coke- 
generatoren. 78. 3r>8 — Commission für Gene- 
ratorversuche 78 J16.3, t>82; Berichte dieser Com- 
mission. 78. 620. 79. 462. — Versuche Ober die 
Leistungsfähigkeit der <k>kegeDeratoren unter 
verschiedenen Zugverhaltnissen. 78. 355. Taf. 5. 
Programm 78. '156. Versuche mit Coke aus Saar- 
kohlen. H Bunte. 78. 386. Taf. 6, Versuche mit 
Coke aus böhmischen Schwarakohlen. H Bunte. 
78 421. Taf. 9. Versuche mit Coke aus Zwickauer 
Kohlen. H Bunte. 79. 110. 147. Taf 5. Ver- 
suche mit Coke aus englischen Kohlen. H Bunte. 
79. 274 Taf 7. — Versuche mit Coke ans 
westfälischer Kohle. H. Bunte. 79. 312. Taf. 12. 
Wrsmdie mit Coke aas oberschlesischer Kohle. 
H. Bunte. 79 346. Taf. 13. Schlussberaer- 
kungeu. Chemische Beschaffenheit der Aschen- 
schlacke der untersuchten Cokesorten. H. B n n t e. 


79. 375. — Vergleichung von SchliUgenerator n 
Kostgenerator. 79. 153. — Wänueverlust des 
Schlitzgonerators durch Strahlung. 79. 347. — 
Ueber den Betrieb der Cokegeneratoren. 79. 43.3. 

— Versuche mit dem Bchlitr-generator. 79 464 

— Versuche mit dem Rostgenerator unter Zu 
führung von Wasser^lampf 79. 470. — Generator 
betrieb. 79. 560. — Die Generatoren u. die Re 
gencration auf der Münchener Gasanstalt. H 
SrhUling 79 2«J4 266. 80. lÖO. — Ueber Gene 
ratoranlagen ft\r Zweier Retortenöfen. Liege! 
81. 420 Merken». 81. 421, — Ueber die Wir- 
kung des Wasserdampfes in Gasgeneratoren 
Erhard. L. 81 791. — Der Münchener Gene- 
rator ti seine Function L. 83. 733. — Die Ver- 
wendung von Wasserdampf in Gasgeneratoren 
A. Schmidt L. 84 2:19 R Schöffel, L 84 
280 825. 

Gsneritorgas. Anwendung für Kxplosionsm&scbi- 
nen. G A. Hagemann. L. 78. 478. — Zu 
sammensetzung von Generatorgas aus Stein 
kohlen u. aus Holz F. Fischer. L 88 37:i, 
8. a <iasanalyse 

Oeneratordfen siehe Feuening u. Oefen. 

GeneratorwasiergAS siehe Wassergas. 

Gerichtliche BotachefdaDgen siehe (lesetze u. 
Processe. 

Gesetxe s. a. im Register für Wasserversorgung — 
Deutsche Reichsgeeetze mit Anmerkungen. Kort 
karap. L. 74. 145. — Sodalgesetzgebung 1884 
86 1. — Die Gewerbeordnung bezüglich con 
cessionspflichtiger Anlagen. 88 1146. 

~ Regulativ des Geineinderathes für Herstellung 
von Gasleitungen in Wien 74 . 83. — Verord 
nung des Magistrats in Berlin über die Ab- 
.Schreibungen bei den städtischen Gasanstalten 
74. 430. — Veroninung in Oppeln, die Be- 
festigung von KronleuchO'rn betreffend. 75. 2:18, 

— Eintragung der städtischen Gasanstalten in 
das Handelsregister 76. 162. — Vergütung von 
Schäden durch Louchtgasexplosionen in BreaUn 
76. 285. — Das gewerbliche Concessionswesen 
in Bezug auf die Gasanstalten. 76. 298. 336, 343 

— Bill gegen die F>höhung des Actienkapitab 
der fJasgesellschaften in England. 77. 2«i5 — 
Verbot der Gassparapparate durch die gross- 
herzogl. Regierung zu Weimar, 80. 5412. — Ver- 
ortlnung derkgl. AmtshauptmannHchaft in Leipzig 
Ober den Gebrauch von Gassparapparaten. 80. 
698. — Verordnung des Leipziger Stadtraths 
über den Gebrauclj von Gassparapparalen. 80 
527. 81.31. — Verordnung des Reichseisenbahn 
amtes, den Transport gebrauchter Reinigungs 
masse lietreffend. 86 489. s. a 929. — Erlass 
der kgl. Regiening in Düsseldorf, Gas für Mo- 
torr*n u. zum Kochen u. Heizen betreffend. 87 
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69. 197. — Verortinung des ReichscUenbahDamte | 
für den Versandt von Kohlen u. Coke 87. 10H7. 

— Circularx'erfügung der kgl Regierung lu Schles- 
wig, Kraft- u. Heizgas betreffend- 88 618. 
Ueaetae. Zur Haftungsfmge 75 28*» 286. 824. 

— Beitrag zur Frage der Haftbarkeit. 78. JMk). 

— Erweiteruug des Haftpflichtgesetzes. 81. 59. 

— Bestimmungen Ober die Verwaltung des Alters- 
unterstützuugsfonds für die im Dienste sächsi- 
scher Gasfabriken stehenden Arl>eiter. 81. 75. 

— Ge.'Jetzentwurf über die Arbeitor-UnfaUver- 
Sicherung. 81. liS. — Krankenversicherung der 
Arbeiter, Reichsgesetz vom 15. Juni 18Ö3. L. 
83. 588. — Das ReichsverHicheruugsamt über 
•lie Bildung von Berufsgenossenschaften. 85 312. 

— Das Unfallversicherungsgesetz. L. 85. 447. — 
Vorschläge für die Alters- u. Invalidenversicher- 
ung. V. Steinsberg-Skirbs. L. 85. 447. — 
Haftong für Scliaden )>ei Umlegen von Gasleit- 
ungsrohren. 86. 828. — V’ersicherungspfUcht der 
Gaa- u. Wasserinstallationsgescbttfte. 86. tK)9. — 
Unfallverhütungsvorschriften für die Berufi^ce- 
nossenschaft der chemischen Industrie. L. 87. 
20U. — Erkenntnis.H des Reichsversicherungsaints 
über das Verhaltniss, in welchem vom Stand* 
punkte des Unfallversicheningsgesetzes ans die 
(iasbeleuchtung zu der elektrischen Beleuchtung 
steht 87. 203. 

— Aichordnung für das deutsche Reich, (lasiuesser 
Iwtreffend. 85. 818. 916. — Mittheihmgen der 
kaiserl. Normalaichungscommission , Amtsblatt. 
L. 86. 530. — Bi‘kanntinachung des kgl. sächsi- 
schen Ministeriums «les Innern, den Gebrauch 
ungeaichter (Tasinesser betreffend. 86, 586. — 
Erläuterung zur Aichnnlnung für Gasmesser. 86. 

— Aichfähigkeit des Wybauw sehen (»as- 
messers mit Doppelzahlwerk. 86. 6.51, — Be* 
kanntroachung der kaiserl. Normalaichungscom- 
tnission, betreffend die Aichung von Gasmessern 
nebst Zusätzen zur Prüfnngsinstmetiun. 87. *421». 
— * Die kaiserl. Normalaichungscommission zur 
Prüfung trockener Gasmesser. 87. 8i>9. Fehler* 
grenzen deraichptlichtigeiiGegenständeu.sonstige 
Zahlenangaben in den Aichungsvorschriften A. 
Baomann. L. 87. 1106 •— Bestimmungen der 
kaiserl Normalaichungscommission Ol>er Gas- 
messer. 88. 545. 

— Vorschriften des Reichsgesundheitsamtes be- 
züglich des V’erkaufes u. der Verwendung von 
Petroleum. SO. 563. — Die neue Petn>leumord* 
nung des Cantons Zürich 81. 32. L 81. 20. — 
Keicbsgcsetzliche R4‘gelung der Petroleumcontrole. 
82- 268. 

— Verordnungen Über Treppen- u. Flurbeleuch- 
tung in Berlin. 86. 360, in Breslau. 85. 20. 86. 
93, in Dresden. 86 398. 88. 593. — Entschei- 


dung des Reichsgerichts über die Verptlichtung 
zur Treppen u. Flurbeleuchtung. 87 50. — Ver- 
ordnung der Polizeidirection in Stettin in Betreff 
der Hausbeleuchtung. 87. 875. 

Gesetze« GerichtsentMheiduiig über Hauchl>e1äatig- 
ung durch Kessclheizuug. L. 86. 870. ~ Ortsstatut 
zur Verhütung von Rauch- u Rnssbclästigung 
in Dresden. 86. 430 88 165. L. 88. 227. 1085, 

— Patent-Gesetzentwurf für das Deutsche Reich 
nebst Motiven. Fr. Kortkampf. L. 75. 623. — 
Das deutsche Patentgesetz. 77. 561. 674 L 81. 
96. — Betrachtungen Ober das deutsche Patent- 
gesetz. W. Oechelhäuser. 77. 429. s. a. 81. 
121. — Bekanntmachung des Deutschen Reichs- 
patentamtes. 81. 96 — Das neue englische l'a* 
tentgesetz. 83 771 

— Die Vorschriften »1er amerikanischen Feuerver- 
sicberungsgesellschaften l>eim Gebrauch elektri- 
schen Lichtes. L. 82 340. — Elektrische Bill 
in England. 82 575. — Die Electric Lighting 
Act in England 83. 615 L. 83. 737. — Verord- 
nung des Österreichischen Ministeriums des Han- 
dels u. des Innern, bidr die gewerbsmässigen 
Anlagen zu Zw'ecken der Erzeugung u Leitung 
der Elektricitäl. 84. 141. — Bedingungen der 
Rcichstel^raphenverwaitung für Legung elektri- 
scher Leitungen in Berlin. 86.669. — Ministerial- 
erlass, betreffend die Anlage von Leitungen für 
»len Betrieb elektrischer Beleuchtung ln Berlin 
86 341. — tiesetzliche Regelung der Anlage u, 
des Betrieln“* von elektrischen Beleuchtunga- 
uiilageu zu London 86. 614. — Bedingungen 
für die Benutzung des Strassengrundes in Wien 
zur Einlegung der Kabel. 86. 736. 87. 178. 518. 
— Vorschriften für die Ausführung elektrischer 
Beleuchtungsanlagen in Paris. M. Gragnon. 
L. 87. 550, — Entscheidung des Reichsgericht« 
in l.«ipzig ül>er Stromlieferung 87 586 — Ge- 
setz für die elektrische Beleuchtung in England 
L. 88. 983. 

Gewicht« Ueber einheillichea Maas» u. Gewicht. 
75 765. — Einheitliche Schreibweise der abge- 
kürzten Bezeichnungen der Maasse u Gewichte. 
77. 759. — (»ewichUumrechnungfttabellen. R. N. 
Thürs ton. L. 83. 588 

Gewicht^ speciflsches. ApparatzurBestimmungdes 
spccif. Gewichtes des Leuchtgases. A. Wagner. 
L- 76. 560. — Bestimmung de« specif Gewichtes 
von Gasen. Recknagel. 77 623. *662. 84. 
887. — Ueber eine akustische Methode der Be- 
stimmung des specif. Gewichtes von Gasen u. 
Dämpfen H. Goldschmidt. L. 80. 719. — 
Apparat zur Bestimmung des specif. Gewichtes 
oder des Druckes von Gasen u. Dämpfen. Fr. 
Lux. 85. *707. Pat. 86. *243, — ACrostatische 
Wage zur Bestimmung »les specif. Gewichtes der 
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Gaap. Lommel. L 86. 173 — Apparat zur 
ilirecteii Bvstimmung des »iiecif Gewichte«. F r. 
Lux. Pftt 86. *3t)r>. — Bestimmung de« «pecif. 
Gewichte« von Flüasigkeiten mittels gewöhn- 
licher Hebelwaagen. Fr. Lux. Fat. 86. *730. — 
Wrfahren zur continuirlichen directen Bestim- 
mung de« specif. Gewichte«, de« Drucke« u. der 
Beatandtheile von Gaaen. Lux. Pat. 86. *790. 
— Die Gaswaage, Apparat zur automatisclien 
Bestimmung de« specif. Gewichtes u. der Zu- 
sammensetzung von Gasen; Princip u. Con- 
struction, Aufstellung n. Gebrauch. Fr. Lux. 
87. *261. *358. 88. *786 — Neuerung an dem 
Verfahren zur continuirlichen directen Bestim- 
mung des specif Gewichtes, de« Druckes u. der 
Beatandtheile von Gasen, sowie de« specif. Ge- 
wichtes von FlQssigkeiten mittels gewöhnlicher 
Hebelwaagen. F Lux. Pat. 88. *552. 
Gawindesebneidapparat« siehe Kohrabschneider, 
Gewind- u. Schraubenschneidapparate 
Glas. Hellatzung mit Flussatture. M. Hock L. 
76. 463. — Ueber das plötzliche Springen von 
Gl&sem. Ed. Hage nb ach. L 76. 746. — Das 
gehärtete Glas von La Bastie 76. 123 202 L 

76. 140. AL Bauer. L 76 253. Spielhagen 
76 111 J M Karpinski. L 77. 377. — Hart 
glas u. Presshartglas für Strassenlaternen. Hasse. 

77. 487. — Anlage u. Betrieb der Glasfabriken 
K Dralle. L. 86. 169. 

Glasur ftir Retorten. L. 76. 861 
GUhapparat zum Aufbrennen von Firmenzeichen 
74. 88. s. a. Brenneisen u. Gassengmaschine 
GlUkOrper siehe GlQhlicht 
Glflbkohle siehe Briquettes u Elektrische Lampen. 
Gldhlampen siehe Lampen u. Elektrische Lampen. 
G18hlicht. Ueber GlQhlicht v. Quaglio. 83. 
606. Hegen er 83.608. — Das GlQhlicht, sein 
Wesen u seine Erfordernisse. E de Fodot. 
L 86. 529. — Benutzung verschiedener Mate- 
rialien als Glühkörper. 86. 65 — Ein neues 

Lenchtgas-SaueretoSgebUtse u. das Zirkonlicht. 
E Linnemann. 86. *683. 

— Das GasglDhlicht von Dr. A u « r. 86. 65. 96. 
*38.5. 486 L. 86. 417. K. Pintsch. 86. *64.5. 
«40. L. 86. 959. L. 87. 199. Geyer. 87 318. 
Hempel. 87. 534. — Das Auer'sche Licht u. 
da« Auge. W Hempel. 87. .535 — Gasver 
brauch u Leuchtkraft des Auerbrenners. A. 
Marnier. L. 87. .550. — Das Auer'sche Glüh- 
licht in den Post- u. Telegraphenamtern Wiens 
87. 1000. — .Auer « Incandescenzlicht u Gas- 
licht. L. 88. 372. — Leuchtkraft der Auerbrenner. 
E .Schilling. 88. 903 

— Anleitung zum Herrichten des GlOhkOrpers für 
Auers Incandescenzlampe. J. Pintsch' 86. 
*646 — Herstellung von Leuchtkörpem für ln 


candescenzgasbrenner. C. Auer. Pat. 88 58 

— LeuchtkOrper für Incandescenzgasbrenner 
C. Auer v. Welsbach. Pat 88. .5.52. 960 

OlBblleht. Verfahren zur Erzeugung eines weissen 
u. intensiven Lichts, Magnesiaglühlicht. C. C ta- 
rn o n d. Pat. 82. *542 Pat 83. •627 Pat. 84. 
*600. *827. s. a. 83. *685. — Ueber die Clamond- 
sche Beleuchtungsmethode. Servier. 88. 469. 
•580. V. Quaglio. 82.587.88. 606. Jüngling. 

88 746 Reich ard. 83 410. 

— Das Wassergasglüblicht. 86. 324. H. Bunte 
86. •801. — Fahnehjelm'sche« Magnesiaglühlicht 
E Blaes. 86. 2.'42. K. Kinzer. L. 86. 362 
8. a. L. 86.417. — Herstellung u. Anordnung von 
Glühkörpern zur Erzeugung von Licht mittels 
Wassergas. 0. Fahnehjelm. Pat 86 *533 
s. a. 86. 324. *:J26. *801. — Neuerung in der 
Herstellung u. Anordnung von Glühkörpern. 0 
Fahnehjelm. Pat 86. *730 

Glycerin. Eigenschaften. R. Godefroy. L. 75 
27 — Siedepunkt A. Oppenheim u. M. Sali- 
mann L. 76. 27 — Verwendung als Brenn 

material. E. Schering. L. 76 344 — Glycerin 
für Gasuhren. Gehe. 81. 821. — Tabelle Ober 
das speciflsche Gewicht wässriger Glycerinlösun- 
gen. Lenz. 81. 822. — Gewinnung u Verwen 
düng in der Industrie. A. Bergbaus L. 83 
168. — Ein- u Ausfuhr im deutschen Zollgebiete 
L. 86 337 

Gold. Schmelzpunkt V i o 1 1 e. L. 80 22 

Graphit. Einwirkung von Sauerstoff auf Graphit 
J Lang 88. 938. — Einwirkung von Was«<T 
dampf auf Graphit. J. Lang. 88 968. 

Grlsonmeter. Coqnillon. 78 *41. — Modifi 
catiuii des Grisoumeters Cuquillon. L 79 
137 Somzde. L. 88. 117. 

Grabeugas «. a. Schlagwetter. — Darstellung J 
H Gladstune u. A.Tribe. L 86. 15 — Die 
lyeuchtkraft des Methans. L.Wright L. 86 813. 

— Einwirkung von Methan auf Kohlensäure. J 
Lang. 88 933. — Einwirkung von Methan auf 
Wasserdampf J. Lang. 88. *933 

— Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Entzündung 
explosibler Gemenge von Sumpfgas mit Luft 
Mallard. 81 63. — Entzündungstemperatur 
der explosiven Mischungen von Sumpfgas u 
Luft Mallard u. Le Chat e Her. L 81. 94 

— Ueber die Anwendung von Sumpfgas zur Er 
Zeugung niedriger Temperaturen. L.Ca Mietet 
L 84. 624. — Ueber die Eigenschaften des flo« 
sigen Sumpfgases u. seine Anwendung als Külte 
mittel S. Wroblewskl. L. 84. 643. — Ver- 
halten von Grubengas u. Kohlenstaub gegen 
Sprengschüsse. U i It L 86. 475. — Entzündung« 
teinperatur verschiedener Mischungen von Gruben 
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gu mit Laft u mit Sauemtoff. Mallard u. L« 
Cfaatelier 86 -Ififi 430. — FnrtpÖanzunga 
geachwindigkeit der Flamme in einem tiemiach 
von Grubengas u. Luft Mallard u. Le Cha- 
telier 86. *100. — Versuclie über die Ent- 
sfindliebkeit der Grubengam^ durch Funken Joh. 
Mayer. L. 86. 682. 


I Gntbengaa. Nachweis des Sumpfgases in Kuiiien 
gruben Mallard u Le Cha telier L. 79 783. 
— Automatischer Analysator für Grubengase. D. 
Monnier Pat. 82. *129. — Apparate zur Be 
Stimmung von Sumpfgas in Grubenwettern. P 
V Mertens u Brunlechner L. 87. 613. 
Uamnil siehe Kautschuk. 


H. 


HUae 8. a. im Register für Wasserversorgung. 

— Erfahrungen mit den Cockey'scben HAhnen. 
Troschcl. 75. 51. s. a 476. — lieber Cockey 
■iche Hähne Kümmel. 76. 463. — Gashähne 
aus Glas u. Kork. Lecoq de Boisboudran. 

L 77. 200. — Beseitigung der Hauptfehler an 
Hähnen. A. Collmann. L. 77 526. — Hahn 
für Heizlampen in Laboratorien Debray. L. 
77. 746. — Hauptbahn für Private, reparaturfähig 
ohne Unterbrechung der Gasabgabe 79. 76. — 
Die Häiine auf der Pariser Weltausstellung. 

C. Lang. 79. 200. — Sicherheitsvorrichtung für 
Hähne K. Nagel. Pat 83. *137 — Rotirender 
Hahn für Gasmotoren. Fr Rachholz Pat 86 
174. — Hahn für Benzinbehälter. N. Pouscb- 
kareff. Put 85. *267. — Gaszündhahn für 
eine beliebige Anzahl von GasQammen. W Fisch- 
bach Pat. 85. *532 — Gashähne mit elek 
irischem Anzeiger L Lenuerts u. U L’Olli- 
vier Pat 87. *510. — Sicherheitskauäle an 
Mehrweg-Hähnen zur Verhütung der Miscliung 
von Flüssigkeiten u Gas«'n Fluropäische 
Wae serg as - Ac t i e ngesel I s eil a f t Pat 87 
•«. 

— Neuerungen an Hahnen C. Stuart. Pat 76. 
216. W T Walker Pat 77. 18. J J Ar , 
rowsmith u H. F'ergusou. Pat 77. 13 

J Anderson Pat. 77 20. J L. Dubois, 
Pat 77. 233. G. Butler Pat 77. 710 F W. 
Riker Pat. 78. 303 G. Seideman. Pat. 84 
ViOe A. Peschei. Pat 84 *528 

— Absperrhähne. Sociötd anonyme de pro- 
duits chimiques. Pat 83. *343 J Mittel- 
Btensebeid n. A Memmler. Pat 84. *246. 

— .Absperrhahn mit voller u. regulirbarer Uurch- 
gangsoffnung. J. A. Henckels. Pat 85. *323. 

— Absperrhahn für Gasleitungen in Eisenhahn- 
fahrzeugen R. Plass. Put 88. 433. 

— Brennerhahn mit feststehenden Küken. J. 
Pintsch. Pat 82. *641. 

— Drehachieberhahn E. Vogt Pat. 85. *420. 

— Niederschraubventilhabn. E Chatel. Pat 83. 
•197. 

— Quetachhahn. W. Elges Pat 86. *420 


Hthae. Regulirhähne für Gasbrenner. P. J Lake. 
Pat. 76. 743. 

— Selbstdichtender Hahn R Jäger Pat 84 *246. 

— Sicherheitsgashabn. A F'nehss. Pat 88 *.661. 

— Ventilhahn mit doppeltem Verschluss. J Hoch 
gesund Pat 84. *246 

— Wechselhahn W P. Walker. Pat 76 425. — 
Wechselhahu zur Benutzung zweier Gasmesser 
für den Tages- u. Abendgasverbrauch E. La 
Ramde. Pat 88. *527. 

— Hähne für Gas-Wasser- u. Dampfleitungen. J 
Radford. Pat 74 277. E. A. Chameroy 
Pat. 76. 217 — Hähne mit Asbestpackung für 
Gas-, Dampf- u. W'asserleitung. L. 77. 114. — 
Ablass u. Durchlasshahn für Goa, Dampf u. 
F'lüssigkeiten mit selbstthätigem Verschluss. 
Th. Hill me r Pat 86. *173 

Häftongsfroge siehe unter Gesetze 

HanSI als Bdenchtungsmatcrial Guillemare 
L 77 12. 

Helaswasserapparat. G. H ildenbrand. Pat 84. 
*832. 

Heizgas s a. Carburation, Gasbereitung u Gas- 
heizung — Ensammensetzung u Verbrennungs 
wärme der verachiedenen Heizgasarten. A Bunte 
83. 6U2. — ZusaOimensetzung s. n Gaaanalyse 

HeUuateriallen siehe Brennmaterialien 

HelzthBren siehe F'euerthüren 

Heizung s. a. Dampf, F'euerung, Gasheizung, Oefeu, 
Steinkohlen, Verbrennung u. Wärme 

— Lehrbuch der Heiz- n. Lüftnngstechnik. F. Pau 1. 
L. 85 172. 256. 

— Verbesserte llcizmethode J R. M aef arl a n e. 

Pat 74. 149. — Verwendung übelriechender Gase 
zur Heizung. W. R. Lake. L 76 653. — Die 
Verwendung von gering« erthigem Brennmaterial 
u. der Planrost A Schramm. L. 77. 84. — 
.Ausnutzung der Heizkraft von Brennmaterialien 
H Wiebe. L. 78. 137. — Die Feuerung der 
Zukunft. L. 78. 308. — Brennmaterialersparuiss 
bei Zimmerbeizung. Lerch. L 79. 43. — 
Ueber die Ausnutzung der Brennstoffe durch 
Zimmerofen. F. Fischer L 79. 763. Bode. 
L. 82. .561. — Kosten verschiedener Heizsysteme 
L 83 167. — Ueber Ersparnisse durch Aus- 
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nntning von Rrenmnaterial W S. S u t h erla ml. 
L. 83. 374. — Die Beseitigung dca Rauches in 
grossen Stftdten n. die Ausnutzung der natür- 
lichen Brennstoffe L. Grabau. 83. Ö98. — 
Neues Verbrennungs u. Ueizsysteni. Kr. Sie- 
mens 85. 124. 147 Tat. 2 bis 4. — Das Fr. 
Siemeus'sche neue Heizverfahren mit freier 
Klammenentfaltung. F W Lürmann. L. 85. 756. 
— Benutzung desAbdampfeszu ileizzwecken. L. 86. 
91. — Die BedeutungderDissociations Temperatur 
in der Pyrotechnik. F Lürmann. L. 86. 728. — 
Die ökonomische Verwendung der Brennstoffe. C. 
W. Williams. L. 86. 729. — Zur gleichzeitigen 
Zimmerheizung u. Beleuchtung. L. 88. 745. 

Heiinng. Ueber Cokelieizung. C. 51üller. 80.96. 
8 a 86. 566. — Versuche zur Verheizung von 
Cokestaub. Brun et. 87. 770. — Cokeheizung 
in Belgien. 88. *4fi3. 

— Methode um Theer, Oel, Kreosot, Spiritus u. 

andere brennbare a fette Materialien zum Heizen 
zu verwenden. C Tysoe. Pat. 74. 729. — 
Anwendung von Kohlenwasserstoffen, flüchtigen 
Oelen , Alkohol etc. zur Heizung n Dampf- 
erzengnng n. Apparate hiezu. S J. Ditschfield, 
G. Watson u. J. Childs. Pat 74 835. — 
Glycerin als Brennmaterial. E. Schering. L. 
76. 344. — Anwendung von rohem Petroleum 
u. Theerölen zur Heizung. L. 77. 55. — Appa 
rate zum Heizen mit Petroleum Th. Fletscher. 
L 80. 348. — Vorrichtung zur Heizung mit 
Kuhlenwasserstoffdampfen. J. Sch Ulke. Pat. 
82. *.56 — Verfahren ii. Apparate zur Heizung 
mit Erdöl. L. Th i eine. Pat 83. 739. Pat. 85. 
*196. — Petroleumheizapparat. R. Schulz. 
Pat. 86. •359. — Verfahren u. Apparat zur Ver- 
brennung von mit staubförmigem Brennmaterial 
vermischteu Kohlenwasscnttoffen. ,1. Lee de. 
Pat. 85. 506. 666. — Benutzung der l'etroleum- 
rUckstünde zur Locomotivheizung. Th. Urqu- 
hardt. L. 85. 528 — Verwendung flüssiger 

Brennstoffe (Petroleum u. Theer) zur Heizung 
u. die hiezu nöthigen Einrichtungen. Walker, 
Burell, B uffet, Selwyn, Rossmassler. 
L. 86. *722 bis 724. — Flüssige Brennstoffe. L. 

86. 758. — Apparat zur Befeuerung von Oefen 
mittels Petroleum. W. Horn. Pat 86. *932. — 
Vorrichtung zum Brennen flüssiger Kohlenwasser- 
stoffe. P. Tarbutt Pat 87. *438. — Ver- 
wendung flüssiger Heizstoffe für Schiffskessel. 
C. Busley. L. 88. 835 

— Verbesserte Heizvorrichtung. R. Punshon. 
Pat 74. 150. — Verbesserung an Heizapparaten. 
S. Leoni. Pat 75. 178. — Proctors mechanischer 
Heizer. L. 79. 174 — Selbstthütige Heizvor- 
richtung. H. Schütze. Pat. 83. *107. — Luft- 
II. Wasserheizapparat mit Geiierativ-(Ga8-)Fciicr- 


iing D. Grove. Pat 88. *660. — Mechani.sche 
SchOrvorrichtung. G. Sinclair. Pat 84. 169 

— Heizapparat. W. Reinhardt Pat. 84. 446 

— Ueber Heizungs- u. Trockenanlagen. A. H au« 
ding L. 84. 625. — Lampenheizapparat für 
Zimmerwärmung G. Boretti. Pat 85. *594 

Heizung. Corobination des Sels'schen u Franke- 
sehen Heisswasser-Heizapparates zur Erwärmnng 
des Gasbeliititerwassers. Ilgen 74. 624. 631 — 
Heizvorrichtung für Gasometerbaasins. P. Rad 
loff. Pat 85 282. — Ueber die Heizung von 
Gasometerbassins. 87. 348. 

— Apparat zum Heizen von Backöfen mit Wasser 
gas W. G. Fearnley. Pat 75. 345. 

— Die Beheizung des Parlamentsgebäudes in London 
Benno Cred5. L 74. 727, — Die Beheitnng 
u Lüftung des neuen Opernhauses in Paris 
L. 76. 344. — Die Heizung n. Lüftung geschlos- 
sener Räume. H. Fischer. L. 77. 12. — 
Heizungs- u. LOftungs Anlagen auf der Ausstellung 
in Kassel H. Fischer. L, 77. 746. — Ueber 
Heizung von Unterrichtsanstalten. Fr. Paul 

I. . 79. 49. — Ueber Centralheizung von Stadt- 
theilen Bode. L. 79. 758. — Bericht über 
Beheizung u Ventilation des Bridgeport-Schiil 
hanses R. Briggs. L. 80. 588. — Ueber die 
Beheizung der Städte H. Fischer L. 80. 757. 
L. 81. 94. Rietschel. L. 80. 7.58 -Die 
Heizung u Lüftung gesclilossener Räume in 
der Hygieneausstelinng. H Fischer. L. 83. 773. 

— Die (iriindsätzc der Heizung ii Ventilation u. 

ihre praktische Anwendung. .1 8. Billings 

L. 85. 256. — Die Ileizfrage für Schulen, Kirchen, 
öffentliche u. private Gebände. E. Sturm 
L. 85. 529. — Heiz- u. Ventilationsvorrichtung 
L. Koppel. Pat 85. *992, — Die rationelle 
Heizung u. Lüftung. E. Deny. L 86. 92 — 
Heizung u. Ventilation für öffentliche u. private 
Gebäude. A Wazon. L 86. 92 — Lüftung 

II . Heiaung von Schulen H. Rietschel. L 86. 
152. — Lüftungs- u, Heis-Anlagen in Wiener 
Theatern n. VergnUgungslokalitäten J. Lesche 
tiaky. L 86. 606. — Heizungs u Lüftungs 
anlage im neuen Concertgebände zu Amsterdam 
Crusius L 87. 73. — Elemente der Lüftung 
u. Heiaung F. Fanderlik. L. 87. 732. — 
Warmwasserlieizung für private u. öffentliche 
Gebäude. F. Dye. L. 87. 895. — Gasbeleuch 
tung mit Lüftung ii. Heizung im Saale des kgl 
Odeons zu München 87. 213. Taf 2 u. 3. L 

87. 732 — Prüfung der V'entilations- n. Ileizungs- 
anlage im kgl Odeon zu München 87. 220 — 
Die Heizungs-, Ventilations-u. Beleuchtungsanlage 
im kgl Odeon zu München. N. H Schilling 

88. 360. — Ueber die Beheizung von Kirchen 
11. Fischer, L. 88. 799. 
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UtUTerractafi* Ueber Ausführung von Ueizver* 
suchen. C. Linde. L. 7H. Ö7i>. — lieber die 
Ausführung von Heizversuchen im Dampfkessel- 
betriebe. F. Fischer L. 79. 523. — Ueber 
die Ausführung von lleizversuchen. O Binder. 
88. 94U. — Verdarupfungsversuche siehe unter 
Dampfkessel 

Heliophanit« Leuchtstoff aus dem tieinische einer 
PhospborlOsung in Schn efelkohlenstoff mit Unter- 
mlpetersänre E. Tnrpin, Pat. 83. 104. 
Ueptaoe. Ueber die Heptane aus Petroleum. 

C. Schorlemmer. L. 74. 7G. 

Herde siehe Gaskocbherde, Kochherde unter Kochen. 
Hochofen siehe Oefen. 

Hochofenbetrieb siehe Coke u Steinkohlen. 
Hochofenschlacke. Die Miscbfrage in derCement 
industrie u. die Hochofenschlacke. 86 677, 

HoU. Die Verwerthung des Holzes anf chemischem ! 
Wege J. Bersch. L. 83. 588, — Untersuch 
uDgen über die Zusammensetzung einiger Holz- 
Sorten in Verbindung mit calorimetrischen Ver- 
suchen. E. Gottlieh. L. 84. ilö. — Ueber 
die trockene Destillation verschiedener Holzarten ; 
nebst tabellarischer Zusammenstellung der er- ' 
zielten Ausbeute an den verschiedenen Prodneten. ' 
M. Sen ff. 86. 526. 

Holzessig. Ueber Fabrikation. VV. Rudnew. 

L. 87 682. — Ausbeute bei der trockenen Destil- 
lation verschiedener Holzarten M. Sen ff. 86. 
527. — Die SSnren des Holzessigs. Kracmer 
u. Grodzki. L. 79. 173. 

Holzgas siche Gasbereitung u. Leuchtgas. 

Holigelat. Beitrüge zur Keuntniss des Holzgeistes 
n. dessen Fabrikation. Ernst Dollfus. L. 74. 
793. — Siedepunkt, Entflamniungs- u. Entzündungs- 
temperatur. F. Gantter. L. 87. 651. 

Holzkohle. Die Meiler- u Retortenverkolilung. i 

G. Thenius. L. 85. 847. — Holzverkoblungs- 
anlage mit Gewinnung aller Nebenproducte. 

H. Blank. 85 *346 — Apparat zur Darstellung 
unter gleichzeitiger Gewinnung der Destillations- 
producte. J. G. Beck ton. Pat. 82.230. — Holz- ! 
kohle als Hochofen Brennmaterial. W. ThOrner. 

L. 86. 668. 900. — Ueber Einwirkung von Wasser- 
dampf auf glühende Holzkohle. J. H. Long. L. 
78. 705. s. a. Dampf u. Wassergaa. 

Holzöle siehe Tbeerüle unter Oelen. 


Holztheor sielie nnter Theer. 

Hydraulik siehe Vorlage. 

Hjdrocarbnratear ^ ein <Ta8bereitungS' Apparat. 
Pi^plu. 79. 125. 

Hydrometer. Ma u m ä n 6 s Gaahydroineter L. 78. 23. 

Uydrooxygengasbelencbtang siehe Beleuchtung, 

Hyglea^ ein Ventilationsapparat. M Mestern. 
L. 85. KK). 85 1004. 

Hygieno s. a. Feuerung, Gesetze, Heizung u Kohlen- 
oxyd, sowie im Register für Wasserversorgung. — 
Ueber Verunreinigung der Luft durch künstliche 
Beleuchtung siehe Luft. — Ueber den Einfluss 
von künstlichem Licht auf das Auge siehe Licht. 
— Ueber Nachtheile der Gasbeleuchtung in hy- 
gienischer Beziehung siehe Beleuchtung u. Elek- 
trische Beleuchtung, sowie Gasanstalten, Gas- 
ausströmung, Leuchtgas, Rohrleitung u. Unglücks- 
falle. 

— Regelmässige Untersuchung der Luft in den 
Krankenhäusern. 76. 103. 124. — Eröffnungs- 
rede des wissenschaftlichen Congresses. Th. 
Ilawksley. L. 77. 82. — Ueber schädliche 
Dämpfe. A. Smith. L 77. 84. — Gesundheits- 
schädliche Einflüsse in Fabriken u. deren Be- 
kämpfung. Sch aal. L. 78. 481. — Jahres- 
bericht über die Fortschritte ’u. Leistungen auf 
dem Gebiete der Hygiene. J. üffelmann. 
L. 84. 550. — Die Luftqualität im kgl. Hoftheater 
zu München bei Gas- u. bei elektrischer Be- 
leuchtung, bei leerem u. bei vollem Hause. 
Fr. Renk. 85 371. — Der Gesundheits-Ingenieur 
K. Hartman n u. F Renk. L. 85. 990. — 
Die elektrische Beleuchtung in gesundheitlicher 
Beziehung. Heile mann. L. 86. 53. — Ver- 
suche mit elektrischer Beleuchtung im Garnison- 
lazareth zu Spandau. Piest. 86, 62. — Experi- 
mentelle Studien über den Einfluss hygienisch 
wichtiger Gase u. Dämpfe auf den Organismus. 
G. B. L e h m a n n. L. 86. 607. — L^'bensgefahr 
im eig<mcn Hause. T. Pridgin Teale. L. 87. 
270. — Die Verbreitung von MikroorganiHmen 
in der AtraMphäre P K Frankland. L. 87. 
552. — Sieben Abhandlungen aus der Wohnungs 
hygiene. A Wolpert. L. 87. 732. — Die 
Fortschritte der Gas u. elektrischen Beleuchtung 
u. die Anwendung des WasHcrgases in hygieni- 
scher Beziehung. K. Hart mann. 87. 1038. 


I. J. 

iBcaBdeocenzlampeD siehe I.ampeti u. Elektrische Herstellung des Indigo auf künstlichem Wege. 

Lampen. C. Hauser mann. L. 81 201 

Irldlnm. Schmelzpunkt. Violle. L. 80. 22. 

Uczodescenzücht siehe GlühlichL IsocjonBr (Carbylamin), .Vachweis im Benzolvor- 

ladtgo. Künatlicher Indigo. 81.35. — Ueber die | lauf. E Nölting L. 85 154. 

Oeaenü-Reg s. Jouro. f. Gaabcl. u. W'auervent. 6 
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IgoUrinittcl siehe Umhülliin^tnaxse ini Register | JodsXiire> Bildung in jodhaitiger Flamme G. 

für Waaserversorguiig. Sallet. L. 75. »92 

Isopurporln. Darstellung aus Anthracen U. A uer- 
bach u. T. Gcssert. Pat 75 !iül. I 


K. 


KalfeerGster siehe Gaskaffeeröster. 

Kalender siche Literatur u. die betreffenden Artikel. 
Kalkgas siehe Gasbereilung u. Waesergan. 
Kalkzosstzprober für die Verurbeitung von Gum- 
Wasser Knubtaucli. 83 
Kamine siehe Schornsteine. 

Kantschnk. Abstammung u. Gewinnung. L 74 
44. — Fabrikation. E. Pavoux. L. 74. 110. — 
PrQfiing von vulkanisirtem Gummi auf seine 
Güte. Markman. 7B. 112. Müller. 76. Ö7H. 

— Löslichkeit von Gasen in vulkanisirtem Kaut- 
schuk. W. Hempel. L. 82 564. 

Kantschukwaaren. Gummiringe zur Hohrverbin- 
düng. 8omz4e. 74 27. J. R. (ieith. 74 123. 
J. K. Förster. Pat. 74 708. s. a. Kohrdicht- 
ung u. B. w. — Untersuchung ül>t*r Kautschuk* 
rohre. L. 78. 136. — Blasen aus Gummituch 
(tu ibal. 79. 79. 

Kenaington Gaa Fire« Ed. Davis & Sohn. L. 
74 794. 

Kerosin. .Siedepunkt u. speoif. Gewicht. 75. 211. 
212. — Feber russisches u. amerikanisches 
Kerosin. K. Lissenko. L. 78. 479. 

Kerzen« Norinalkerzen stehe Photouietrie. 

— Fabrikation. G. F Wilson. L. 76. 652. — Die 

Ker7.enfal)rikation auf der Pariser WeltÄUsstel- 
luiig 78 504. 528. 530. 531 532 — Herstellung 
von Windkerzen. U. Büttner Pal. 80 261. — 
Darstellung Von Kerzen. F M. Joly. Pat. 82 
•232. — Maschine zur Fabrikation. A. A. 

Roy au. Pat 82. *92. — Neuerung an Kerzen. 
A Mann u. R Jacobi. Pat 83, *500. — 

Theorie u Praxis der Fuhrikation. L. Dronx 
u. V'. Larue. L. 87 471. 

— Anwendung (Hmiprimirter»kalter,alinosphäri8clier 
Luft bei Kerzen. Clir Weher. Pat 80. *690. 

— Pnaluction u. Preise von Paraffinkerzen 75 
561 564 8. a. Paraffin 

— Feber die Maschinen zum Giessen der Stearin 
kerzen von P. Moräne, Giroud, L, 81 366, — 
Zur Geschichte der Stearinkerzen T,,. 82 227. 

— Stearinlicht Industrie in Berlin. 87. 176. s. a. 
Stearin. 

— Veigleichende Untersuchung von Stearin-, Pa- 
raffin- u. Compositioivikcrzen in Bezug auf ihre 
allgemeinen EigenschafUm u. ihren Leuchtwerth. 
H. Bunte, u. Scheithauer. 88 400. 


I Kerzen« Tropfenfänger für uhtropfende Kerzen A. 
Lacotte. Pat. 80. 447. — Mehrtheilige koni&<‘h« 
Lichtmanschelte. J. W. Spear Pat 80 *691 
Pat. 81. 99 — Glaskuppel für Kerzen. G Roth 
gieser. Pat, 81 *24. 

Kerzenanslözcher siehe Anzünde- u. AuslOseh- 
apparate 

Kerzenhalter h. a. I^euchter. — Neuerungen an 
Kerzenhaltern. P Lehmann. Pat. 80 *689 
■ J. E. Nyrop, Put. 81. *143. 0. Keibel. Pat 
83. *740. — Klemmvorrichtung für Kerzen von 
verschiedener Stärke. C. Voigt. Pat. 81 *2o 
— Kleninivorrichtung für Kerzen an Leuchtern 
K. n. E Siebert. Pat. 81. *834. — In Leuchter 
einschraubbarer Kerzenhalter. D Decker Pat 
81, *100, Pat. 82. *750. — Kerzenhalter mit 
Winkelhcl)eln Hecht u. Köppe. Pat. 82. •t»H. 
— Verstellbarer Kerzenhalter. H. u Th.Wagner 
Pat, 88. *67. Pat. 84. *571 Th.Wagner Pat 
' 85 ‘öSH. — Kerzenhalter mit selhstthäliger 

f Lüsi Uvorrichtuiig. E, Ge wecke. Pat 85 *595 
— Kerzenklcmoie für Leuchter. Berliner u 
Ziegler. Pat. 85. *817. 

Kerzenschoner. Kerzenschoner zur Verhütung 
des Laufens der Kerzen. R Fleischhauer 
Pat. 82. *700. 

Kerzenwaage. Kerzenwaage mit elektrischer Re 
gistrirungdes Gleichgewichts. H. Krüss. 85. *.*>4'» 
Kesselstein sielte im [(«‘gister für Wasserversorgung 
Kippberleselnngsapparut siehe S<;rubber. 

Kitte* Kitte für Gasretorten. Ferd. Capitaine 
74 779. — Kitt für Petroleurabehälter Veit 
ineyer L. 75 29. — Kilt zur Dichtung der 
Steigrolire u. für rissige Retorten 76 16. — Kilt 
I aus Thon u. Theer zum Abdichteu des Cininü 
' Wassers bei der Anlage von (Teueratoren. 0 
I Liegel. 82 367. — Kitte für Eisentheile u. 

I Wassersüchte Kitte für Gas- u. Wasserleilungj» 

rohre. 86 508. — Kitte u. Klebemittel Sigm. 
Lehner L 86. 848 

I Klemmvorrichtang für Kerzen siehe Kerzenhalter 
Knallgas« Ueber Knallgasbildung bei Gasfeuer 
ungsuulagen. Steinmann. L 82 154. 
Knochoukoble. Apparat zuin Verkohlen von 
Knochen durch überhitzten Dampf. Abr Zwi- 
Unger. Pat. 85. *531 
Kochen s. a Gasheizung u. Gaskochapparate 
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Koches* Kochapparat. B.G il e s. Pat.74.61 1 . — Koch- 
apparat mit ZiifOhrunj; von Saaerstoff aom Brenn- 
material. <f T. Bousfielti. Pat. 74. Bt>8. — 
V’erbeaaerter Kuchapparat 8. Leoni. Pat 75. 
178. — Kochapparat mit Steiukohlenbeizan^ 

H. Franz. Pat 84. *’J00. — Ueber Dampfkoch- 
einrichtungen A Hausding. L. 84 025. — 
Neuerung an Papin‘»chen Kochtöpfeu. E Capi- | 
taine. Pat 84. *040. — Heisawasaerappamt. G. i 
Hildenbrand. Pat, 84. *892. — Kinstellbare 
Tragvorrichtung fQr LanipenkochgefttaHe. M. v. 
Pichler Pat. 86. *987. — Kocheinrichtungen 
für Hotels u. Privathüuser. L 87. 270. 

— • Günstige Erfolge mit Petroleumkochupparaten. 

L. 75 148. — Htigenerativ-Petruluumkochapparat. 
Ed. Weaely. L. 76. 215. — Petroleuiiikoch- 
apparate. 0. Wollenberg. L. 77. 109. — Wanue- 
achuU für Oelbehtlter bei Petrolcumkochappa- 
raten. W. Jungbluth. Pat 80. *090. — Vor- 
richtung zur Kegulirung den OelzudusseH an 
Kochapparaten. W. W. Hopkinson. Pat. 81. 
*27.— Kochapparat für Mineralöl L.Bepulchre. 
Pat. 82. *229. — Neuerung an Petroleumkoch- 
apparaten. H. Kock. Pat. 82. *193. H. Kleiu- 
schewsky Pat 82. *749. Pat 83. *500. - 
Küchenufen für Üüasige KohlenwaMorstoffe mit 
Köeewiti'ecben Brennern Fr Köaewitz. Pat 
84. *129. — Petroleumheizofen oder Herd. The 
Boston Petroleum Heating Company 
Pat. 84. *170. — Cylindervorrichtung au Petro 
leumkochöfen E. Richter. Pat 84 *572. — 
Dochtloser Petroleumkochapparat J. Goverts. 
Pat. 85. *594. — Neuerung an mit Gasöl ge- 
beizten Kochapparaten. M. 8ievert Pat. 86. 
•9üo. 

Kochherde mit Cokeheizung. 88. 459 

Kogawachs siehe PÜanzenwachB. 

Kohle 8. a. Braunkohlen, Holzkohle, Knochenkohle, 
Steinkohlen n. Torfkohle — Kohlen für elek- 
trische Zwecke siehe Elektrische Lampen — 
Einwirkung von Sauerstoff auf Kohle. J. Lang. 
88. 936. — Einwirkung eines (iemenges von 
Sauerstoff u. Kohlenoxyd auf Kohle. J. Lang. 
88. 938. — Einwirkung von Wasserdampf auf 
Kohle. J Lang. 88 967. 972 s. a Wossergas. 

— Wechselwirkung zwischen Kohle u Kohlen- 
säure. J Lang 88. 969. 

Kohlenbriquettes siehe Briquettes. 

Kohlenoxyd* Darstellung u. Benutzung von Kohlen 
oxydgas mit Anwendung von Wasserstoffga» oder 
Dampf zu Heizzwecken L. Stevens. Put. 74 
278. — Ueber die Bildung bei der V’erbrennung 
von Kohle. Ledebur, 82. 709. — Ueber die 
Entstehung bei der Reduction des Kohlendioxyds 
durch Kohle Naumannn u Pistor L. 85- i 
754. — Apparat zur Erzeugung u. Reinigung. 11. I 


Schott. Pat 84. 170. — Verfahren u. Apparat 
zur Gewinnung von reinem Kohlenoxyd. A. 
Fritschi Pat. 87. *4:i8. 

Kohlenoxyd. Unvollständige Verbrennung von 
Kohlenoxyd- u. Was6erstoffgemis<!hen mit Sauer 
Stoff u. Stickoxydul. E.v. Meyer. 75 244. — Ver 
brenmings Vorgänge in einem Gemisch von Kohlen 
oxyd u. Wasserstoff Horstmann. 77 624 — Ueber 
die relative Verwandtschaft des Sauerstoffs zum 
Wasserstoff u. Kohlenoxyd A Horst mann. 
L. 78 307, — Entzündungstemperatur einer ex- 
plosiven Mischung von Kohlenoxyd u. Sauerstoff 
Mallurd u. Le (Miatelier. L. 81 94. — Ent- 
zündungstemperatur verschiedener Misohimgeii 
von Kohlenoxyd mit Luft, mit Sauerstoff u, mit 
Kohlensäure. Mullard u. Le Chatelier 85 
4H6. 490. — Verhältniss des Druckes zur Tem- 
peratur beim flüssigen Kohlenoxyd.V^Ol8ze wsk i. 
L 85 170. — Ueber die Mitwirkung des Wassers 
bei der V'erbrennung des Kohlenoxyds u, das 
Auftreten von Wasserstoffhyperoxyd bei dieser 
V’erbrennung. Traube. L 85.815 Verhalten 
g^en Wasserdampf. Naumann u. Pistor. 
86. E. Blass 86. 225 — Die V'erbrenmuig 
von Kohlenoxyd u. Wasserstoff. U. Dixon. L 
86. 697, — Ueber dessen Verbrennung L. 
Meyer. L. 86. 759. — Verbrennuiigstcmpcratur 

G. Lunge. 87. 949 — Einwirkung eines Ge- 
menges von Sauerstoff u. Kohlenoxyd auf Kohle. 
J, Lang 88 938. — Einwirkung von Wasser 
dampf auf Kohlenoxyd. J. Lang. 88 971. 

Bestimmung im Leuchtgase. Berthelot. 77. 
197 — Absorption durch Knpfen'hlorQrlösung. 
Thoma L 78. 371 — Bestimmung mini- 

maler Mengen durch Palladiumchlorür. J. v 
E’odor. L. 80 419. — Nachweis. F. Fischer. 
L. 80. 685, — Nachweis u. Bestimmung in der 
Luft. J. V. Fodor. L 80. 719. — Ueber das 
Verhalten gegen Blut u. gegen Palladiumchlorür. 

H. Bunte. 85 647, 676. 

— Gehalt des Kölner Ia*uchtgascs an Kohlen- 
oxyd. A. Hegener 78. 124. — - Gehall ver 

schiedeuer Leuchtgase an Kohlenoxyd u. dessen 
Einfluss auf das thierißche Leben. M v. Petten- 
kofer. 84 222 — Das Kohlenoxyd in seinen 
Beziehungen zur Gesundheit. J, v. Fodor L, 
80 419. — Ueber Kohlendunst- u. l.reuchtgaH- 
vergiftung. R. Biefel u. Th. poleck. 80. 668. 
L. 80 588, L. 81. 731. — Ueber Nachweis, 
Giftigkeit u. Vorkommen in Wohntüumeii M. 
Gruber. L. 84 672. — ICxperiinentelle UnU*r- 
suchungen Über die Verbreitung des Kohlen- 
oxyds iin Erdboilcn. D. Welitschkowsky. 
L. 84. 672 — Giftigkeit, v. Petten kofer 85. 
94 Ber 264. — Ueber die Vertheilung des Blut 
furbstoffes zwischen Kohlenoxyd u. Sauerstoll. 

6* 
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G. Hüfner L. 85. 277. — lieber die Menge 
in der Athemluft, weiche bereite eine e<-hädliche 
Wirkung auf den mcu»chlichen Organienins auH 
übt. H. Bunte 85. 649. 

Kohlenoxyd. Elektrischer Warner gegen Erstick* 
ungsgefahr durch Kohlenoxyd An sei. L. 76. 149. 
8. B. 81. 3. van der Wey de. 81. 4. 

KohlensSnre. Die Kohlensäure im Leuchtgase. 
Tieftrunk. 76. 477. — Ueber die Bildung bei 
der Verbrennung von Kohle. Ledebur. 82.709 
— Verwendung der flüssigen Kohlensäure. A. 
W. Hof mann. L. 88. 228. — Die Kohlensäure 
als Maass für die Verunreinigung der Zimmer- 
luft. O. Wolffhügel. 83. 884. — Die Kohlen- 
säure der Atmosphäre. R. Ebert. L. 85 447. 

^ — Die Kohlensäure, ihr Vorkommen, Herstel- 

lung, Eigenschaften u. technische Verwendung. 
E Lu h mann. L. 85. 756. — Verlauf der Kohlen- 
Häurebildung bei der Destillation verschiedener 
deutscher Kohlen. H. Bunte. 86. 597. 

~ Absorption durch Salzlösungen. Setschenoff. 
L. 75. 683. — Verhalten gegen Schwefelwasser- 
stoff bei Rothgluth. H Köhler. L. 78. 479. — 
VerbrcnnuDgstemperatur u. Dissociation. Mal- 
lard u Le Chatelier. L. 82. 452. — Ivöslich- 
keit in W asser bei hohem Druck . 8. W r o b 1 e w s k i. 
L, 82, 566. — Ueber die Reduction des Kohlen- 
dioxydes durch Kohle zu Kohlenoxyd. Nau- 
mann u. Pistor. L. 85. 754. — Reduction 
durch Kohle u. durch Wasserstoff. Naumann 
u. Pi stör 86. 98 — Einwirkung von Methan 
auf Kohlensäure. J. Lang. 88 933. — Wechsel- 
wirkung zwischen Kohle u. Kohlensäure. J L a n g 
88. 969. 

— Nachweis im Leuchtgase. O. Connor Slane. 
L. 82 . 86. — Bestimmung iin Leuchlgase. L. F. 
W right. L. 83. 735. — Einfache Art der Be- 
stimmung im Leuchtgase innerhalb beliebiger 
Qrenzwerthe, R Bloclimauu.84.537 — Kohlen 
Säurebestimmungen im Saale des kgl. Odeons 
zu München l>ei leerem u bei gefülltem Hause. 
Fr. Renk. 87. 224 

— KohlensäurebeetimmungsbUretten für Satura- 
tionsgase. F. Kroupa u. 0. Kohlraüscli. L. 
76. 51. — Taschenapparat zur Kohlensäuremes- 
sung der Zimmerluft. A. Wolpert. Pat 83. 
347. — Apparat zur Bestimmung grösserer Mengen. 

H. Müncke L. 84. 194 — Apparat zum Prüfen 
der Luft auf ihren Kohlensäuregehalt E. Nien- 
städt. Pat. 86 *242. — Taschenapparat zur 
Bestimmung der Kohlensäure in der Luft A. 
Wolpert. Pat. 88 *160. *1145. 

Kohlenstlfte siehe Elektrische Lampen. 

KohlenstolT» Das Weiter' sehe Gesetz u die latente 
Vergasungswarme des Kohlenstoffs. F. Lür- 
mann u. G. Bethken. L. 76. 51. 


KohleBWääserstoffe s. a. Leuchtkraft 

— Vorkommen der fossilen Kohlenwasserstoffe 
C. F. Zincken. L. 84. 125. — Gehalt des 
Leuchtgases an schweren' u. an aromatischen 
Kohlenwasserstoffen. 86. 618. 

— Darstellung aus Gasen u. Apparate hiezu. W. 
Y 0 u n g. Pat. 77. 18. — Destillation von Kohlen- 
wasserstoffen durch eingeleiteten Wasserdampf. 
A. Naumann. L. 78. 307. — Küblapparat zur 
fractionirten Condensation der Kohlenwasser 
Stoffe. 6u(^guen. 83.759. — Darstellung von 
Kohlenwasserstoffen durch Destillation von Braun- 
kohle mit Chlorzink. E. Heusser. Pat. 84. 
574. — Abecheidung von leichten Kohlenwaaser- 
stoffen aus Parafflnölen. A. Riebeck'sche 
Montanwerke. Pat. 87. 472. 

— Uel>er einen aus den am höchsten siedenden 
Antheilen des Steinkohlentheers erhaltenen 
Kohlenwasserstoff. P. Rasenack. L. 74 43. — 
Flouresoenzverhältuisse gewisser KoUlenwasser 
Stoffe in den Steinkohlen- u. Petroleumdestillaten. 
H. Morton. L. 75. 829. — Ueber die Kohlen- 
wasserstoffe, welche hei der Destillation der rohen 
Fettsäuren mit überhitztem Wasserdampfe ent- 
stehen. A. Cahours Q. £. Demar^ay. L. 75. 
868. — Üel>er die pyrogenen Kohlenwasserstoffe. 
M. Berthelot. 76. 406. — Die im Leuchtgase' 
enthaltenen Kohlenwasserstoffe. M. Berthelot. 
76 401b — Entstehung der Benzolkohlenwasser 
Stoffe l>ei der trockenen Destillation. 0. Jakob 
son. L. 77. 413. — Ueber die pyrogenen Kohlen- 
wasserstoffe des amerikanischen Petroleums. 
L. Prunier. L. 79 789. — Ueber die Kohlen 
Wasserstoffe des amerikanischen Petroleums. 
Beiletein u. Kurbatow. L. 81 364. — Picen, 
ein Kohlenwasserstoff aus PetroleumrOckst&nden. 
C. Graehe u. J. Walter. L. 81. 51U. — 
Uel>er <lie bei der Compression von Petroleumgas 
resultirenden flüssigen Kohlenwasserstoffe. W. 
G r e v i 1 1 e. L. 84. 672. — Ueber die Bildung 
henzolartiger Kohlenwasserstoffe. H. E. Arm 
strong. 85. 161. — Zur Constitution der Kohlen- 
wasserstoffe CnHin des kaukasischen Petro- 
leums Markownikoff u. Bpady. L. 87. 730. 

— Einwirkung der Hitze auf einige Kohlenwasser- 
stoffe. P. Barbier. L. 74 750. — Entzündlich- 
keit der Kohlenwasserstoffe ii. Vorgänge bei deren 
unvollständiger Verbrennung. E. v. Meyer. 
75. 244. 245. — Einwirkung des Waseerdampfee 
auf Kohlenwasserstoffe in der Rothglühhitze. 
J. Coquillou. L. 78. 550. — Ueber die Ver- 
brennung der flüchtigen Kohlenwasserstoffe des 
Petroleums im Saiierstoffgase. R. Güosberg. 
L. 78. 706. — Ueber die Verbrennungswärme 
der Kohlenwasserstoffe. Mendelejeff. L. 82. 
564. — Zersetzung u. Bildung bei hohen Tem- 
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peratnren. Armstrong u. Miller. L. NH. HÜH. I 
— Ueber die Verbrennungs- u. Bildangswttrme 1 
fester KohlenwasaerstolTe. Bcrthelot u. Vieille. 

L. 87. 112. 

Kohlenwasserstoffe« Bestimmung der Kohlen- 
wasserstoffe der Aethylen- u. Acetylenreihe im 
Lenchtgase. Berthe lot. 77. 19B. — .Methode 
lur Auffindung aromatischer Kohlenwasserstoffe 
bei der Erdöl . Destillation. G. G u s t a v s o n 
L. 83. «09. 

Kohlenzfegel siehe Briquettee. 

Kordlgene, ein Brennstoff »ur Heizung oder Be- 
leuchtung K. V. Kordig. Pat 82 .filO. 

KrartTorsorgnng stehe Motoren. I 

Kraho. Dampfkrahn zutn Heben von Krdmaasen. i 
79. 294. — Krahn -Anlage des Gaswerkes Gras- 


hrook in Hamburg. Gallois. L 82 IM. — 
Krahn zum Entladen von Kohlenschiffen. H. 
Aerts. L 85. 172. L. 86. 150. 

Kreosot. ^Zusammensetzung des Steinkohlentheer- 
Kreosots. K. Tiemann u. C. Schotten. I«. 
78. 552. 

Kresole. Ueber die im .SteinkohlentheerOle ent. 
haltenen. H. E. Armstrong. L. 74. 316. 

Kronlencliter siehe Lampen. 

Koblkfuss. Tabellen zur Umwandlung der eng 
liechen u. proussischen Knhikfussc in Kubikmeter 
75. 123. 

KBhIer siehe Condensatoren 

Kapfer. Schmelzpunkt Violle. L. 80. 22. 

Knprerchlorflr. Darstellung einer Losung zur 
.\bsorption von Kohlenoxyd. Thoina L. 78. 317. 


Mi. 


Lampen s. a. Anzfindc- u. Auslöschapparate, Brenner, 
Beleuchtung, Elektrische Lampen, Laternen n. 
Keflectoren. — Amylacetatlampe, Benzinlampe 
u. Draper's Einheitslampe siehe Photometrie. — 
Löthlampen siehe unter Löthen. 

— Covpe- u. ändert Lampen für den Cieenbahndienet s. a. 
Laternen. — Coup(?lampe. Maroni. 74 788. — Pe- 
troleumlampe ffir Eisenbahnwagen. A. K el ly.Pat 
80. *261. — Signallampe. E S. Piper Pat 83. 
•299. — Lampe für Eisenbahnwagen J S h a 1 1 i s 
u. Th. Thomas. Pat. 83. *380. — Gaslampen 
für Eisenbahnwagen. F. Clark. Pat. 83 *592. | 

— Lampe für den Eisenbahndienst H. Defries. j 
Pat. 84 *129. — Conp^lampe. M. Gaillard. ' 
Pst 85. *310. — Coupdgaslampe mit Helb u. 
Dunkelstellung L. Riedinger. Pat. 86. *536. 

— Docht/ampen s. a. Docht. — Neuerungen an \ 
Dochtlampon. U G. Massow. Pat. 81 *621. 

J. Whitehead, Th. Blackey u. B Fielding , 
Pat 84. *166. F. Baker. Pat 85. *817. — 
Vorrichtung znrLuftzuführungdurchden f«anipen. 
fnsg u. zur Geradestellung des Dochtes. R. Cau- 
tius u. C. Podznweit. Pat 84. 127. — Oel- j 
dochtlampe. J. Roots. Pat. 88 *1121. I 

— Baslampen. Sicherheitsvorrichtung für Gas- 
flammen W. E. Teale. Pat 74. 150. — Lencht- 
apparate für Gas. .M. J. Landau. Put. 74 611. 

— Gaslampe für kohlenwasserstoffreiehe I.eucht- 

gase. R. Muenke. L. 77 . 647. — Gaslampe 
von Fauth & Co H. Rau pp. 78. 353. — Gas. 
lampen mit Anwendung der sogen. Schusterkugel. 
Fauth. 80 191. — Gaslampe u. Gaseutwick- j 

lungs-Apparat für Kohlenwasseratoffga-xe. A. Ber- 
land. Pat. 82. *827. — Oelgaslaiupc mit Gas- 
erzeuger, .Metall u. .Isliestfilter. Th. Tauner 


Pat. 85 *195. — (iasbeleuclitungs- u. zugleich 
Ventilationsapparat. C Morgenstern 4 Co. 

Pat 85 *.309. — Gtislampe mit automatischem 
Verschluss. H. Rohrheck. L. 86. 124. 727. — 
Gegenzug Gaslumpen J. Herzfeld. Pat. 88 
•376. The Platin um Light Company. 

Pat. 88. *376. — Regulirschrauben für die Brenn- 
mhrchen an Gegenzuglampen. J. Herzfeld. 

Pat. 88. *410. 

Lampen. Neuerungen snGuslampen S. Myers Put. 

74 112. W. Har wie. Pat 74. 612. P. .1 
Lake. Pat 75 597 R. Krausse Pat 84. 

•170. Th. Hahn n. G. Pflücke. Pat 88. •528. 

— Lampen für carburirtes Gas 8. H. Emmers. 

Pat. 74 345 — Vorrichtung an Lampen zur Er- 
höhung der la^uchtkraft des Gases .1. H Weston. 

Pat. 75. 255. — Clark 's vereinigte Gas- u Oel- 
lampc. L. 76 4‘22. — Gaslampe, gleichzeitig 
Carbnratenr. C. K. Ball. L. 76 627. — Ueber 
die Lampen für Albo-Carlmn Beleuchtung Salzen- 
berg 80 438 461 Troschel. 80. 461 H 
n. D Vale. 80. 429. — Combination einer Pe- 
troleumlampe mit einem Gasarm J. Kidd. 

Pat 81. •243 — Gimlampe mit Carburatenr. 

B. Andreae. Pat. 82. •376. 

— Stehende Lampe für r«*generative Gaabeleuch 
tung Fr. Siemens. 79. ^746 — Doppellampe 
für Leuclitgas mit selbstthätiger Erhitzung des 
Gases u. der Luft vor der Verbrennung. C. VV. 
Muchull. Pat. 80 •388. — Ueber die Lampe 
von Muchall Salzenberg. 80. 437. Elster. 

80 460. Salm. 80. 462. Mucball. 80.703. 

— Photometrische Versuche mit der Lampe von 
Muchall. Haas, 80. 704. — Lampe mit spiral- 
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f^'rmig gewurufpnen Heiiwluftkanälen. C. W, Mu- 
ch all. Pat. Hl. *206. - Regenerativ-Bpleuch- 
tnngsappparute. F. Siemens, Pat. 80. 260. 
Pat. Hl, *144 *177. — Ueber Riemens' Regene- 
rativ Lampen. 80. 690. J. Hasse. 80. *641. 
HI. 456. 557. Taf. 4. — Lichtstärke, Gasverbrauch 
u. Kosten von Siemens' Regenerativlampe No. IV'. 
Engl er 83. 40H. — Gaslainpe mit selbst 
thfttigem V^orwftrmer. O. Grothe. Pat. 81. *657. 

— Vorrirhtungzum VorwÄrmen der Verbrennungs- 
luft an Doppelcylinderlampen. K. Shall. Pat. 
83. *^^80. — Gaslampe mit V'entilation n. Vor- 
wärmung des Gases u. der Verbrennungsluft 
F. Fritr.. Pat. 83 ■626. — Gaslampe mit Vor- 
wärmung von Gas u. Luft. B. Wen dt. Pat. 83. 
•814. — Beleuchtungsapparat mit V’orwflrmnng 
des Gases u der Luft. W. L ö n h o 1 d t. Pat. 83. 
•815. — Einrichtung zum V’orwttrmen der Ver 
brennungsluft bei Gaslampen. J. Pintsch. 
Pat. 84 *197. — Regencrativlampe. Ch. Cla- 
mond. Pat. 84. *197. L. 82. 786. — Regenerativ. 
Gaslampe. G. S. G rimston. Pat. 84. *404. — 
Gaslampc mit V'orwämiiing der Verbrennungsluft. 
Fr. VV'enhain. Pat. 84 ‘*732. — Wärme.sammler 
fnr Lampen. C. Siemens. Pat. 84. *827. 

— Verbesserte Regenerativgas • Lampe. System 
Grimston. Bower u. Thorp. L. 85 255. — 
Regenerativ- Gaslampen J Essbcrger Pat. 
85. *340 A. Bower. Pat 86 *532 — Be- 
schreibung, Lichteffect u. Gasverbrauch der Re- 
generativlampe von F Wenham. 80 *351. — 
Duplex-Ri'generativlampe von Bower. 80. *353_ 

— Ueber Regenerativlampen G. Wobbe. 80, 
•745. — Belenchtungseffect der Regenerativlampe 
von Wobbe. 80 843. — Ueber die Regenerativ- 
lampe von Wenham, Scholl. 87 316. Eitner. 

87 316. The Wenham Company, Lim., 
London 87. 549. — Riemens-Regenerativlampe, 
verglichen im Gasverbrauche mit Schnitt- u. Ar- 
gand Brenner. W, Hempel. 87. 534 — Selbst- 
regnlirender Gasdiirchlass f(ir Regenerativlampen. 
F. Butzke & Co. Pat. 87. •1048. — Ueber die 
Butzke Lampe für Intensivheleuchtung. Kugler. 
88. 141. — Regenerativ Gaslampe. A Bower 
n. T Thorp. Pat, 88 *196. — Goslatnpe mit 
Vorwännung fflr die Brennerluft. A. Jahnke. 
Pat. 88 *197. — Gashiiiipe mit Vorwärmung 
der Brennlnft. A Bermbach. Pat. 88 *440. 

— Bericht OlH»r die Recuperatorlampen, System 
Wenham. Coidet. h SS. 497. — Vergleichung 
<ler Leistungen von Pariser Lampen (System 
RchOlke) mit «»gen. Phare- Lampen u. Franzö- 
sischen Siemenslaiiipen. 88. 845. — Einrichtung 
an Regenerativ- Gaslampen zum Verschluss des 
Lufteinlasses heim Anzünden. J. Koster. Pat. 

88 •1*51. — Luftvertheiler mit spiralförmigen 


Flügeln für Regenerativ-Gaslampen. H. Hirzel. 
Pat. 88. *1123. 

Lampen. Glühlampen s. a. Brenner. Die Glüh- 
körper für die I>ampen siehe Glühlicht. — 
Clamond's Gas Incandescenz -Lampe. Pat 

82. *542. Pat. 83 *627. 83. *685. Pat, 84 
•*J00. *827. Servier. 82. 469. *580, Jflnglinp 
82 746. — Lichtstärke, Gasverbrauch u. Kosten 
von Clamond's Gaeincandescenzlampe. Re i ch a rd 

83. 410. — Kalklichtlampe. P. Seiffermann. 
Pat 84. *197- — Beleuchtungsapparat (Gasglüh- 
licht) für Gas u. Luftgemisch. V. Popp. Pat. 

84. *444. Pat. 85 *532. L. 83 UK). — Glüh- 
lampe für flüchtige Kohlenwasserstoffe. E. Ch ai m- 
sonovitz.. Pat. 85. *196. — Abnahme der Leucht 
kraft von Incandescenzlampen. L. 86 53. ~ 
V’ersuche Ober die Dauer der Incandescenzlampen 
L. 80. 148. — Weston’sche Incandescenzlampe 
L. 86. 758. ^ Aiier's Incandescenzlampe. 86 
•.'185. — Gasverbrauch u. Leuchtkraft des Auer 
brenners. A, Marnier. L. 87. 550, — Wels- 
bach Incandescenzlampe =s Auer s Incandescenz 
lampe. L. 87. 269. s. a. GlÜhlicht. 

— Hänge- u. Zugtampen. — Sicherheits-Hängelampe 
E. B. Coxe. L. 76. 682. — Hängelampe für 
regenerative Gasbeleuchtung. Fr. Siemens 
79. *748. — Zieh- u. Hängegasapparate. E. C. 
Tardieu. Pat. 80 2H*>. — Hängelampen mit 
Befestigung des Armes am Sehirmreifen u. an 
der Metallvaso. Schwintzer u. Gräff, Pal 
82. ^57. — Richerheitshängelarape B. Gassen 
Pat. 82. *58. — Petrolenmhängelampe. P. Feder- 
mann. Pat. 83 *537. — Ausziehbare Hänge- 
lampe. H Raupp. Pat. 82. *823. — Rchlrm 
hängelampe. Ch. Zerenner. Pat. 84. •I.'IO. — 
Deckenlampe. C. Zimmermann. Pat. 87. •3*8. 
—• Wasserverschlusshiingelampe. J. Kayser, 
Pat. 87 *368. — Hängelampe, in Rtehlampie um 
wandelbar. 8. Biheller. Pat. 88. •715.— Die 
Pariser (Hänge-) Lampe, System Sch Olk e. 88. 
•842. 

— Neuerungen an Zaglampen. R. Turner u. G. 
R. RoUason. Pat. 74. 708. J. N. Aronson 
Pat. 75. 658. W. F. Lotz. Pat. 76. 658 J 
Breeden. Pat. 76 524. H. F. 0. Timme 
Pat 77. 19. 

— Verordnung in Oppeln, die Befestigung vnn 
Kronleuchtern betreffend. 75 238. — V’orrich- 
tung zum Hel)eD u. Niederlassen von Gaskronen 
E. Stutzer. Pat. 83. .500. — Ueber Befestigung 
grosser schwerer Kronen. Müller. 84 '108.— 
Kronleuchter mit Kogenerativhrennem Fr 
Schroeer Pat. 84. •*!00. 

— Lampen u. Lüster Decoration G. Platt. Pat 
74 279. — Verbesserungen an Gas- u. anderen 
Lampen in der Verbindung des Lüsterkörpers mit 
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(Jem Rohre. W. J. Walah. Pat. 74. 729. — 
Kugelgelenk für Hängelampen. W. G. Ca n non. 
Pat 76 124. — Construction u. Omamentirung 
von Hängelampen u. Candclabem. J. Atkins 
u. C. W. Torr. Pat. 76 216 — Kedenugvor- 
ricbtnng für Kronleuchter u. Lampen Bronce- 
waarenfabrik Berlin. Pat. 80. *554. — 
Veratellbarea Bremsband an Federrollen für 
Kronleuchter u. Lampen. Schäfer u. Hausrh 
ner. Pat. 80 *554. — Vorrichtung zum Auf- 
hängen von Hängelampen. A. Reitze. Pat. 80. 
*♦»90. — Federrolle zu Znglampcn (lehängen. 
E. Keyling u. Thomas. Pat. 80. *2()0. 2«>1. 
Pat. 82. *751. — Hel>elzug ohne Gegengewicht 
an Hängelampen. O. Falbe Pat. 8t. *27, — 
Sell>stthätige Aufhangevorrichtnng für Lamf>en 
A. Schmitt-Manderbach- Pat 83 *499. 

Pat. 84. *571. — Arretir- u Auslöschvorrichlung 
für Zuglampengehänge. C. F. W Reinhardt. 
Pat. 84. *127. — Neuerungen an ZuggohUngen 
für Hängelampen. C. Jo pp. Pat. 84. * 12!>. — 
Vorrichtung zur Befestigung von Angensehützern 
an Lampengehängen. Schwintzer n. Gräff. 
Pat. 84. *129. — Korb einer Wantl- oder Hänge- 
lampe, umgekehrt StehlaiDj»enfus.s. Fr BOhme. 
Pat. 84 *570. — Lampengehänge. \V. Usadel. 
Pat. 84. *806. — Bremse an Federrollen für Zng- 
lampengehänge Ch Root Pat 86 *670. *875 
Rud. Busse. Pat. 86 *906. — Sicherheits 
Rufliängung für Gashängelaropen. G. Gehring. 
Pat 88. *552. 

Lampen. Lustres u. Zierlampen auf der Pariser 
IVeltansstelUmg. 79. 163. 

~ Heil- u. /Coch/ampen s. a. Gasheizung u. Gas- 
kochapparate. — Lampen zum Erhitzen von 
Radreifen siehe Gasheizung. — Universal- 
Gaslarope Jos. Rabs. 74. *62. — Verbes- 
serungen an Heizungslampen durch Zuführen 
von Sauerstoff zum Brennmaterial. G T Bous 
field. Pat. 74 668. — Patentkochlampc. Janke 
L 75. 27. — Heizlampe für Gas. A Ehret. 
L. 75. 412. — Lampe zum Heizen Wiesnegg. 
L. 75. 62JI — Mehrflammige Gaslampen mit 
Flammeninantel R. Miienke. I*. 78. 706. — 
Heizgaslampe (Buns<*nbrenner) mit Luftregii- 
lirungsvorrichtiing H. Muenke. L. 80 238. — 
Mn e n k e's Gas)ain|>e zur Erzeugung hoher Tempe- 
raturen. 82. *44. Pat. 82. *128. — ErdOllampe 
zum Erhitzen von Chagrinwalzen für Leder 
fahrikatioD. W. Volz. Put. 82. *;i09. — Vor 
richtung an Lumpen zur Zimmerheizung G. 
Roretti Pat 85 *594. — Klammenstmhllumpe. 
CI. Paquelin. Pat 87 *1107. 

— Oe/Iampen Oellampe für photographische Zwecke. 
Van Tenac. I<. 75. 414. — Oellampen mit con* 
cenlriscbeii Dochten Farqnhar L. 75. »28. — 


Robert'sOellampjemit Schmierölkanne combinirt 
L. 75. 8J10. — Oellampe mit Reflectoren. Bal- 
lestrie. L. 75. 411 L 76. 421. — Lampe 
mit Oelkanne E. Girouard. L. 76 314. — 
Oellampen für Beleuchtung von Caissons mit 
comprimirter Luft. Couvreux fils. L. 79. 
758. — I>ampe mit Schwimmer u. Hebevorrich- 
tung im Oelhehälter. E. A . R i p p i n g i 1 1 e. Pat. 
80. 554 — Lampe für harzige u. ruaseude Oele. 
J. B. G. N^rot u. K. Charhonneaux. Pat 
80 * 556. — Anwendung comprimirter, kalter, 
atmosphärischer Luft bei Lkjchtlampen, Ohr. 
Weber. Pat. 80. *69<>. — Oampfstrahl Oellampe. 
llartmann n. Lucke. Pat 80. •^452. L. 81. 47. 

— Vorrichtung zur Regulirnng des Oelzurtflsscs. 
W. W. Hopkinson. Pat, 81- *27. — Lampe 
ohne Cylinder mit Ventilator zur Luftzuführung. 
.1- F. Hoyne. Pat, 82 *56. — Hänge u. Steh- 
Schiehelampe. Schwintzer u, Gracff. Pat 

82. *194. *532. — Oellampe mit Vorrichtungen 
zur Verhütung eines SehaUenwerfens nach unten. 
J. Schafton. Pat. 82 *221t. — Uühollampe 
mit Lufzuleitungsröhrchen ti VcrfM'hlnsasehraube. 
Gebr, Reuling. Pat 82. *310. — Lampt zum 
Anzümien von Cigarren. M FlOrscheim Pat. 

83. •5.‘k> l*at 84 363. s a. Anzünde u. Aus 

löHchapparate. — .\nzundlampe. F. Kister. 
Pat. 84 *166 — Schiebelampe mit gezuhntem 

Ständer u. federnder Klinke. A. Lamarre. 
Pat. 84. *362. — Zerlegbare Oellampe, in den 
Lampenfiiss verpackbar Clausa. Pat. 85 *597. 

— Lampe mit auf u. ab verschiebbarem Oel- 
behälter u, Brenner. Ph, Sven so n, Pat 86. 
•174 — Neuerung an Moderateurlampen. Bour- 
don, Jacqiiemin u. Gr^mion in Paris. 
Pat 86 *670. — Vorrichtung an Lampen zur 
Herstellung eines fast unveränderlichen Oel- 
spiegels. Er. Witting. Pat. 86 *874 — Del 
lampe mit Vorrichtung zur Zuführung des Brenn- 
Stoffes u der Luft. J. Ross. Pat. 88. *716. — 
Lam}>o für vegetabilisches Oel. B Menge. 
Pat 88 *921. 

Lampen. Neuerungen an Oellampen, H. Zorn. 
Pat. 82 *59. W Dette. Pat. 82. *534 (i.Stoh- 
wasser Put. 83. *497 J. Hinks. Pat 84. 
*;>62. R Mitsching. Pat. 87. *336. J.Hanney. 
Pat 87 *a37. J. Roots. Pat 87 *337 W. 
Erazer. Pat 88. *919 

— Centralr«*servoir mit continuirlich wirkendem 
u- sich selbst n.*gulirendeiu Flössigkeitsniveau an 
den einzelnen Ijainpenbrennem. C. E. Hage- 
dorn. Pat 80. *261 — Oelhehälter mit dureh- 
brochonen Zw'isehen wänden für l^ampen, äusserem 
Luftmantel u. Vorwärmung der Verbrennungs- 
luft A Kelly. Pat. 80. *691. — Druckregu- 
lator für (Oellampen. J Ross. Pat 88. *985, 
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— Speifievorricbtung für Oelbrenner. D. u. F. 
Moore, Pat. 88. *9H7. 

Lampen. PBtrolsum- u. andere Mineralöllampen. Die 
zweokmaaeigete Einrichtung <)er Enlöllampen 
Bronner. L. 75. 140. — Ursache der Explosionen 
von Petroleumlampen mit Hnndbrenncm. 80. 500, 

— Petroleum-Moderateurlampc. W.Dette. Pat. 82. 
•748. — Ueber Dette’s Petroleum-Moderateurlampe. 
Engl er. L. 83 167. — üeber die Exploaiona- 
gefahr der Petroleumlauii>en L. 85. 476. — Ge- 
fahrlosigkeit der Erdöllampen. Abel u. Red- 
wood. L. 87. 199. — Lichtstarke u. Consum 
verschiedener Petroleumlampen. C. Heim 87. 
•673. — Ueber den Einfluss des Cylinders auf 
die Lichtstarke, die Wärmestrahlung u. den Oel- 
verbrauch bei Petroleumlampen. B. Nebel. 88. 
1137. 

— Sicherheits Petrolenm-TiBchlampe. E. Cohn. L 
76. 739. — Universal -Petroleum -Tischlampe. 
Müller. L. 77. 168. — Petroleumlampe mit 
Regulator. Sarre. L. 79. 49. — Petroleumtisch- 
lampe mit Pumpe zur Hervorbringung eines un- 
veränderlichen Oelstandes im Oelbchälter. Pat. 
80. *259. — Petroleumlampe mit Verschluss 
gegen den Oell>ehälter. Barscballu. C. Solms. 
Pat. 80. *259. — Hydrostatische Lampe mit 
Petroleumzuflussrohr, M. Zangerle. Pat. 80. 
*260. — Petroleumlampe mit eigenthüinlichem 
Oelbehalter. D Ghiarolanza Pat. 80. *689. 

Lampe für leichte Mineralöle mit beweglichem 
Boden des Oelbehälters. C. Knoblauch. Pat. 
80. *690. — Lampe für leichtflüchtige Kohlen- 
wasserstoffe. Ch. 8t. Westland Pat. 81. *24. 

— Petroleumlampe zur Beleuchtung u. Heizung 
F. Koch. Pat. 81. 99. — Vorrichtung zur Be- 
leuchtung mit Kohlcnwasserstoffdämpfen. J. 
S c h Ü 1 k e, Pat. 82. *56. — Schiebelampe für 
Petroleum. B. Schneider. Pat 83. *68. — 
Petroleum-Rundbrennerlampen. B Block u. T. 
Dreesmann-Pen ni ng Pat 83. *379. — Lampe 
für schwere Petroleumöle J. A Kumberg. L. 

83. 734. — Petroleumhandlampen mit eigen- 
tbOmlichem Griff u. Brenner. E Grube. Pat. 

84. *572. — Lampe zum Brennen von Paraffin, 
Gasolin u. dergl. Flüssigkeiten. A. Turner u. 
W. Flat au Pat 86. *174. — Lampe für Gasolin 
u. ähnliche Leuchtstoffe G. Lyth. Pat. 86 175. 

— Lampe mit künstlicher Luftznfühning. J. 
Lern an n. Pat. 86. *875. — Lampe zum Ver- 
brennen schwerer Mineralöle. L. Chandor. Pat. 
86. *1X16. — Lampe für zerstäubten Brennstoff. 
J. Lyle Pat. 87. *1138. — Oclgaslampc, welche 
automatisch Petroleumdampf u. Gas erzeugt. 
O- Marwitz. Pat. 88. •192. — Petroleumlampe 
mit Vorwärmung der Brennerluft. A.Jahn ke. Pat. 
88. *197. — Petroleumlampe ohne Glascylinder. 


O. Lippert. Pat. 88 *715. — Lampe, bei wel- 
cher der Brennstoff zerstäubt zur Verbrennung 
gelangt. J. Hannay. Pat. 88. *986 
Lampen. Neuerungen anPetroleumlampen.Schuster 
u. Bär. L. 77. 168. H B. Schneider. Pat. 
80. 262 J. Brandt & G. W. v. Nawrocki. 
Pat. 82. *194. A. Breden n. St. Simang 
Pat. 88. *717. Schwintzer & Gräff. Pat. 
88. *986, 

— Neuerungen an Mineralöllauipen. L. Se pulch re. 
Pat. 82. *229. H. Peigniet. Pat. 84. *166 J. 
Hirschhorn. Pat. 87. *805. A. Riegermann 
Pat. 87. *305. G. Prym Pat. 88. *770. 

— Schutzvorrichtung auf der Brandrohrplatte von 
Petroleumlampen, 0. Walter. Pat. 80. *260. — 
Windsehutzvoirichtung für Petroleum • Rund 
brennerlampen. Wild u. Wessel. Pat 80. *447. 

— Regulator für Petroleumbeleuchtung. J.Hüs- 
gen. Pat. 80. *5r)4. Pat. 81. *23. — Glas- u 
Metallbehälter für Mineralöllampen F. A Tipp- 
ner. Pat. 81. *145. — Mit Filter versehenes 
Heberohr im Oelbehälter an Petroleumlampen. 
E. Bolten. Pal. 82. *ö6. — Hebelmechanismus 
am Brennzeitregulator für Petroleumlampen Ph 
Wenzel. Pat. 82. *.59. — Vasenring für Petro- 
leumlampen. R. Dittmar. Pat 83. *66. — 
Hydraulischer Verschluss an den Oelbehältem 
der Petroleumlampen. Schuster u. Bär. Pat 
88 *68. — Kolbendirhtung für Petroleundampen 

B. Schneider u. W.Dette. Pat. 83. *537. — 
FuBsgestell für dochtlose Petroleuinlampon. A. 
Wells & Co. Pat. 84. *69 h. — Verga-sungs- 
retorte mit Sicherheitsventil an Ligroinlampen. 

C. Fabricius u. W, Mrtldner. Pat. 85. *258. 

— Cylinderträger am Brenner von Mineralöl- 
lampen. A. Riegermann. Pat. 87. *337. — 
Flammenformer für Petroleumlampen mit flachem 
Docht. St. CI. Wilcox. Pat 87. *369. — Sicher- 
heitsvorrichtung für Mineralöllampen. L. Se- 
pul ehre Pat. 88. *193. — ZusatzbehHiter für 
Moderateur- oder Carcellampen, um in denselben 
Mineralöl brennen zu können. Ch. DixonArla. 
Pat 88. *921. 

— Sicherheitslampen (Wetterlampen). Versuche mit 
Sicherheitalampen. Galloway. L. 75. 102. — 
Die Theorie der Sicherheitslampen ; die Da\'v‘sche 
n. die .Mueseler Lampe. E. Mallar d. L. 76. 
86. B. a. 102. — Die verschiedenen Systeme der 
Sichorheitslaropen. Hab eis. L. 77. 12. — Con- 
struction n. Leistungen dergebräuchlichstenSicher- 
heitslampen. A. C. Bugot L. 79, 521. — Er 
höhung der Empfindlichkeit der Sicherheitslampe. 
Mallard u. LeChatelier. L 79. 789. — 
Ueber Sicherheitslampen. S. Elster. 80. 565.— 
Ueber BirkePs Sicherheitslainpc. Grüner. L. 
83. 62. — üeber die in den Ustrau Karwiner 
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Revieren verwendeten Sicherheitelampen. J. 
Miver. L 84. 890. — Versuche mit der Davy 
Mhen u. der Mueseler Beben Sicherheitslampe 
Msllard n. Le Chatelier. 86, 141. — lieber 
Benrin Sicherheitslampen. Brookmann. L. 87. 
231. 

Linpes. .‘'icherheitslampefürBerglente. J. M. Lan 
lan. Pat, 75. 256. L. 75. 412 — Sicherheitslarope für 
Bergleute u. Taucher. Denayrouae. 75. 881. 
L. 75. 892. — Die ProtektorsicherheitBlampe. A. 
Tolhausen L. 78. 236 — Neuerung an Sicher- 
heitslampen sur Erhöhung der lycuchtkraft. l' h r. 
Heinzerling u. V. Hammeran. Pat. 82. 
•309, — Neuerung an der MOseler’achen Sicher- 
heitalampe. Compagnie Houillbre. Fat. 84. 
•130. — Sicherheitalampen mit Zündvorrichtung. 
C. Wolf. Pat. 84. *807. — Sicherheitagruben- 
lampe mit Elektricitätgerzeuger H. P i e p e r. Pat. 
85. *38. — Die Sicherheitalampr^ System V. Funat. 
P. Chevillard. L. 85. ^l. — Die Kabi'sche 
Sicherheitslampe. F. Korschelt. L. 86 91. — 
Benzin Sicherheitalampe. Langen brnch. Pat. 
86 *153. — Die Sicherheitslampe u. deren V'er- 
besserungen. Ludw. Jarolimek. L. 86. 788. 

L 87 199. 

— Neuerungen an Sichcrheitslampen. L. 75. 830. 
Pat 84 *.363. Smith. L. 79 478, .T.D.Shake- 
spear. Pat. 81. *25. F. Guichard u. N. Vin- 
cent. Pat. 83. *498. Lechien. L. 83. 62. 
84.751. R Kessner. Pat. 84. *128. C.Wolf 
Pat 84. *363. Th. Marshall. Pat 86. *671. 
W. Clapp n. W. Sandbrook. Pat. 87. *303. 

T. .Marshall. Pat. 87. *304. 

— Controlverschlnss für Sicherheitslampen. F. M. 
Wolff. Pat. 81. 26. — Wetterlampenverschloss 
mittels Plombe. H, Scharf. Pat 82. *.59. — 
Verschluss an Sicherheitslampen u. Ersatz des 
Drahtgitters durch eine Metallblechspirale. J. v. 
Breinlstein u. K. Stojan. Pat. 84. *571. — 
VetschluBsvorrichtung an Sicherheitalampen u. 
Sauerstoffen twicklnng in denselben. J Weig. 
Pat 85. *195. 

— Bidder's magnetisches Schloss für Sicherheits 
lampen. L. 77. 55. — Sicherheitslampe mit mag- 
netischem Verschluss. Schondorff. L 81.733, 

— Sicberheitslampenvcrschluss bei Anwendung 
eines Magneten. G. Kotz. Pat, 82. *192. 'hSB. 

— Magnetischer Verschluss an Sicherheitslampen. 

H Rabe. Pat 84. *128. •360, W. Seippel. 
Pat 84. *130. 

— Neuerungen an Sicherheitslampen-VerschlOssen. 

I. Mayer. L. 80. 21. W. Schröder. Pat. 81. 
•26. A. Meyer. Pat 81. *26 Pat 82. *55. II . 
Scharf. Pat 83. *66 J. Fritz. Pat 83 *.380. 
G. Schone 4 Sohn. Pat 83 *498. O. Vogel- 
«ang. Pat83.*499. H.Witter n. J.Schmick- 
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1er. Pat 84. *130. W. Hemmer u.H. Ritter. 
Pat 84. *.570 .1. Oberschuir. Pat 85. *38. 

H. Pieper Pat. 85. *597, W.Wienpahl, Pat. 
85. 817 

Lampen. Sicherheitslampenkorb. R. Mantc. Pat 
80 .362.— Sicherheitsvorrichtungan Wetterlampen. 
Gilderaeister u. Kamp. Pat 81 *797 — 

Schlagwetterankündiger an Sicherheitslampen. 
L. Somzde. Pat 84. 1-30. — Vorrichtung zum 
Oeffnen des Plomlren-Controlevcrschluases an 
Wetterlampcn. W. Seippel. Pat. 84. *670. — 
Vorrichtung an Sicherheitslampen zur Ermitt- 
lung des V’orhandenseins explosibler Gase. G a r- 
forth. Pat. 86. *1.53 — Siclierheitslampen- 

Schornstein. A. Sie heck. Pat. 88. *920. 

— Iftrachiadtne Lamptn- u. Belauchtungt- Apparate. 
Automatische Kerzcnlampe. L. 74. 76. - Lampe 
für Stickoxy dSchwefelkohlenstofflicht. Eu g. S e 1 1 . 
L. 74. 834. — Stickoxyd - Schwefelkohlenstoff- 
Lampe. B. Delachanal u. A. Mermet. L. 
75 101. — Edgerton's Oxy-Hydro Carbon-Licht. 
L. 75 746. — Die unterseeische Lampe. Denay- 
rouze. 75. 881. — UydrUrbeleuchtungsapparat 
.1. Brix. L 75. 745. — Schenek's HydrOrbeleuch- 
tnngsapparat J. Brix L. 76. 85. — Lampen 
mit <Iioptri8<-hem Licht. (Linsenbeleuchtung). 
Meig. L. 76. 51. — Submarine-Lampe. Denay- 
rouzc. L. 77. 2.35. — Gas- u. Geblltselampen 
mit erwärmter Luft. Muencke. L. 77. 168. 527. 
— Gebltselainpe für Fettgas. R Muencke. L. 
79. 174. — Kalklichtlampe. R. Muencke. L. 78 
706. — Kaiserlampe mit Krystallilluminator. C. 
Stoter L. 79.92 — Nachtlampe. A.W Frenzei. 
Pat. 80 *447. — Christbaumlkmpchen für flOs 
sige Kohlenwasserstoffe. F. Kirschner Pat. 
81. 99. — Controllampe für die Verbrennung. 
V. J. Laurent. Pat. 81. *103. s. a. 124. — 
Lampe fürmonochromatischesLicht. A.T e r q u em. 
81. 222. L. 81. *401. — Naphtakerze in oder 
ausser Verbindung mit einem Stoc'kc. M. FlOr- 
scheim. Pat. 81. 621. — Die Carcel-Lampe von 
Fresnel Allard. 81. 763. — Projectionslampe 
A. L. Laverne. Pat. 82. *569. — Lampe für 
Nah- u ähnliche Maschinen. Ch Desprin. Pat, 
82 *749. — Die Pielerlampe zur Schlagwetter- 
Untersuchung. J Mayer. L. 87. 270. — Ver- 
besserung der LOdersdorff'schen Dampflampe. 
Marold. 87 418. — Vorrichtung zur selbst- 
thatigen Entfernung der Magnesiarückstande vom. 
BrennermundstOck der Magnesiumlampe. O. N e y . 
Pat. 87. 369. — Lichtstarke u. Consum der 
Magnesiumlampe von .4. (irätzel. C Heim. 87, 
678. — Magnesiumlampen für Bauzwecke. L. 
88. 190. — Neuerung an Magnesiumlampen. P. 
Dronier. Pat. 88 919. — Magnesiumlampe. 
Eisenwerk Gaggenau. Pat. 88 *1122. — 
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Harcotirt*B PotanUnipe. H. KrOsB. 88. *1133 
B. a. rhotoraetrie — Zur Gearhichte der Thermo- 
lampe. L. 88 745. 

l«ampen. Verbeageruni^an tragbaren Stehlampen. R. 
Girdwood Pat 74. 2T9. — VerbeBW‘rtingen 
an Gas ii. anderen Lampen. S. H Parkes. 
Pat. 75. <>8f). — Verbeaserungen an Belench- 
tungslampen durch ZufOhren von Sauerstoff lum 
Brennmaterial. G T Bousfield. Pat. 74. 6(>8, 

— I^mpe mit Schirm u Reflector. 8. H. Parkes. 
Pat 75. 625. — « Neuerungen an Lampen. L 79. 
173. L. 80. 720. C.W. Siemens. Pat. 8Sf *234 

— Neuerungen an Beleuchtungsapparaten. G. 
Grimston Put. 84. *196. G. Prym. Pat. 85. 
•816. 

Lampencyllnder. Cylinder aus La BaBtie'schem 
Glase. Spielhagen 76. Ul. — SchuU der 
Cylinder H. A Bonneville. Pat. 76. 524, — 
Hartglas u. Patentglas-Cylinder Müller. 76. 
678. — Cylinder mit Verengerung der ol>eren 
Oetfnung oder mit verengertem deckelfönnigem 
Aufsats. G. F. Z i m m e r Pat. 81. *24. — Lampen- 
cylinder mit Lecfcel. S. Rudlaner Pat. 81. *403. 

— Ueber Lampenrylinder. C. Müller. 81. 505. 
Blum. 81 r>0Ö. Liege). 81. 505 — Lampen- 
cylinder mit Kappe. G. Nörot, K. Charbon- 
neaux & Co. Pat 82. *104. — Neuemng an 
Lampencylindeni. R. Liebau. Pat 82. 308, — 
Ueber dem Kniff kugelförmig erweiterter I>aiupen- 
cylinder. Wild u. Weßsel. Pat. 82. 5Ii5 — 
Doppelter Glascylinder an Petroleum Schirm- 
lampen. Schuster u. Baer Pat. 83. 740. — 
Cylindervorrichtuug an Petroleumkochlampen 
R. Richter Put. 84, *572. — Cylinder für 
Petroleiimrumihrenner. Wild u. Wessel. Pat. 
86. 175. — I.^inpencylinder mit convexem Re- 
flector. L. Leuschner, Pat. 87, *305. — Ein- 
fluBB auf Lichtstärke, Wärmestrahlung u. Oel- 
verbrauch bei Petroleumlampen B. Nebel. 88 
1137. 

Lampencylinderhalter« F. Budw'eg u. Sohn. 
Pat, 80. 447. 

Lampencylindeiklemmer. Parallelcylinderklem- 
mer. F. Baumgärtner. I*at. 88. *470. 
Lampen fabrikattoii. Fabrikation von Lampen u. 
Gasbeleuchtungsgegenständon in Berlin. 77. 309. 
HO. 484. 86. 849. 87. 953. — Maschine zum 
Diirchlochen von Lamp«*nsiebeii. F. Budw’eg u. 
Sohn. Pat. 81. 

Lampengläser. G. Porter. Pat 77. 5;tü. 
Lampenglocken. Neuerung an Lampimglocken. 
C Stöter. Put. 82 *195. — Lampenglocke mit 
Vorwärmung der Brennluft. A. (iruis. Pat. 83. 
•345. Pat. 85. *156. — Ueber <len Beleuchtungs- 
werth von Lampenglocken. Cohn. 85. 185. 


Lampenglockenbalter. Neuerungeo an Glocken 
haltern. F. Budweg u. Sohn. Pat. 80, 447. 
R. Graus. Pat. 81. •145. J. Ungar. Pat. 83 
— Glockenhalter mit BlakplattcnRtQtzci) 
an Gasbrennern. S. Radlauer. Pat. 83. *626. 

Lampenhalter. Lampenhalter sowohl als Leuchter 
wie für Tisch- oder Wandlampen benutzbar. A 
Coiffard. Pat. 81. 100. — Halter für Lampen 
zur Beleuchtung von Pianino». Turk u. Staby 
Pat. 84. *698. 

Lampeomantel. Drehbarer I.AmpeDmante). Aug. 
Huber. Pat 85. *480. 

LampenBchlrme. Gallerie zum Halten des Lampen- 
schirmes W. R. Lake. Pat. 77. 17. — Befesti- 
gung von Lampenschirmen u. Schirmhaltern A 
Böhm u. Brüder. Pat. 80.554. — Zusammen 
legbare Schirme u, Schirmgestelle für Lampen 
0. Siebert. Pat. 81. •25. — Schutzcylinder auf 
Lampenschinuen. C F. E. Grosse. Pal. 81. 
*402. — Verstellbarer Ijampenschirm. M Schle 
Singer u A Walter. Pat. 81. *798. — Schirm- 
halter für Lampen. R. Naumann. Pat. 84. 
•699. — Appamt zum Versilbern einwandiger 
Lampenschirme. E. Fabian. Pat. 85. *534. — 
.Aufhängevorrichtung für Lampenschirme. Aug. 
Bara u. E. Desjardins-Lieux, Pat. 85. •59T. 

I«ampentheile, verschiedene. — Vorrichtung an 
Lampenbrennern zum Heben von Zogcylinder 
n. Lampenschirm Ober das Brennerniveaii. G, 
Günther. Pat. 80. 352. — Gliramerblaker ohne 
Metallklammeni oder Federn. M. Raphael. Psl. 
80. *689. — LuftzufÜhmngsrohr für Beleach 
tungsgegenstände. H.W, Fabian. Pat. 80. *689. 

— Vertheilungsapparat für die bei Gaslampen 
abgehende Feuerluft. G. Hampel. Pat. 81. 

Pat. 83. *108. *592. — Vorrichtung zur Befesti 
gung von Schirmen, Glocken oder Blendscheiben 
an Lamp«‘n n. Kerzen. E. Anrös. Pat. 82. 56 

— Schutzvorrichtung gegen Luftzug Ch. Rei- 
mers. Pat. 82. *57. — Schraubvorrichtung u- 
Fübrungseinrichtungzum Stellen des Zugcylinders 
IL Gebier. Pat. 82. *192. — InsektenschflUer 
aus Glimmer. M Raphael. Pat. 82- *192. — 
Brennergallerie mit Cenlrirungsfedern u. Schirm 
reflector für Doppelcylinderlampen. C. W Mu 
cball. Pat.82.*193. — Russfänger für Lampen. 
W.Prym. Pat. 82. *309. Pat. 83. *380. — Doppel 
wandiger Lampenblaker H. Schulmeister Pat 
83.66. — Henkel für Küclicnlampen. A.PIock 
A Co. Pat. 83 *299. — Verbindung der Cylinder 
gallerie mit dem Lampenkorb an Rundbrennem 
.1. Schenk. Pat. 83 •500. — Flanimenregulir 
Vorrichtung für Lampen. M. Flü rach eiiii. Pat 
84 *<>98. — Wänneaustanschapparat für Dopi>el 
cylinderlampen. M. Studer. Pat. 84. •8t>6. — 
Ventilator zum Speisen von I.Amp<‘n mit Luft 
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E. May. Pat. 85. *595. — Rauch u. Dunet ver- 
(ehrender LampenaufsaU Ch. Martin. Pat. 85. 
•596 — Verstellbare Ventilationsvorrichtiing an 
Lampen. F. Strohraeier. Pat 88. *57. — Hebe- 
Torrichtnng für die Brennei^allcrie von Lampen. 
M. Graetz. Pat. 88. •9»«!. 

laBpenTaaeB. Vorrichtung zum Abdichten dea 
Vaaeoringes an Lampen. A Rineklake u. C. 
Bolm. Pat 88. *311. — Vasenring für l*etro 
leamlampen. R. Dittmar. Pat 83. *66. — Be- 
festigungsart der Vasen an Petroleumlampen. 
Fr. Stübgen & Co. Pat. 83. *379. Pat. 84. 
*361 — Vasenring u. Verkittung desselben mit 
'lern Oelbehftlter. A. Rineklake. Pat. 84 *166. 

— Ab<lichtnng der Vasenringe an Petroleuui- 
lampen. Aug. Rineklake. Pat. 84. •572. Pat. 
86. •174. 175. — Laropenvasen aus Hartgummi. 

G. Fischer. Pat 85. 597. — Zapfenbefestigting 
an Lampenvasen. W. üsadel Pat. 86. *669. 

LaapioBS. Herstellung H Glüer Pat 83 G7. 

s a. llluminationBlatemen unter Laternen. 
Laternen. Lordon's patentirtc I.ateme. L. 74. 
728. — Laternen für Seeschiffe F. W. Wymer. 
L. 76. 162. — Sicherheitsvorrichtung gegen das 
Erlöschen freier Flammen in Laternen. Han- 
noversches Gns«-u. Walzwerk. Pat 81. 
•145. — Oellaterne. L. G. Massow Pat. 81 
•621. — Latemenl>odenklappe. E. Kunath. 
Pat. 88. *230. — Windsicheres Latemendnch mit 
Reflector E. Kunath. Pat. 82. — Vor- 

richtung an Petroleumlatemen zum Anzßnden 
von aussen. H. Kleinschewsky. Pat. 83 •68. 
")00, — Petrolemnlateme- H. Steiner. Pat. 83 
*3bl. — Laterne für Spinnereien u. Welx’reien 

F. A L. de Ornyter. Pat. 83. *740. — Vor- 
richtung an Laternen zum Festkleinmen der 
Scheiben. G. Rcinhold. Pat 83 *499 — ■ Sicher- 
heitslateme. Lechien. 84. *40. — Einrictitung 
rum Vorwftrmen der Verbrennungsluft bei I.a- 
lenien. J, Pintsch. Pat. 84. *197. — laiteme 
für Beleuchtung mit Steinkohlen- oder Fettgas. J 
Pintsch. Pat. 84. *198. — Kühlvorrichtung für 
Latemenwände. W. Qnandt. Pat. 84. *361. — 
Laternen mit geräuschloser Zttn<lvorrichtung. 

H. Lagos. Pat 84. *8tk;. — Gaslaterne mit 
Einrichtung zur Vorwärmung der \>rbreiinungs- 
Inft R. Krauss^. Put 84 *403. 85. aö. — 
Von aussen anzünd- o. auslöschhare I.^teme. 
S. u. J. Strattan u. W. Horemus. Pat 85. 
* 0 %. — Federnd aufgohängte Laterne. P. H arzen- 
dorf 0 Lehmann. Pat. 85. *597. — Sema- 
phorenlaleme. Hillerscheidt. Pat. 86. ‘lövL 

— Gaslateme mit Carburir Einrichtung u. Tem 
peratur-Regulator. A. Jahnke. Pat. 87. •616, 

— Neuerung an Laternen. C. Lüben Pat. 88. 

— Petroleumlaterne ohne Glascvlinder. 


0. Lippert. Pat. 88. •715, — Die Pariser Laterne, 
System 8 c h 0 1 k e, 88 *844 — Stellvorrichtung an 
Laternonblenden. K Bretschger Pat.88. *987. 
Laternen. Backofen/aternsn.^. Oherle. L.74.6^>7. F. 
Heuser. Pat. 81 *205, — Backofenlateme mit 
gekohltem Oelbehälter. G. Köster, Pat. 83. *67. 
— Backofenbeleuchtungsapparat mit Verschlnss. 

G. Köster. Pat. 84. *806. 

^ Coup^ u. andere Laternen für den Bisenbahn- u. Feuer- 
NwAn/rensf s.a. Lampen. — Coupe Laterne nach J. 
IMnsch. 74 200. Taf. 8. Fig 9. — Handlaterne für 
PMaenhahnzwecke. S.Gottlieh u. M. Sir a kose h. 
Pat. 82. *57. — Coupe • Laterne für schweres 
Mineralöl. M. H. Thofehrn. Pat. 82. *192. — 
Pusenbahnsignallaterne. L. Kolb. Pat. 82. *5.31. 
— Laterne für P'euerwebr- u. Eisenbahndienst. 
O. Uh de. Pat. 83. *6<;. — Latenien für Eisen- 
bahnwagen, Strassen etc. F. Clark. Pat. 83. 
*592 — Vorrichtung zum Reguliren der Gas- 
flammen Iwi Eisenbahnwagenlaternen. G. Berg- 
bau sen. Pat 84 *197. — Petroleum-Signallateme. 

H. Reusch. l'at 84. *699 — Vemickelle Re- 
flectoren bei Ix>comotiv-Latemen. Rouderoii. 
L 86. 788. — Kleinstellvorrichtung für Eisenbahn- 
wagen-Laternen. J. Pintsch. Pat 87. *615. — 
Weirhenlatenie mit ZündÜamme. 88 *1044. 

— Fahrrad/aterne. P. Leipoldt. Pat 86 

— Handlaternen. Laterne mit Kühlvorrichtung für 
den Handgriff. A. Marcus. Pat. 81. *24. — 
Petrfdeum-Handlateme. C T. Erber. Pat. 81. 
•403. — Kleine Lichtlateme. J. Säuret. Pat. 
8H. «liH. — Handlaterne mit Petroleumfreibrenner. 
A. Erber. Pat. 83. *66. *380. — Laterne für 
Jagrl- 11 . andere Zwecke. H Lagos. Pat. 84. 
•128 — Handlaterne mit henuisnehmbarem 
Windschutzglas. E. Klöpfel. Pat. 84 *362. 

— Xeiieriingen au Hand u Stall-Laternen. A. 
Spangenberg. Pat. 84 *571. — Hand u. zugleich 
Wand luiteme A. Hauptvogel. Pal. 84 8()6. 

— Interne mit henuisnehmbarer Haiidlampe. 
K. (trübe. Pat. 85. *232. — Federnder l>alernen- 
griff. M. Franke. Put. 85. •6,‘W. — Hand- 
Sturinlaterne. H. Warinuth u. C' Wintgen. Pat. 
88. *471. — Handlaterne. H. Kelch Erben, 
Pat. 88 *715. — Siehe auch unten Taschenlatemen. 

— tUummationslaternen s. a. Lampions. — Zusammen- 
legbare Illuminationslatenie. Fr. Richter u. 11. 
Teicbmann. Pat 83. *50(>. K. Brauer Pat. 
83. *5,36. — Stellbare Klapplaterne für lllumina- 
tioiiszwecke. Weising I*at. 86 153. 

— Strassenfaternen. Apparate zur Bestimmung des 
Ckinsums der Strassenlateruen siehe Gasmesser. 

— Petroleum -Strassenlateme mit Vorrichtung am 
Rundbrenner zum Anzflnden, Ri'giiHren u Aus- 
löschen der Flamme J. B. Hagenmüller. 
Pat. 81. •402. — Laternen für Strasaenl>eleuch 
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tnng. 84. *594. — Gaslatenie mit beweglichen 
Eckstocken. IL Raupp. 84. 84.9. — Strassen- 
lateme mit Regenerativbrenner. G. Wobbe. 
88. *748. — Einrichtung an Stransengaslatemen 
zum AnzOnden von aussen, ohne die Lateme 
zu öffnen. J. Osburg. Pat. 88. *197. 
Laternen. Nonenmgen an Strassenlaternen. T. A. 
Skelton. Pat.I4.H12. J W Rartlntt 74 710 G 
Jouanne. L. 28, H74 D. Hulett. Pat. 26. 
658. Kunath. 82.488. W. Volz. Pat. 82. *749. 
Kunath. 88. .92H 

— Hartglas u. Presshartglas für .Strassenlaternen. 
Hasse. 22. 487. — üeberdachung der Strassen- 
laternen. Rudolph. ISL 387. — Emaillirte 
Dachscheiben von Eisenblech. 80. l.^ — La- 
temenscheiben aus Presshartglas. Rndolph. 
84. 307. — Latcmenscheiben aus Milchglas. 
Möller. 84. .307. — Eckstabe an Strassenlaternen. 
A. Baumgarten. Pat. 8«. *906. — Die zweck- 
massige Höhenlage von Strassenlaternen. D. 
Coglievina. 82. 459. KOpke. L. 82. 550. 

— Sturmlaterneit. Petroleum-Sturmlaterne. A. Frank. 
Pat. 8L *402. — Neuerungen an Sturmlaternen. 
E. Naacke. Pat. 82. *308 E. Sommerfeld. 
Pat. 88. *5.3H. H. Steiner u. Neske & Spring- 
mann. Pat. 84. *127. Hand-.Sturmlateme. H. 
Warmnth u. C. Wintgen. Pat. 88. *471. — 
Schutzkorb für Petroleum -Sturmlaternen. E. 
Sommerfeld. Pat. 88. *1122. — Verschluss 
an Sturmlaternen G. Helbling. Pat 88. *1122. 

— Taschenlattrnen. 7,usammenlegbare Taschen 
lateme. A. Paetow. Pat. 8Ö. *2fi0. — Zerleg 
bare u. zusammenlegbare Lateme mit Ventilation. 
J. Heydt. Pat. 80. 351. — Taschenlatemen. 
M. Brie. Pat. 81 *144. A. Guttmann. Pat. 
8L *403. — Zusammenlegbare Taschenlatemen. 

J. Luckhardt. Pat.8L*797. G. Goliasch ACo. 

Pat. 82. *193 0. W'ollenberg. Pat. 82. *308 

Pat. 83. *499. — .lutomatische Taschenlatcrnc. 
A. Loren tz. Pat. 82. *310 — Taschenleuchter 
mit ZOnder. J. Luckhardt Pat. 82. *310. — 
Taschenlaterae mit ZOndholzdose. E. Müller. 
Pat. 82. *535. \V. B lessing. Pat. 88. *817. — 
Zusammenlegbare Laterne. O. Dannecker & Co. 
Pat. 88. *231 — Sich selbstthätig öffnende 

Taschenlateme. M. Blau. Pat. 81L *ö70. — 
Taschenlateme. G. Golasch ACo. Pat 87 *.337 
— Siehe auch Liebtstock u. oben Handlaternen. 

— Wagenlaternen. A. HauptvogeL Pat. 88. *2.32 
C. Ringel. Pat 88 *232 

— Wandlaterne. IL P. Greiezen. Pat. 84. *805. 
Legirnngen s. a. Metalle. — Darstellung von 

Kupferzinn- u. Kupferzink-Legirungen. A. Dick 
A Co. Pat. 88 41ij. — Legirnngen von be- 
stimmtem Schmelzpunkt, zwischen IKX) u. 1200* C. 

K. Heintz. Sfi. 895. 


Leuchter s. a. Kerzenhalter. — Naphtakeize in 
Verbindung mit einem Stocke. M. FlOrscheim 
Pat. 8L 621. — Taschenleuchter mit ZOnder 
J. Luckhardt. Pat. 82. *310. s. a. Taschen 
laternen unter Laternen. — Neuemng an Uchl 
Stöcken. Nenmann, Schwarz u. Weill 
PaL 83. *H8 — Sicherheits - Verschluss an 

Benzinleuchtern. E. Haeckel. Pat. 83. *498 

— Neuerang an Leuchtern. .1. Mann u. K. 
.Tacobi. Pat. 83. *500. — Leuchter mit Ke 
flector. O. Schumann. Pat. 84. *,362. — Keller- 
leuchter mit Dreh- u. Klemmvorrichtung. E. 
Schlicht u. N. Schaffer. Pat 84. *H98. - 
Zusammenlegbarer Doppellenchter. R. Lange 
u. I.,. Krebehenne. Pat. 88, *633. — Leuchter 
für schwere Kohlenwasserstoffe. L. C h a n d o r. 
Pat. 88. *875. — Benzinleuchter mit Cigarren 
abschneider u Flsmmenregolirung. W. Fisch 
bach. Pat. 88. *903. — Leuchter für kurte 
Kerzen von grossem Durchmesser. S. Clarke 
Pat. 82. * 305 — Neuerung an Lenchtern. P 
G o 1 i e n. Pat. 82, *3.38. — Leuchter für schwere 
Kohlenwasserstoffe L. Chandor. Pat. 88. *715 

Leuchtgas s a. Gasauströmung, Gasanalyse, Gas- 
bereitung , Gasheizung , Hygiene , Leuchtkraft, 
Naturgas, UnglOcksfalle n. Wassergas. — Con- 
currenz des Gases mit elektrischem Licht siehe 
Elektrische Beleuchtung. — Verarbeitung aul 
Benzol siehe Benzol. — Nachweis u. Bestimmung 
von Ammoniak, Benzol, Schwefel, Schwefelkohlen 
Stoff, .Schwefelwasserstoff, sowie von Wasserstoff 
im Gase siehe diese. 

— Holzgas gegen Steinkohlengaa ; Schwefelgehalt 
des Letzteren. 24.83.58. Pfaundler. 74 8U. 

— Vergleichung des .Münchener Normalgases n 
des englischen 12 u. 14 Keizengases mit dem 
Pariser Normalgas. IL Schilling. 14. 12D. — 
Absorption der leuchtenden Bestandtheile im 
Gase durch schwere Oelc. W. Young. 24. 748. 

— Ueber das Verhalten des Petroleums zu 
Steinkohlengas. Aebert. 24. 790. — Ueber 
Leuchtgas. Tieftrnnk. 28. 339. 476. L. 28. 
385 — Entdeckung. A. de Fierland. L. 28. 
422. — Ueber das Sättigen des Leuchtgases mit 
Wasserdampf u. über das Trocknen desselben. 
H. C. D i b b i t s. L. Iß. 422. — Ueber die Pro 
ducte der Einwirkung von rother rauchender 
Salpetersäure auf Leuchtgas. T. Akestorides. 
77. 1.30 L. 22. 198. — Steinkohlengas als träf 
tiges Reductionsmittel. L. 8Ü. 758. — Ueber 
explosive Misr-hnugen von Leuchtgas mit Luft 
8L 8Ü. — Leuclitgas-Luftmischungen. 83. 143 

— Entzündlichkeit u. Explosionsfähigkeit von 
Luftgasmisehungen. C. v. Than. 83. *152 — 
Ueber die bei der Compresaion von Petroleum- 
gas resultirenden flüssigen Kohlenwasserstoffe 
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W.Greville. L, 84 672. — Ueber Entmischung 
des im Gasbehälter aufgespeicberten Leuchtgases. 
Erpf. 84. 843. — Fortpflansungsgeschwindig- 
keit der Flamme in einem Gemische von Leucht 
gu u. Luft. Mallard n. Le Chatelier. 
86. *107. — Studien Ober die BeechaSenheit 
des Leuchtgases aus verschiedenen Kohlensorten. 
Pariser Gasgesellschaft. 86. 712. — Spe- 
rifisches Gewicht u. Leuchtkraft des Gases aus 
verschiedenen Kohlen. 87. 5. 6. 8. — lieber das 
bei der Destillation von l'araf&nöl auftretende 
Gas. G. Bei 1 b y u. J. B. M A r t h u r. L. 88. 
84. — Specifisches Gewicht des Naphtagases 
8. Lamansky. 88. 189. — Ueber die Explo- 
sivität eines Gemenges von Naphtagas u. Luft. 
Jawein u. Lamansky. L. 88. 372. — Ueber 
comprimirtes Oelgas, seine Geschichte u. seine 
Anwendung A. Ayres. L. 88. 914. 

Uichtgas. Ueber die Vorgänge bei der unvollstän- 
digen Verbrennung desLeuchtgases. Blochmann. 
74. 447. — Ueber das Verhalten des Leuchtgases 
in der Hitze bei Abschluss von Luft. Bloch- 
mann. 74. 455. — Ueber die Kusammensetziing 
des Leuchtgases u. die in der Hitze entstehen- 
den Kohlenwasserstoffe. M. B e r t h e 1 o t. 76. 406. 

— Bildung von Schwefelsäure bei der Verbrennung 
von schwefelhaltigem Gas. W. C. Young. 77. 
228. — Ueber Verbrennungsproducte des Leucht- 
gases. R. H. Ridon. L. 80. 653. L. F. Wright 
L 80. 654. — Zusammensetzung des Leuchtgases 
nach dem Passiren einer glohenden Platinrohre. 

K. Blochmann. 82 365. — Zusammensetzung 
eines Luft- u. Leuchtgaagemiscbes vor u. nach 
dem Passiren einer glohenden Platinröhre. R. 
Blochmann. 82 365. — Verbrennungswarme 
und Verbrennungatemperatur des Leuchtgases. 
A. Witz. L. 86. 729. — Verbrennungstemperatur. 
0. Lunge. 87. 949. 

— Zusammensetzung vor u nach dem Passiren 
(bei Luftabschluss) einer 1000* heissen Porzellan- 
röhre. Blochmann. L 74. 40. — Analyse eines 
I-enchtgasee aus Parafflnöl. H. Hilger. L. 75. 
141. — Zusammensetzung W. Dittmar. 76.758 

— Zusammensetzung u. specifisches Gewicht 
der gebräuchlichsten Leuchtgase. Grotowsky. 

L. 77. 747. — Zusammensetzung von Rohgas- 
proben, in Pansen von je 30 Minuten genommen. 
Hartenstein. 81. 605. — Versuche Ober den 
Einfluss der Destillationstemperator auf die Zu- 
sammensetzung des Steinkohlengases. L. T. 
Wright. 84. 298. — Speciflsches Gesucht u. 
Zusammensetzung des Gases aus verschiedenen 
Destillationsperioden. Henry. 84. 302. L. T. 
Wright. 84. 303. — Zur Zusammensetzung 
des Leuchtgases. L. 85. 154. — Zusammen- 
setzung des gereinigten Gases wahrend der 


Destillation verschiedenerdeotscher Kohlenaorten. 
H. Bunte. 86. 598. 

Lenebtgas. Vorkommen von Crotonylen im Leucht- 
gase. E.Caventou. L. 75. 681. — Vorkommen von 
Mesitylen im Leuchtgase. M. Berthelot. 76. 
409. — Benzol im Pariser Leuchtgase. Berthelot- 
L. 77. 525. — Vorkommen von Cyan im Stein- 
kohlengase. A. Vogel. L. 85. 103. — Procent- 
gehalt an aromatischen (Benzol, Toluol) und 
schweren Kohlenwasserstoffen (Aethylen, Pro- 
pylen, Acetylen). 86. 618. — Gehalt an Benzol 
s. a. Benzol. 

— Ueber das Auftreten, die Form u. den Gehalt 
des Schwefels im Leuchtgas. Fl. Priwoznik. 
74. 681. s. a. Schwefel. — Schwefelwasserstoff- 
gehalt des Leuchtgases ans verschiedenen Kohlen- 
sorten. 75. 154. — Gehalt au Schwefel. A. 
Verigo. 76. 620. — Schwefelgehalt des nach der 
W'est'schen Methode erzeugten Gases. Stephen- 
son. 77. 743. — Ueber den Schwefelgehalt des 
Leuchtgases, v. Pettenkofer. 85. 825. 

— Die Beschaffenheit des Breslauer Leuchtgases. 
76. 33. Meusel- 76. 6. Anm. Th. Poleck. 
76.6. Jos. Jacobi. 76.10. Anm. — Zusammen- 
setzung des Budapeeter Leuchtgases. 83. 152. — 
Zusammensetzung des Leuchtgases in Dresden 
u. dessen Lichtstarke. W. Hempel. 87. 534. 
Berichtigung. 660. — Zusammensetzung des 
Leuchtgases in Hannover. F. Fischer. L. 83. 
620. — Zusammensetznng des Heidelberger Leucht- 
gases. Bunsen. 77. 688. — Die chemische Zu- 
sammensetzung des Leuchtgases zu Hoboken. H. 
Wnrtz. L. 78.552. — Analyse des /ff/ssc Leucht- 
gases. A. Hegener. 78. 122. — Gehalt des 
Kölner Leuchtgases an Schwefelwasserstoff, Am- 
moniak u. Kohlenoxyd. A. Hegener. 78. 122. 
123. 124. — Zusammensetzung des KBnigsberger 
I^cuchtgases. R. Bloch mann. 82. 364. — Zu- 
sammensetzung des Londoner Leuchtgases. T. 8. 
Humbidge. 77. 589. V. B. Lewes. 88. 1073. 
— Zusammensetzung des Gases der Hem-Yorber 
Gasgesellschaften. 80. 679. — Zusammensetzung 
des Leuchtgases verschiedener Gasgesellechaften 
in New-York. 83. 6Hl.(Wi4. — Zusammensetzung 
des Leuchtgases in Brooklyn(New-York). Re msen. 
L. 83. 810. — Zusammensetzung des Pariser 
Leuchtgases. Bcrthelot. L. 77. 525. 

— Zusammensetzung des auf der Cokerei der Zeche 
Pluto gewonnenen Gases. Knoblauch. 85. 120. 

— Nachweis im Brunnenwasser siehe unter Analyse 
im Register für Wasserversoignng. — Prüfung 
des Steinkohlengases auf seine Reinheit u. Leucht- 
kraft. V.Harcourt. L 76.316. — Drory'sGas- 
prüfer. L. 79. 137. — Untersuchung von Erde 
auf Products derl^ucbtgasfabrikation. E.K önig. 
L. 80. 662. — Ueber die Analyse des Leuebt- 
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gaees. Berthelot. 77. 196. — Die Analyse des 
Steinkohlcngaees. A. W. W'ilkinson. L. 77. 
209. — Die Untersuchung des Uases auf Leucht- 
kraft u. Reinheit in Paris. 78. 520. — Ver- 
änderung der Beschaffenheit u. Zusammensetz- 
ungdcB Leuchtgases, welches längere Erdschichten 
durchstrOmt hat. Biefel u. Poleck. 80. 070. 
85. 67. — Verhalten zu Palladium, Rhodium u. 
Platin. Th. Willm. L. 81. 643. 733. — Bostim 
muiig. C. V. Th au. 83. *162 — Apparat zur 

Bestimmung geringer Mengen von Leuchtgas iu 
der Luft. C. v Than. 83. *154. — Zur Unter- 
suchung von Leuchtgas. F. Fischer. L. 83. 

773. — Ueber die Bestaudtheile, welche dem 
Leuchtgase seinen Geruch verleihen. H. Bunte. 

85. 64.'). — Zur Nachweisung des Leuchtgases, 
insbesondere durch den Geruch. H. Bunte. 85. 
646. 676. — Apparate zur Bestimmung geringer 
Mengen von Leuchtgas in der Luft. P. v. M e r t e n s 
u. Brunlechner. L. 87. 613. 

Lenchtgas. Brennwerth des Leuchtgases in Han- 
nover. F.Fisch er. L. 83, 101. — Fortschritte in der 
Anwendung des Gases zur Beleuchtung u. Heiz- 
ung, sowie zur Erzeugung bewegender Kraft. L. 

83. 168, s. a. Beleuchtung u. Gaspreis. — Ver- 
wendungzum Treiben von Maschinen. F. F i sc b er. 

L, 83. 773. B. a Gaspreis. — Verwendung zur 
Entwicklung von Wärme. F. Fischer. L. 83. 

774. s. a Gasheizung. — Heizkraft des Leucht 
gases in vcrscbiedeneui Zustande <ler Venlün- 
nung. L. 85. 278. — Heizwerth. A. Witz. 86. 
286. — Die Concurrenz des Gases mit der Kohle. 

86. 318. 

— Einwirkung auf die Vegetation Jos. BOhm. 
74. 446. 8. a. Gasanstalten. — Vergiftungen mit 
Leuchtgas. Jacobs. 75. 666. L. 75. 622. s. a 
UnglUcksfälle. — Ueber Leuclitgasvergiftungen. 
Poleck. 77. 623, 78. 221. — Beiträge zur Toxi- 
kologie des Leuchtgases. Pol eck. 78. 221. — 
Ueber KohlendunsL u. Leuchtgasvergiftung. R. 
Biefel u. Th. Poleck. 80. 668 L. 80 . 588. L. 
81. 731. — Ueber I-euchtgasvergiftung. 80. 663. 

84. 636. — Ueber Leuchtgasvergiftung nach 
Bruch eines 8trassenrohra. S. Wolffberg. L. 
84. 672. — Ueber Vergiftung mit Leuchtgas. 

M. V. Pettenkof er. 84. 219. s. a. 85. !*4. Ber 
264. — Gutachten Ober Leuchtgasvergiftung u. 
die Mittel zu deren Verhütung. R. Emmerich. 
85 12. s. a. 29. Poleck. 85. 66. — Ueber die 
Menge in der .-Uhemluft, welche bereits eine 
schädliche Wirkung auf den menschlichen Orga- j 
nismus ausülit. 11. Bunte. 85. 649. — Ueber j 
den Geruch des Leuchtgases u. sein Verhalten ] 
beim Durchgang durch den Erdboden, mit Be- I 
zug auf Leuchtgasvergiftungen. H. Bunte. 85 
644. *673. — Ueber die Mittel zur Verhütung I 


von UnglOcksfällen durch Leuchtgas. D. Cog- 
lievina. L. 87. 270. A. F au sek. L. 87. 270 

— Ueber Leuchtgasvergiftungen u. die Mittel zu 
ihrer Verhütung. K. Hartmann. 87. 1039. s.z. 
Kohlenoxyd. 

Leachtgas-Sanerstoffgebllse u. das Zirkonlicht 
E. Linnemann. 86. *633. 

Lenchtkräft s. a. Carburation u. Photometrie. — 
Einfluss der Temperatur auf die Leuchtkraft d» 
Gases, A V. Harcourt. 75. 678. — Bezieh 
ungen der Leuchtkraft zu anderen Eigenschaften 
des Gases. A. Maepherson. 75. 680. — Die 
Leuchtkraft des Gases. W. Sugg. L. 76. 216 

— Ueber die Vermehrung der Leuchtkraft d«i 
Gases durch längere Berührung mit Theer. R 
H. Patterson. L. 77. 43. — Einfluss der Kohlen 
säure auf die Leuchtkraft des Gases. K. II. 
Patterson. L 77. 83. G. Livesey u. Sugg. 
L. 77. 84. — Einfluss eines Gehaltes an Aethylen 
u. Benzol auf die Güte des Leuchtgases. A. He- 
gener. 78 125. — Einfluss von Wasser- u. an 
deren Dämpfen auf die Leuchtkraft des Gasee 
A. Aitken. L. 78. 706. — Ueber Vermehrang 
der Leuchtkraft des Gases. II Bunte. 79. 539 

— Einfluss des Theers auf die Leuchtkraft de» 
Gases. R. H. Patterson. L. 80. 21 L. 81. 401 

— Einfluss des schweren Theers auf die Leucht 
kraft des Gases. E. Grabn. 80. 702. — Ver 
änderung der Leuchtkraft des Steinkohlengase» 
bei längerem Auf bewahren. H. B. Dixon L 
82. 86. — Verdopplung der Leuchtkraft des 
Steinkolengases. G. v. Bray. L. 83.168 — Eia 
fluss der chemischen Zusammensetzung u. der 
Dichtigkeit des Gases auf die Helligkeit der 
Flamme. H. KrOss. 83. *218 bis 220 — Ein 
fluss der Condensation auf die Leuchtkraft de» 
Gases. 83. 470. — Ueber Lichtentwicklung de» 
Leuchtgases. Pepys. L. 83. 620. — Leuchtkraft 
von Gas aus verschiedenen deutschen Kohleu 
»orten, H Bunte. 86. 593. — Mittel zur Er 
höhung der Leuchtkraft des Gases. C. Bertou. 
Pat. 88 408. — Ueber die Abnahme der Leucht 
kraft eines Naphtagases durch Beimengung von 
Luft. Jawein u, Lamansky. L. 88. 372. — 
Ueber die Leuchtkraft schwerer Koblenwasser 
Stoffe. Thorp u. Frankland. 88. 841. — Ab 
hängigkeit der I>euchtkraft von der Beschaffen 
heit de» Lcuchtinaterials. E. Liebenthal. 88 
1033. — Lichtstärke u Consum der gebrauch 
liehen Lichtquellen. C. Heim. L. 88. 1141 Anm. 

— Einfluss der Normalhrenner auf die Entwicklung 
der Leuchtkraft. 77. 263. — Einfluss der Licht 
träger auf die Leuchtkraft des Gases. Knub 
lauch. 70. 6.59. — Ueber Lufterwärmung behuf« 
Erhöhung der Leuchtkraft des Gases im Brenner 
Hasse. 80. 440. Elster. 80 460. — Beziehung 
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zwischen Flammenhöhe o. Helligkeit; Einflusa 
des Durchmessers der Brenueröffnung auf die 
Helligkeit der Flamme. H. KrQss. 83. *21(i bis 
220. — Leuchtkraft verschiedener Bogenlampen. 
Delahay. L. 85 754. — Die Leuchtkraft ver. 
Bchiedener in Schottland verwendeter Gasarten, 
verbrannt in Zweilochbrennem mit unter ver- 
schiedenen Winkeln gebohrten Löchern. G. Pai s- 
ley. L. 88. 916. R. Hislop. L. 88. 916. — 
lieber die Abhängigkeit der Leuchtkraft von der 
Flammenhöhe K Liebenthal. 88. 1029 — 
Leuchtkraft des Londoner Gases bei Anwendung 
verschiedener Brenner. V. B. Lew'es. 88. 1073. 

— lieber den Einfluss iles Cylinders auf die 
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lampen. B Nebel. 88. 1137. 

Leuchtkraft. Selbstthätiger Kegistrirupparat für die 
LeuehtkraftdesGases. J.Somerville. L. 76. 123. 

— Reduction der Leuchtkraft des Gases in 
Schottland. 74. 362. s. a. 77. 594. — Relation 
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Gases. 77. 91. 

— Die Leuchtkraft des Benztjls. Franklaud u. 
Thorn. L. 78. 234. — Heber die Leuchtkraft 
des Benzols (Toluols) u. Aethylens u deren Be 
ttimmuog im Leuchtgase. Knublauch. 79. 
•652- 80. 253. 274. — Die Leuchtkraft des 
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teuden brennbaren Gasen. Fr. Perey. L. 84. 
317 — Die Leuchtkraft des Aethana u Propans. 
P. Frankl and L. 86. 78;i. — Die I.ieuchtkraft 
des Methans. L. W right. L. 85. 813. — Ver- 
gleichung der Leuchtkraft von Auer’s Glüblicht 
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ütoff u. Untersalpetersäure, Selenophanit. E 
Turpln. Pat. 83. 104. — Gemisch einer Lösung 
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salpetersäure, Heliophanit. E. Turpin. Pat 
83 105. 
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tbürme in den Vereinigten Staaten. L. 76. 84. 

Uasschiefer« Verwendung des Liasschiefers als 
Brennmaterial u. zur Gewinnung von Scldeferöl. 
0, Volger. L. 74. 752. 
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Phosphoreseenz , Photometrie, Polarisation u 
Spectrum 

— Das Licht. J. Tyndall. L. 76, 657. L. 77. 528. 

— Einfache V’ersuche über Liebt. M. Mayer 
u Ch. Barnard. L. 78, 25. — Das Lieht in 
»einen verschiedenen Erscheinungenu. Wirkungen. 
G. Berger. L, 87. 732. — Uel>er die wohl- 
thätigen Wirkungen des Lichtes G. G. Stokes. 
L. 87. 732. 
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Crookes. L 76. 85. 214. 354. — Die bewegende 
Kraft der Lichtstrahlen. 76. 265. L. 76. 491. — 
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sogen. Lichtmühle. K. List. L. 76. 690. — 
Untersuchungen über die Lichtmengeu, welche 
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Bücqnerel L. 80. 718. — Absorption u. Re- 
flexion künstlichen Lichtes beim Durchgang 
durch Glas. E. Grahn. 81. 126. — Ueber die 
Brauchbarkeit der Normallichtquelleo zu photo- 
chemischen Messungen der Lichtempfindlichkeit. 
J. M. Eder. L. 85. 756. — Ueber die Methoden 
zur Bestimmung der < Geschwindigkeit des Lichtes. 
V. Schlegel. L. 87. 471. — Die Entwicklung 
der Lichtemission glühenderKörper. H. F. W e b e r. 
L 87. 1082. 

— Einfluss des Lichtes auf die Leitongsfähigkeit 
des krystallinischen Selens. W. Siemens. L. 
76. 52. 215. — — Einfluss des Lichtes auf den 
elektrischen Leitungsw’iderstand von Metallen. 
R Börnstein. L. 77. 599. 

— Ueber die Erhaltung der Energie der Sonne. 
C. W Siemens. 82. 255. — Ueber Licht, Tem- 
peratur, Gtisammtstrahlung u. Bestimmung der 
Sunnenwärine auf elektrischem Wege. W. Sie- 
mens. 84. 49. 

— Einfluss des Gaslichtes auf die Augen. 77. 567. 

— Das künstliche Licht u. das Auge. H. Cohn. 
83. 489. — Das elektrische Licht u. das Auge. 
Z. Cohn. 79. 367. 86 214 E. 0. Meyer 79. 

8. a. 80. 3. N. H. Schilling. 85. 659. W. 
Heinpel. 87. 535. K. llartmann. 87. 1041. 
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u. da« Auge. W Hempel. 87. 534. — Ueber 
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Licht- AccamaUtoren. Fr Siemens. 79. *746. 
758. 

Lichteinheit siehe Phutomecrie 
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Lichtmessnng «iehe Photometrie. 

Lichtmühle. Die Lichtmühle u die spektroskopische 
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76. 315. — Die sogen. Lichtmühle u. die mecha- 
nischen Wirkungen der Strahlung. K. List. L. 
76. 690. 
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mens & Halske. Pat 85. 417. 

Lichtätock. Naphtakerze in Verbindung mit einem 
Stocke. M. Flürscheim. Pat. 81- 621. — Neue- 
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I Literatur. Jahrbuch über die Erfindungen u. Fort- 
schritte auf dem Gebiete der Maschinentechnik n 
niechanischenTechnologie. F.N e u m a n n.L,74.2I6 
— Deutsches Bauhandbneh. L. 76 411. — Thon 
indostriezeitung. H. Seger n. J. A ro n. L 77. 
84. — Allgemeine Hüttenkunde. E. F. Dürre. 
L. 77. 602. — Der praktische Banrechner. W. 
Wagner. L. 81. 48. — Handbuch der Arehi 
tectur. L. 81. 617, — Tempelton's Tasohenbufh 
für praktische Mechaniker. Fr Kreuter u. J 
Otto. L. 81. 771. — Versuche zur Verfolgung 
von Bewegnngserscheinungen in Sandkörpem 
Forchheimer. L. 88. 340. — - Mittbeilungen 
aus den kgl. technischen Versuchsanstalten ta 
Berlin. L. 83. 377. — Leitfaden für Eisenhütten 
Laboratorien. A. Ledebur. L. 85. 756. — In- 
genieurkalender für Maschinen- u . Hüttentechniker 
P. Stühlen L. 86. 756. L. 86. 814. L. 87. 8». 
L. 88. 948. — Ingenieurkalender. H.-Fehland. 
L. 86. 960 — Kalender für Maschineningenieure 
W. H.Uhland L. 86. 960. L. 87. 1106. - Die 
Metalle, ihre Gewinnung n. ihre Verarbeitong 
A. Ledebur. L. 87. 582. 835, — Ingenieur 
kalender für Maschinen- u. Hütteningenieure 
Th. Beckert u. A. Polster. L. 87. 1106. L 
88. 948. — Deutsche bautechnische Taschen- 
bibliothek. L 87. 732. — Handbuch der Ingenieur 
Wissenschaften. F. Lincke. L. 87.835. — Beiig 
u. Ilüttenkalcnder. L 87. 1175. — Krapp u. sein 
Werk. Schmid t- Weissen f eis. L. 87.1175 
— Karmarsch’s Handbuch der mechanischen 
Technologie, bearbeitet von 11. Fischer. L.88 
84. — Musterbuch für Eisenconstructionen. C. 
Scharowsky. L, 88. 336. — Schweizerischer 
Ban- u Ingenieurkalender. M Koch. R 88.436. 
— Tabellen zur Gewichtsbereebnung von Wall 
eisen u. Eisenconstructionen. C. Scharowsky 
u. L. Seifert L. 88. 622. — Technologi 
sehe Reiseskizzen. A. Kleinstüber. L. 88 
883. — Polytechnikum, volkswirthschaftliche 
Wochenschrift für dentsebe Techniker. W 
Sch af er. L. 88. 948. — Lehrbuch der vergleichen 
den mechanischen Technologie. E. Hoyer. L 

88. 948. 

— Strahlende Materie oder der vierte Aggregat- 
zustand. H. Crookes. L. 80. 204. — Englisches 
naturwissenschaftlich-technisches Lesebuch. F 
J. Wershoven. R 81. 48. — Verwerthung der 
Naturkräfte u. Naturproducte in Deutschland 
0. V. Giese. L. 84. 504. — Faraday als Ent- 
decker. J. Tyndall. L. 84. 729. — Geologische 
Karte vonPreussen n. den Thüringischen Staaten 
L, 85. 501. — Geologische Spezialkarte de« 
Königreichs Sachsen. L. 85. 756. — Handbuch 
der Maassc u. Gewichte, specif. Gewichte u. Prin 
cipien der Meteorologie. 0. Oldberg. L. 88 
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152. — Bessere Verwerthung der Nstnrkrflfte u. 
Ssturproducte iin Kinziggebiet (Baden) als Bei- 
spiel für alle Flassgebiete 0. v. Giese L. 87. 
41. — Das naturwissenschaftliche Zeitalter VV. 
Siemens. L. 87. 41. — Handbücher zur deut- 
schen Landes- u. Volkskunde. L. 87. 732. — 
Lehrbuch der industriellen Physik, Erzeugung 
u. Benutzung der WSrme. L. Ser. L. 87. 1176. 
— Xaturwissenschaftlich-technische Rundschau. 
A Rohrbach L. 88. 348. 

Llteratar. lieber die Bedeutung der chemischen In- 
dustrie. O d 1 i n g. L. 74. 215. — Handbuch der tech- 
nischen Chemie von F. Stobmannn. C.Engler. 
L. 74. 704. — Chemisch technische Mittheilungen. 
0. Dummer. L. 76. 740. — Handbuch der 
chemischen Technologie. R. v. Wagner. L. 81. 
Äl. — Lexikon der angewandten Chemie. O. 
Dämmer. L. 81. 792. — Wagner's Jahresbericht 
über die Leistungen der chemischen Techno- 
logie. F. Fischer. L. 82. 410. — Lehr- u. Hand- 
buch der Thermochemie. A. Naumann. L. 82. 
566. — Taschenbuch für Chemiker u. HOtten- 
leute L. 83. 737. — Jahresbericht über die 
Leistungen der chemischen Technologie mit be- 
sonderer Berücksichtigung der Gewerbestatistik. 
F. Fischer. L. 84. 368. L. 85. 501. L. 87. 6«2. 
L 88. 497. — Technisch-chemisches Jahrbuch. 
R. Biedermann. L. 85. 338. L. 87. 1175. — 
Wagner's Handbuch der chemischen Techno- 
logie. 12. Aufl. F. Fischer. L. 86. 662. — Chemi- 
sches Taschenbuch für Gasingenienre. J. Alf. 
Wanklyn. L. 86. 789. L. 88. 497. — Chemiker- 
kalender. R. Biedermann. L. 86. 960. L. 87. 
1176. — Zeitschrift für die chemische Industrie. 
Ferd. Fischer. L. 87. 271. 799. — Elementar 
buch der Steinkohlenchemie für Praktiker. F. 
Muck. L. 87.896.951. — Chemisch-technisches 
Repertorium. E. Jacob sen. L. 87. 732. 836. 
1046. L. 88. 84. 918. — Muapratt's theoretische, 
praktische u. analytische Chemie. F. Stoh- 
mann u. B. Kerl. L. 87. 836. 895. 1046. 1106. 
L. 88. 436. — Abriss der chemischen Techno- 
logie mit Berücksichtigung der Statistik u. Preis- 
verhkltnisse. Ch. Heinierling. L. 87. 836. 
896. 1176. L. 88 436. — Die Chemie in ihrer 
Gesammtheit bis zur Gegenwart und die chemische 
Technologie der Neuzeit. A. Kley er. L. 87. 
1176. L. 88. 436. — Ausführliches Lehrbuch 
der Chemie. Roscoe n. Schorlemer. L. 88. 
436. — Factorentabellen zur Ausführung chemi- 
scher Rechnungen. San tos e Silva. L. 88. 
436. — Chemisches Taschenbuch für Ingenieure, 
Physiker, Chemiker n. Fabrikanten chemischer 
Prodncte. L. 88. 436. 

— Blatter für Industrie n. Gewerbe. 76. 558. — 
Technische Anleitung zur Wahmng der den 
Qeneral-R«s. i. Joom. f. Oaabel. a. Waaservexi. 


Krei.suusschüssen hinsichtlich der Genehmigung 
gewerblicher Anlagen übertragenen Zuständig- 
keiten. L. 76. 720. — Führer durch Hamburg 
u. nächste Umgebung mit besonderer Berück- 
sichtigung der technischen Anlagen. H. C. J. 

Reese. L, 80. 23. — Jahresberichte der Fabrik- 
inspectoren. L. 80. 62. — Fabrikantenadressbnch. 

L. Post u. B. Sand fort. L. 80. 720. — Ein- 
fluss des Schutzes der Erfindungen, der Muster 
u. der Fabrikzeichen auf die Entwicklung der 
Industrie. Klostermann. L. 80. 756. — Der 
Verkauf von Gas- u. Wasserwerken mit statisti- 
schen Angaben über Gas- u Wasserversorgung 
Londons. A. Silverthorne. L 81. 618. — Die 
Berufsgeuossenschaft, eine Wochenschrift. L. 86. 

236. — Adressbuch sämmtlicher Bergwerke, 

Hütten- u. Walzwerke, Giessereien, Maschinen- 
fabriken, chemischen, Cement-, Glas- u. Thon- 
waarenfabriken, Fabriken feuerfester Producte, 
Ziegeleien u. verwandten Zweige im nieder- 
rheinischwestfalischen Industriegebiet. Scheidt. 

L. 88. 883. 

Literatnr« Technologisches Wörterbuch für Ge- 
werbetreibende u Industrielle. G. Brelow, O. 
Dämmern. E. H o y e r. L. 88. 688. — Wörterbuch 
technischer Ausdrücke, deutsch-englisch n. eng- 
lisch-deutsch. L. 87. 41. — Technologisches Wörter- 
buch in drei Sprachen. E. Röhrig. L. 87. 41. 

— Technisches Wörterbuch Karmarsch u. 
Heeren. L. 87. 836. L. 88. 84. 883. 

Locomotlven mit Gasheizung für unterirdische 
Bahnstrecken. Charpentier. L. 74. 109. s. a. 
Gaslocomotiven u. unter Gasmotoren. 

LSthen. Verbesserter Löthapparat. T. Kenelly. 

Pat. 74. 277. — Ueber das Lötben mit Gas- 
geblBse. Schöne. L. 74. 343. — Apparat zum 
Lethen mit Gas. J. R. Harper. Pat. 74. 611. 

— Gasgeblase für Löthzwecke. Stern. L. 76. 

142. — Löthlampe u. Schmelzofen mit Petro- 
leum Quichenot L. 75. 343. — Apparate für 
lyöthzwecke. Pidplu. 79. 124. — Taschenapparat 
zum Erhitzen von LOthkolben. Paquelin. 79. 

126. — Löthlampe. 0. Kotze. Pat 88. *1020. 

— Gaslöthkolben ohne LuftgeblBse. A. L.W ange 1. 

L. 80. 350. — Gaslöthkolben. L. Duesnel. Pat. 

81. *106. — Löthkolben mit Spiritus- bezw. 

Ligroinfüllung. Flürscheim. 81. *589. — Löth- 
kolben für Gasheizung. L. A. deCoster u. 

Th. B. Oakley. Pat 82. *26. — Gaslöthkolben. 

F. 8 toll. Pat 82. *569. — Potrolcumlöthkolben. 

C. Leineweber Pat. 83 *627. — Bcnzinlöth- 
kolben. Arnold n. Egers. Pat 86. *58. 

Lflftnng siehe Heizung u. Ventilation. 

Lflster siehe Hängelampen unter Lampen 
Lnft. Apparat zur Erzeugung comprimirter Luft. 

J. Schweitzer. Pat 84. *830. — Elementar 
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abhandliing ülier compriiiiirte Luft J. CoBta 
L. 88. ‘2Ü8. — Gewinnung von Sauerstoff aus 
atinoHphftriBcher Luft siehe Sauerstoff. 

Luft. Versuche ülierclas AusstrOnicnderatmosphUri' 
sehen Luft A. Flicgner L. 74. 145. — Ex 
perimentaluntcrsiichungen über das Ausströmen 
der Luft bei starkem Ueberdruek. G. Zeuner. 

L. 74. 147. — Fortpflanzungsgesehwiniligkeit der 
Flamme in Gemischen von Luft mit Grubengas, 
Leuchtgas oder Waaserstoff. Mallard u. Le 
Chatelier. 80. *106. 

— Einfluss der Beleuchtung auf die Verschlechte- 
rung der Luft Pi nzge r. L. 75. 464. — Verunreini- 
gung der Luft durch künstliche Beleuchtung. 
F. Erismann. L. 77. 12. — üeber den Ein- 
fluss der künstlichen Beleuchtung auf die Luft 
in geschlossenen Raumen. F. Fischer. L. 83. 
618. — Veränderung der Luft durch das Athmen 
von Menschen u. durch künstliche Beleuchtung. 

M, V. Pettenkofer. 84. iSJO — Die Luft- 
qualität im kgl Hoftheuter zu München bei Gas- 


belcuchtung, bei leerem u. hei vollem Hause 
Fr. Renk. 85. 372. 377. 

Lnft. Wechselnder Sauerstoffgehalt. E. Morley. L. 
82. 119. — Die Saueratoffschwankungen u. die 
Kohlensäure der Atmosphäre. K. Ebert L. 85. 
447. — Zur Prüfung der Luft auf Kespirations- 
fähigkeit durch erlöschende Kerzen. Lcchien. 
84. 751. — Sauerstoffhestimmung in atmosphäri- 
scher Luft W. Heinpel. L. 85. 277. — Luft- 
analyse nach neuem Princip. O. Pettergon 
L, 87. 40 

— Kohlengäurebestimmung in atmosphärischer Lnft 
siehe Kohlensäure. 

Luftballon. Füllen mit Leuchtgas. L. 77. 23. — 
Beschreibung des Giffard Ballons. L. 78. 604. 

Lnfterhltzungsapparate siehe Feuerung. 

Luftgas 8 . a Carburation u. Gas|>reis. — Versuche 
mit Lnftgas in Görlitz. 76. 60. 

Luftleitung. Drueklnftieitung in Birmingham. 

86. 672. 


M. 


Maaas. Tabellen zur Umwandlung der Kubikmeter 
in englische u. preussische Kubikfussc. 75 123. 

— Ueber einheitliches Maass u. Gewicht. 75. 
765. — Einheitliche Schreibweise der abgekürz 
ten Bezeichnungen der Maasse u Gewichte. 77 
759. — Maassumrechuunggtabellen. K. N. Thnr- 
ston. L. 83. 588. 

Haassanalyse siche Analyse. 

HagnesiaglBhlicht siehe GlUhlicht. 

Blagiiesinm. Fabrikmässige Darstellung auf eick 
trolitischcm Wege. 84. 447. 

Hagneslumlampe siehe unter Lampen. 
Magnesinmllcht. Vortheile des Magnesiumlicbtes 
von Gractzel. L. 86 417 s. a. C. Heim, 87. 
678. — Versuche zur praktischen Verwendung 
des Magnesiumlichtes für Signalzwccke. 88 32 
Manometer. Schwimmer-Manometer mit constan- 
tem Niveau. H. Giroud. 74. 91. Taf. 5. Fig, 2 

— Pyrometer, Manometer u Thermometer. 
Lion u. Guichard. L 76. 51. — Wasser- 
manometer zur Messung des Zuges in Feuerungs- 
anlagen. L. 76. 560. Verbesserter Druck- 
messer F. Baldwin u. W. Bailey. Pat 78. 
238. — Üruckindicator zur Aufzeichnung conti 
nuirlicher Diagramme, W, R Lake. Pat. 78. 
309 — Gasdruckmesser. E. Bronardel, Pat. 

80 *727. — Der Manometer mit Alarmapparat i 
für Gasanstalten von E. Dias. C. v. Bonhorst. 

81 *67. 126. — Manometerträger mit Absperr- 
ventil u. Ablassventil. Popp u Reuther. Pat. 


82 * 869, — Ueber den Ochwaldt'schcn Druck 
in Vucuummesscr. R. Pintsch L. 83. 62. — 
Zug- n. Druckmesser. H. .Seger u. J. Aron. 
Pat 83. *139, — Maximum- ii. Minimum-Mano- 
meter für Gasdruck. A. Guilleaume u. Co. 

87. *230. — Gasdruckmegger. J. G. H. Langen. 

88. *324. s. a. unter Gasmesser. — Manometer. 
J. Jourdan. Pat. 88. *553. 

Maschinen s. a. Dampfkessel u. im Register für 
Wasserversorgung — Maschinen zum Laden n. 
Ziehen der Retorten siehe Retorten. — Das 
wahre Gesetz der Dampfexpansiou u. die Be- 
rechnung der dreistuflgeu Expansions- Dampf- 
maschine. A. Samuelson. L. 88. 675. 

— Eingebeude Besprechung der Maschinen auf der 
Ausstellung in Wien. vanD welshauvers-Dery. 
L. 74. 41. — Maschinenwesen u. Transportmittel 
auf der Wiener Weltausstellung. L. 74. 548 
E. Lovis. L. 75. 102. — Donkin's Horizontal- 
maschine. L. 74. 343. — Maschine zum Be- 
steigen freistehender Fabrikschomsteine. L. 74. 
549. — Maschine, welche durch Wassenlruck, 
Dampf oder coraprimirte Luft getrieben wird u. 
als Pumpe, Gebläse oder Gasexhanstor gebraucht 
werden kann. H. Haseltine. Pat. 74 736. — 
Maschine zur Darstellung von Thonretorten. W. 
D. Cliff. Pat. 76. 86. — Heissluftmaschinen 
zum Betrieb des Exhaustors. 76. 132. — Leh- 
mann'sche Heisslnftmaschine Oechelhäuser. 
76. 200. — Die zur Compression der Gase an- 
gewendeten Maschinen. H. Mation. L. 77. 377. 
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— Maschinen für HerBtelInng von KohriiUinga. 
87. Ö75. 

Mtschiaen. üebcr die Betriebamaachinen für elek- 
trische Beleuchtung. K. Specht L. 83. 73‘i. — 
Schnclllaufende Maschine für Antrieb elektrischer 
Maschinen. Wi Man. L. 84 124. — A rmington‘8 
Dampfmaschine zum Betriebe elektrischer Ma- 
schinen. L. 84. 193. — Schnelllaufende Rotations' 
dampfmaschine für den Betrieb von Dynamo- 
maschinen. Parson. L 84 280. Schnell- 
laufende Dainpfmasclanen zum Betriebe von Dy- 
namomaschinen. L. 84 3öd. — Dampfmaschinen 
fQr elektrische Beleuchtunf? K. H. Thurston 
L. 85 501. — Dampfmaschinen u. Dampfkessel- 
anlage zur elektrischen Beleuchtung der kgl. 
Theater in München. L. 87. 72. — Compound- 
dampfmaschine der elektrischen Beleuchtungs- 
anlage in der Kaisergallerie zu Berlin. Ph. S wi- 
der« ki. L. 87 798. 

— Benutzung der von UetortenOfen al>gehenden 
Warme zum Maschinenbetrieb. L. Soubiran. 
84. 750. 

Maschiacnesse siehe Schornsteine. 

Mascbineatheile s. a. Absperrvorrichtungen. — 
Dichtung an Stopfbüchsen u. anderen Verbin- 
dungen. J. Kirkman. Pat. 75 418. — Stopf- 
büchse für Luftcompressionsapparate. A. Dick. 
Pat. 76. 87. — Verfahren, Maschincntheile innen 
u. aussen mit gegossenen Uel>erzügcn zu versehen. 
A. Dehne. Pat. 84. *245. — Dichtungen für 
Stopfbüchsen. Frantz. Pat. 84 *648. — Heiss 
Windschieber. F. Burgers. Pat. 85. *419. — 
Airetirvorrichtung an Schauklappen K. A r e n d t 
Pat. 86. *i>7. — Oeffnungshebet an Schauloch 
klappen. Max Hempel. Pat 86 *558. — Mann- 
lochdcckelverschluss mit Hügelhakcn u. Druck- 
schraube. C. Kurz. Pat 87. *f>8T. 

XelaMe als Bindemittel zur Herstellung von Bri- 
quettes. 86. 679. 

Xesltylen» Vorkommen im Leuchtgase. M. Ber- 
thelot. 76 40^1. — Gehalt verschiedener Enl- 
Olsorten. C. Engler. L. 85 901. 

Metalle s. a. Legirungen — Metall zur Dichtung 
von Gas- u. Wasserrohren. J. B. Spence. 80. 
306. — Ueber das Spence • Metall , Zusammen- 
setzung, specifiscbes Gewicht u. Schmelzpunkt. 
M Glasenapp. 81. 223. — Einrichtung zum 
Schmelzen der Metalle mittels de« elektrischen 
Stromes. Ch. W. Siemens. L. 81 542. — Dar- 
stellung n. Eigenschaften des sogenannten Delta- 
nietalles. Dick. 84. 671. — Sterrometall. 84. 
671. — Apparat zur Mischung von Gas u. Luft 
für Metallbearbeitungszwecke. H. Hammer. 
Pat. 87. *837. — Zusammensetzung, specifiscbes 
Gewicht u. Schmelzpunkt des Spence- Metalls 
nach Glasenapp. 88. 1040. — Das Spence-Metall 


u. «eine Verwendbarkeit in der Kohrleguug«- 
technik. Merz. 88. "KMO. 

MetKan siehe Grul>engas. 

Methanometer , automatischer Analysator für 
Grul>engase. D. Monnier. Pat. 82 *129. 

Methylalkohol siehe Holzgeist. 

Hethylanthracen. Vorkommen im Steinkohlen 
theer. F R. Japp u. G. Schult*. L. 77 748. 

Methylwasserstoff siehe Grulxmgas. 

MlneralSl siehe unter Oele. 

Mineralwachs. Gehe. L. 75. 412. h. a. Erdwacli«. 

Mürtel. Untersuchungen über die absolute Thätig 
keil verschiedener Mörtel, H. Schülke u F. 

Wiebe. L. 75. 683. — Bestimmung des Nutz- 
werthes hydraulischer Mörtelniaterialieu. Dycker- 
hoff. L. 78. 234. 578. Mörtel für feuerfestes 
Mauerwerk F. Lürinann. 83. 614. — Ueber 
Mörtel u. die dabei zur Verwendung gelangen- 
den Materialien. M. Niedermuyer. L. 84. 

357. — Ueber feuerfeste Mörtel, deren Anwen- 
dung u. Verhalten im Feuer. J. Oeitb. 84. 791. 

Motoren s. a. Benzinmotoren, Elektromotoren, Gas- 
motoren, Petroleummoturen, Wimhnotoren u, im 
Register für Wasserversorgung, Wassermotoren. 

— Bemerkungen über Kleinmotoren. M. Hippo 
lyte Fontaine. L. 74. 387. — Motoren für 
das Kleingewerbe. L. 75. 29. L. 75. 375. — 

Die Kleinmotoren der Wiener Weltausstellung. 
Rittershausen. L. 75. 375. — Die Motoren 
für das Kleingew'erbe und ihre Betriebskosten. 

Orove. 76. 669. L. 76 »189. — Motor zum 
Betriebe von Maschinen des Kleingewerbes. 
Lykke-Boye u. E. Müller. Pat. 82. •306. — 

Bertrieb von Kleinmotoren durch LuftverdOuimug. 

Petit u. Tatin. L. 83. 810. — Betriebskosten 
von Danqd-, Gaskraft- u. Heissluftmaschinen ver- 
glichen mit durch Wasserleitungen betriebenen 
Kleinmotoren. Oelwein. L. 84. 241. 

— Die Siemens -Motoren, van Dwelshauvers- 
Dery. L. 74. 386. — Die Dampfmotoren in 
ihrer Verwendung auf der elektrischen Aus- 
stellung in Paris. 81 *711. L. 81 732. — 

Kosten verschiedener Betriebskrftfte. Frauen- 
bolz. L. 83 375. — Die Dampfmotoren auf 
der Elektricitatsuussttilluug in Wien. 83. 750 
753. — H od son’s rotirender Dampfmotor. L. 84. 

25. — Die Motoren der elektrischen Maschinen 
mit Bezug auf Theorie, Construction u. Betrieb. 
Th.Schwartze L. 84. 730. L. 85, 256. — üel>er 
Kraftversorgungsanlagen. J. Bartl. L. 85. lOl. — 
Verschiedene Anordnungen von Motoren, L. 85. 255. 

Muffen siehe Rohnlicbtung, Rohr\erbindung u. 
Schlauchkuppeking sowie im Register für Wasser- 
versorgung. 

Mysokryon» Ersatzmittel f0r•Glyc;^n-4^^.r Füllung 
nasser Gasuhren. 84. 107^ - » . 
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Hsphta. Erxeugnng von IJcht aus Beuzin, 
Nsphta u. ähnlichen Snbstanien siehe Carbu- 
rstion u. Carbnrationsapparate, Gasbereitnng u. 
Gasbereitnngsapparate. — Siedepunkt n. speci- 
Qsches Gewicht. 76. 211. 212. — Der Napbta- 
distrikt des nordwestlichen Kaukasns. G. A. 
Bertels. L. 77. 646. — Die kaukasische Naphta- 
industrie. Gulischambaroff. L. 79 759. — 
Ueber den Gehalt des Steinkohlentbeers an 
leichter Naphta u. den praktischen Leuchtwerth 
der letzteren fOr die Gasfabrikation. H. L. G re- 
ville. 80. 599. L. 80. 689. — Ueber Naphta- 
production in Baku. H. Walther L. 85. 277. 

— Verarbeitung der Baknnaphta auf Photogen 
u. Schmieröl. Rossmässler. L. 85. 256. 279. i 
L. 86. 92. 

Naphtagas siehe Gasbereitnng, Leuchtgas u. Leucht- | 
kraft. ' 

Naphtalin siehe auch Reinigung. — Vorkommen | 
im Leuchtgas. Literatur. Blochmann. 74.448. 

— Bildung aus Aetbylen. Blochmann. 74. 
457. — Die Naphtalinproduction n. die Albo i 
carbonbeleuchtung. 80. 740. — Gewinnung aus 
PetrolenmrQckständen. Liebermann. 88 809. | 

— Historische Bemerkungen Ober Vorkommen 
u. Ursache der Naphtalinbildung bei der Gas- 
bereitnng. H. Salzenberg. 84 814. — Rein- 
darstellung. 85. 434. 

— Ueber Naphtalin. R. 8. Chateis. L. 74. 74. ; 
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Oefen. G. K. Stevenson. 81. 587. 820. — 
Dauer u. Uiiterfaaltungskosten Liegel'scher Oefen. 
C. Müller. 81. 387. 82 491. — Fortachritte 
im Ofenban. Liegei. 82. 367 88. 293. 84. 233. 

— Gasofensystem Liegel. Beilage mit Tafel 
zu No. 10 des Journals 87. 

Oefen. Retorttniftn. Regenerativ-GaaOfen u. Gas- 
öfen mit Recuperatorfeuerung a. a. oben unter 
Gasheizöfen. 

— Doppelofen mit sechs Retorten für Gasfeuerung 
mit Regeneration. Gaillard, Haillot & Co. 
L. 78. 236. — Retortenofen mit Gcneratorfeuening. 
Ch. F. Dietrich. 79. 107. — Gasretortenöfen mit 
Regenerativ-Heizsystem. Foulis. L. 83. 167. 

— Gasgenerationsöfen auf dem Gaswerk zu Dessau. 
Oechelhäuse r. 76. 6. s. a. 177. — Gasgene- 
rationsofen auf der Neustadter Gasfabrik in 
Dresden. 76. 433. — Die Generatoröfeu auf der 
Münchener Gasanstalt u. deren Betrieb. Schil- 
ling. 79. 263. Taf. 8 bis 11. 80. 180. Taf. 4. 
N. H. Schilling u. H. Bunte. 82. 727. Taf. 
12 bis 14. W. Hollweck. 86. 409. 87. 1004. 

— Die Generatoröfen, Patent Haupt, auf der 
Gasanstalt in Brieg. L. Link. 80. 250. — Die 
Generatoröfen auf der Gasanstalt zu Dresden, 
Beobachtungen u. Vortheile bei deren Betrieb. 
Hasse. 80. 412. Taf. 6. — Die Generatoröfen 
der Gasanstalt in Köln. 82. 417. — Generator- 
oien auf dem Pforzheimer Gaswerk. H. Brehm. 
82. 558. 

— Ueber Generator-, Regenerator- n. gewöhnliche 
Retortenöfen. Hegener. 76. 434. 439. 443. 
Oechelhauser. 76. 435. 443. Hasse. 76. 441 
Buhe. 76- 443. — Versuchs resultate mit dem 
Generatorofen. A. Hegener. 76. 370. — Ueber 
Generatoröfen. 77 91. F. Tonnar. 77. 192. 
Raupp. 77. 761. Müller. 78. 440. Liegel. 
78. 443. W. Oechelhauser. 78. 626. — Ueber 
Beseitigung der Uebelstande, welche bei Gene- 
ratoröfen Vorkommen können. Liegel. 80. 66. 

— Erfahrungen mit Generatoröfen bei niedrigem 
Schornstein. 80. 94. — Ueber Zweier- n. Dreier- 
Retortenöfen mit Generatoranlage. Liegel. 81. 
420. Merke ns. 81. 421. — Ueber den Betrieb 
eines Zwei-Retortenofens mit Generatorfeuerung. 
G. Liegel. 82. 401. — Nasser Betrieb von 
Generatoröfen mit Cannelkohle. 83 . 470. — 
Ueber den Bau von Generatoröfen. Horn. 87. 
•1005. — Zur Entwicklungsgeschichte der Ge- 
neratorölen. N. H. Schilling. 88. .354. — Con- 
trole durch Aufstellung vergleichbarer Daten über 
die Leistungen der einzelnen Generatoröfen. E. 
Schilling. 80. 485. 

— Ueber den Gasretortenofen von Müller u. 
Eichelbrenner. 74. 539. Taf. 19. Lamy. L. 74. 
23. 215. s. a. 74. 613. 75. 473. 475. 481. 615. I 


W. Bücker. 75 807. 76. 227. — Mittheilnng 
über den Gasofen von Müller & Fichet, welcher 
mit Generatorgasen geheizt wird. Fichet. L. 
74. 215. — Resultate mit dem Ofen von Müller, 
Fichet u. Eichelbrenner. Frey. 77. 401. 

Oefen. RetorttnSfea. Gasofen mit Generatorfeuerung 
nach System Siemens und die mit demselben 
erzielten Erspamngen. 74. 328. — Herstellungs- 
kosten der Siemens-Oefen. L. 78. 24. 

— Ueber die Generator- Retortenöfen System 
Klönne. Netcke. 79. 494. 719. Ziegler. 79. 
497. 499. Grahn. 79. 498. Klönne. 79. 499. 
.500. 722. — Das Haupt'scbe u. das Klönne'sche 
System der Generatorofen-Anlagen. A. Klönne. 
80. 336. — Ueber den Klönne'schen Ofen. A. 
Eitner. 81. 721. — Betriebsresultste mit einem 
Klönne'schen Achter- Generatorofen. Kugler 
83 796. 

— Ueber den Gasgeneratorofen von Bicberouz. 
Task in. L. 75. 142. — Ueber GeneratorOfen 
System Hasse. Döring. 79. 719. — Ueber Gold 
beck'sche GeneratorOfen. Flosky. 81.631. 

— Ofenschauklappe. Hasse. 80. 416. Taf. 6. 
Fig. 4. — Abschluss von Entgasungsrünmen 
durch gekohlte Thüren. F. W Lürmann. Pst. 83. 
776. — Arretirvorrichtung an Schauklappen. K. 
Arendt. Pst. 86. *57. — OeSnungshebel anSchsn- 
lochklappen. Max Hempel. Pat. 86. *558. 
— SchmehSftn u. Oefen für meta/lurgieche Zwecke. 
Oefen für Stahl- u. Eisenfabrikation verbunden 
mit Leuchtgasbereitung. W. Gorman. Pat 74. 
79. — Schweissofen für Gasfeuerung u erhitzte 
Luft. Lencauchez, Gaillard u. Haillot. 
L. 77. 599. — Gasgenerator in Verbindung mit 
Godefrey u. Howson’s Puddelofen. Howson. 
L. 78. 72. — Verbesserte Form des Deville'schen 
Geblaseofens. Ch. Welch. L. 79. 176. — Flamm- 
öfen mit Gasfeuerung. G. Mendbeim. Pat. 81. 
•170. — Einrichtung zum Schmelzen der Metalle 
mittels des elektrischen Stromes. W. Ch. Sie- 
mens. L. 81 542. — Flammenvertheilung 
in Gasöfen, besonders Glas- u. Puddelöfen. A. 
de Boichevalier. L 83. 620. — Siemens- 
seber RegenerativQammenofen mit Gröbe-Lür- 
mann’schem Generator. F. Lürmann. Pat 83. 
418. — Gasofen zur Behandlung von Eisen u. 
Stahl nach dem Barff'schen Verfahren der Rost 
sebfitzung. D. g. W. Thompson. Pat. 83. •SOI 
— Regenerativ - Stahlschmelzofen. T. W. Dick. 
L. 84. 890. Fr. Siemens. 85. 149. Taf. 3 u. 4 
— Verbesserungen an GasSammOfen. L. 85. 277. 
— Vorrichtung an Oefen zur Darstellung oder 
Schmelzung von Metallen bei gleichzeitiger Ge- 
winnung von Kohlenoxydgas oder Schwefelkohlen- 
stoff. J. Quaglio, J. Pintscb u. Aug. Lenti 
^ Pat. 85. •bSl. — Schmelzofen mit Wasseigas 
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betrieb. Lflrraann. L. 85. 630. — Schmeli- 
Ofen mit Waiwtergaegenerator. Schmidbauer. 
L. 86, 36.3. — Gaapuddelofen mit augehdrigem 
Gaaeneuger. F. Astböver. L. 86. 668. — Tiegel-, 
Schmela- u. GlOhofen mit Regenerativ ■ Lencht- 
gasheiaung. Fr. Siemens. Pat. 87. *1086. 
Oefen. SchmtlMm u. Oaftn für mtfaf/urgiicht Zmdn. 
Glaaschmeladfen mit Hafen- n. Schiffchenbetrieb. 
Fr. Siemens. 85 147. Taf. 2 u. 3. s. a. oben 
Glasöfen. 

— Schmelaofen und Ldthlampe mit Petroleum. 
Quiche not. L. 75. 343. — Kleiner Gasofen 
inr F.neugung hoher Temperaturen für Labora- 
torinmsawecke. H. ROssler. 85. *84. Pat. 85. 
504. 

— Studien Ober die Ansnutaung der Würme in 
den Oefen der Hüttenwerke. E. F. Dürre. 
L. 76. 354. — üeber die Einwirkung der Hoch- 
ofengase u. der Alkalien auf das /ustellungs- 
material der Hochofen. Limbor. L. 78 5.51. 

— Gewinnung von Ammoniak bei Hochofen in 
England. L. 86. 54. — Anlagen aur Gewinnung 
von Tbeer u. Ammoniak bei Hochöfen. L. 86. 
150. — Steinkohlen, Coke u. Holakohlen als Hoch- 
ofenbrennmaterial. W. T h 0 r n e r. L. 86 668. 900. 

— Otfm für di» Thonwaar»ni«duttri». Xehse's Gas- 
ofen rum Brennen von Thonwaaren, Kalk etc. 
L. Ramdohr. L. 76. 423. — Brennofen mit 
Gasfenemng für Thon- u. Ziegelwaaren. G. M e n d- 
heim. L. 76. 718. — Die Bedeutung der Gas- 
feuerung u. der Gasöfen für das Brennen von 
Portellan etc. H. Stegmann. L, 77. 45. — 
Gaskammerofen. G. Mendheim. Pat. 83. *899. 

— Xormalkegel für die Bestimmung der Tem- 
peraturen in den Oefen der keramischen Industrie. 
H. Seger. L. 86. .363. s. a. Pyrometer. 

— Watttrga»6f»n. Returtenofen für Darstellung von 
Wassergas. Wilson. L. 74. 318. R. P. Spiee. 
Pat. 74. 836. — Wassergasofen für die Darstel- 
lung des Gases im Kleinen. E. Dawson. 81. 
674. — Wsssergasofen für continuirlichen Betrieb. 
C Westphal. Pat. 84 *444. — Neuerungen 
an Wassergasöfen. Scholl, Knandt 4 Co. 
L 85 277. Farbaky 4 Sölca. L. 86. *509. 

— <ftat»»rh»ii6f»n siehe Badeeinrichtungen im Re- 
gister für Wasserversorgung. 

— Lmmriftn s. s. oben Gasheiaöfen. — Füllofen aur 
Zimmerheiaung. Job. Kämmerer. L. 74. 215. 

— Zimmeröfen für Coke. 79. 195. — Die 

Zimmeröfen für Cokebrand auf der Pariser Welt- 
ausstellung. L. Lang. 79. 191. — Ueber Aus- 
nntinng der Brennstoffe durch Zimmeröfen. F. 
Fischer. L. 79. 759. Bode. L. 82. .561. — 
Veränderung der Stubenöfen aur Cokebeiaung. 
C. Müller. 80. 98. — Apparat, jeden gewöhn- 
lichen Stubenofen ohne Rost mit Coke au heiaeu. 
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Merke ns. 80. 98. — Können eiserne Oefen 
durch Entwicklung von Kohlenoxyil scfiltdlich 
wirken 7 F. F i s c h e r. L. 80. 685. — FOllofen 
mit directer Gasfeuerung. J. N. Roth weil er. 
Pat. 82 * 568. — üeber Zimmeröfen - Construc- 
tionen. P. Sanser. L. 86. 788. — Ventilations- 
einrichtong an Zimmeröfen. Frey. Pat. 86. *987. 
— Nenemng an Füll- u. Reguliröfen. Fr. Lön- 
holdt. Pat. 86. *988. — Einsetabare Heiavor- 
richtnng aur Umwandlung von Oefen u. Kaminen 
in solche mit oombinirter Gas- u. Cokefeuerung. 
Coglievina. Pat. 87. • Uk5Ü. — Zimmeröfen 
für Cokebeiaung. 88 * 455. 

Oefen. immsräfs«. Petroleumheiaofen. The Boston 
Petroleum Heating Company. Pat. 84.*170. 
— Zimmerofen für gasartige oder flüssige Brenn- 
stoffe. Fr. Herrmann. Pat. 84. *200. 

— Gasöfen mit durchlöcherten Tbonbrennern für 
Zimmerheiaung. J. Adams. Pat. 80. 449. — 
Ueber Gasöfen für Zimmerheiaung. Bach. 
L 80. 756. J. G. Wobbe. 84. *740. — Gas 
Öfen für Zimmerheiaung. F. Fischer. L. 83 
620. Wobbe. 88 *639. R. Kutscher. Pat. 
84. *200. Pat. 86. *166. A. Aschemann. 
Pat. 86. *894 J. Ph. Lipps Pat. 86 *394. 
C. Braunwald. Pat 88. *231. Aug. Beuls- 
hausen. Pat 88. *826. — Regenerativ-Gas 
aimmerofen. Fr. Siemens. 85. *808. 87. *740. 
— Der Siemens'sche Gas- Regenerativofen u. 
seine Leistungsfähigkeit verglichen mit dem 
Kutscher'schen Gasofen. W. Hempel. 87. *5.35. 
— Reflectorofen. Wybauw. 87. 612. — Ein 
setabarer Heiakörper aur Umwandlung eines 
Ofens beliebiger Constmetion in einen Gas- 
ofen. D. Coglievina. Pat 87. *1049 — 

Versuche mit Gasöfen für Zimmerheiaung, 
sowohl über Nutaeffect wie Uber Würmeverthei- 
Inng. 88. 117. — Gasapparate für Zimmer- 
beiaong. Bremer. L. 88. 336. — Gasheia- 
apparat aom Einsetacn in Zimmeröfen. C. Florin. 
Pat. 88 *826. — Der Regenerativ - Gasheiaofen 
von Wybauw. 88. *1003. — Elegante Gas- 
heiaöfen. J. G. Houben Sohn Carl. 88. 1141. 

Ofenthlren siebe FeuerthUren n. oben unter Coke- 
öfen. 

Oele. Feueigefährlicbkeit verschiedener Oele. Heu- 
mann. L. 81. 510. — Verfahren, Erdpeche, 
Rohpetroleura, schwere Oele, Theer u. s. w. in 
Brennöl au verwandeln. F. F. Rohart. Pat 82. 
24. — Die Technologie der Fette u. Oele der 
Fossilien (Mineralöle), sowie der Haraöle u. 
Schmiermittel. C. Schadler. L. 85. 529, L. 86 
92. 814. L. 87. 1046. — Apparat zur Bestim- 
mung der ViscositAt der Oele. Engler. L. 86. 
54. — Apparat zur Bestimmung des FlOssigkeits 

I gradea von Mineralölen u. dergl. J. Stahl. Pat. 
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86. *hbl. — Apparat um die Flflaaigkeit der 
Ocle au meaaeii. K. Bcriand u. A.Chenovier. 
L. 88. 947. 

Oele. Ueber dag Bankulöl u. Colzaöl. He ekel. 
L 75. 828. 

— Erdöls, a. Petroleum. — Erdöllageratatteu am caapi' 
sehen Meere. L. 75. 864. — Geachichte ii. Vorkom- 
men des Krdöla. L. 78.726. — Daa V’orkommen von 
Erdöl in der Gegend zwischen Braunsehweig 
u. Celle. 81, 586. — Wesen, Ursprung u. Ent- 
stehung des Erdöle. Kramer. 86. 434. 461 — 
Das Erdöl von Baku, Geschichte, Gewinnung u- 
Verarbeitung. C. En gier. L 86. 728. 758. »74 
D. J. Mendelejeff. L. 87. 169. — Verarbeit' 
nng des Erdöls auf Leucht- u. Schmieröle. F. 
A. Rossmassler L. 86 92. — Das Erdöl u. 
seine Producte. B. Kedwood. L. 87. 2<X). — 
Erdölindustrie in Galizien. 88. 236. — Das Erdöl 
u. seine Verwandten. H Höf er. L. 88. 675- 
1002 Anm. — Die deutschen Erdöle. Engl er' 

L. 88. 768. — Die Erdölindustrie in Russland' 

M. Volkmann. 88. 1117. 

— Zusammensetzung u. Untersuchung von F.rdöl. 
L. 81. 734. — Zusammenstellung der Untersuch- 
nngsmethoden für Erdöl u. ausfOhrliche Be- 
schreibung des Abel-Verfahrens. L 82. 563. — 
Chemisch-technische Analysen der galizischen 
Erdöle. A. Nawratil. L. 83. 102. — Ueber 
den Gehalt der verschiedenen Erdolsorten an 
Pseudocumol u. Mesitylen. C. En gl er. L. 85. 
901. — Ueber die Leuchtkraft des Erdöls. R. 
Zaioziecki. L. 86.728 — V’ergleichende Ver- 
suche Ober die Eigenscliaften des kaukasischen 
u. des amerikanischen Flrdöls. Engicru. Lewin. 
L. 87. 169. 

— Harzöle s. a. oben. — Harzöl als Beleuchtungs 
material. Guillemare. L. 77. 12. 

— Mineralöle s. a. Kerosin n. Rhigolen. — Gewin- 
nung von Schieferöl 0. Volger. L. 74 752. — 
Die Mineralölindustrie in Sachsen ii. ThQringen. 
74. 672. 76. 560. 564. 76. 529. 78 739. 82. 610. 
83. 386. 84. 53. 86. 2B4. 610. 7(Hi, 87. :«)7. 693. 
88. 831. — Sicherbeitaupparat für die Aufbe- 
waliriing u. den Gebrauch von Mineralölen. 
Paillct. L. 76. Itkl. — Mineral Sperin Oil, 
Sieili‘pnnkt u. specif. Gewicht. 75. 212. — Recti- 
ücation von Mineralölen. J. S. Miiir. L. 76. 29». 

— Verwendung von ^^ineralöll■n zur Erzeugung 
von Dumpf. W.Gadd. L. 76. 151. — Geschichte 
der Mineralölgewinnung im Eisass M. Mi eg. 
L. 83. 533. — Siedepunkt, Entflammnngs- u. Ent- 
zOndungstemperatur von Mineralöl F. Gantter. 
L. 87. 551. — Destillation.sverfahreu für Mine- 
ralöle. G. Alexeew Pat. 88. *229. 

— Paraffinöl. Biographie von Young, dem Gründer 
der Puratfinolindustrie. L. 74. 273. — Paraffin- 


ölfahrikation in Sachsen u. Thüringen. 74. 672. 
75 . 562. 564. 76. 530. 78. 740. 82. 610. 86. 2«t, 
610. 87. 693. — Salon-Gasöl. 78. 369. Anm. — 
Verwendung zur Leuchtgasdarstelinng. 74 . 674 
75. 517. 8. a. Gasbereitung. — Benutzung der 
bei der Paraffinöldarstellung aus bitnminösem 
Schieler erhaltenen Gase. Young. 76. 706. — 
Paraffin- u. Mineralölgewinnung in der Provint 
Sachsen. L. Grotowsky. L. 77. 308. — Ge- 
schichte u. gegenwärtiger Stand der Paraffinöl 
Industrie. H. Brunton. L. 81. 436. — Ueber 
Vergasung des Paraffinöles als Anfbessemngs- 
material für die Gasbereitung. Merke ns. 82. 
328. C. Müller. 82. 329. — Siedepunkt, Ent 
flammungs- u. Entzündungstemperatur von Pu 
raffinöl. F. Gantter. L. 87. 551. — Ueber das 
bei der Destillation von Paraffinöl auftretende 
Gas. G. Beilby u M’Arthur. L. 88. 84. 

Oele. Schmieröle u. Schmiermaterialien. Siedepunkt n. 
specif Gewicht von Schmieröl. 76. 212. — SchSil 
lichkeit der Fettschmierung bei Dampfeylindem 
A. Schondorff. L. 75. 683. — Die Prüfung 
der Schmiermaterialien. E. Donath. L. 81. 2U. 

— Darstellung von Schmiermitteln R. Irvine. 
Pat. 82. 92. — Prüfung u. Wahl von Schmier 
materialien. R. Jahns. L. 82. 528. — Apparat 
zur Gewinnung von Schmieröl bei der Herstel- 
lung von KohlenwasserstoSheizgas. Inter- 
national V apor- Fuel, Carbon-Iron and 
Manufacturing Company. Pat. 83. *5»1. 

— Verfahren zum Dcstilliren harzfreier Schmier 
u. Einfettungsöle ans Rohpetroleum u. Braun- 
kohlentbeerölen. C. Roth u. A. Parrisiua 
Pat. 85. 903. — Fabrikation von Schmieröl ans 
Baku'scher Naphta. F. .4. RossmAssler. L 
85. 256. 279. L. 86. 92. — Fabrikation der Mine 
ralschmieröle. L. 86. 606. — Die Untersuchung 
der Schmieröle und Fette mit specieller Berück 
siclitigung der Mineralöle. H. Gusenberger 
L. 86. 639. — Bestimmung der Zähigkeit der 
Schmieröle. J. Traube. L. 87. 799. — Ueber 
Schmiermaterial. Baumgft rtel. 87 1007. Diehl. 

87. 1007. 

— Solaröl. Die Solarölfabrikation in Sachsen u. 
Thüringen. 74. 672. 75. 560. 564. 76. 530. 78. 
740. 84 55. 86. 610. 87. 693. 88. 446. — Preise 
in Deutschland von 1865 bis 1875. 76. 770. — 
Siedepunkt, FlntflammungK- u. EntzOndnngstem 
peratur des Solaröls. F. Gantter. L. 87. 551 

— Theeröle. Savillo's Destillations- u. Rectiöcations 
apparate für Theeröle. L a m y. L 77 56. — Ge- 
winnung von Leichtöl, Mittelöl, Schweröl u. 
Anthracenöl nebst .Angabe des specif. Gewichtes 
dieserOele. Krämer 87.852. aa. L.T. Wright. 

88. 508. 
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0«le. Tlntröle. Sticketoffgehalt. W. Smith. L. 85. | 
15. — Entflammunp- Q. Entzttndunf^Hteniparatnr. 

F. Gantter. L. 87. 551. 

— Uebcr die im SteinkohlentheerdI enthaltenen 
Kreaole. H. E. Armstrong. L 74. 316. — Zur 
Kenntniaa dea Bucheuholztheeröla. A W. Hol- 1 
mann. L. 75. 141. — Physikalische n. chemische 
Eigenachaften der Holzöle aus dem Holztheer. 

G. Theniua. L. 78. 552 — Zusammenhang 
der Sauren des Holzessigs mit den Holzölen. G. 
Krämer u. M. Grodzki. L. 79. 173. — Ueber 
die zwischen dem Naphtalin ii. Acenaphten 
siedenden Steinkohlentheertde. Aug. Emmert 
n. Fr. Rein grober. L. 82. 563. — Ueber die 
Beziehungen zu den Kohlenwasserstoffen der 
Braun- u. Steinkohlentheeröle. C. KrÄmero. 
W. Böttcher. L. 87 661. — Beiträge zur Kennt- 
niss der zwischen 170 n. 200*' siedenden Bestand 
theile des Steinkoblentheeröls. Osc. Jacobson. 

L. 86. 848. — Zusammensetzung der bei der 
fractionirten Destillation des Theers zwischen 
170 u. 210" gewonnenen neutralen Oele K. E. 
Schulze. L. 87. 1081. 

— Anwendung von Theerölen zur Heizung L. 77. 
55. — Darstellung von Benzol aus Braunkohlen- 


theeröl. Wichelhaus u. Salzmann. L. 79. 
176. — Verarbeitung von Braunkohlentheerölen 
auf harxfreie Schmier- u. Einfettungsöle. C. Roth 
u. A. Parrisius. Pat. 86. 903. — Verwerthung 
der Abfallsäure der Theer- u. Mineralölfab.'iken. 
Chemische Eabriks- Actiengcsellscbaft 
in Hamburg. Pat. 86. 931. 

Oelgas siehe Gasbereitung, l.cnchtgas ii. Oefen. 

Oelgasanstalten siehe unter Gasanstalten. 

Oelreservolr. Das Oelrcservoir fOr die Montan- 
werke in Halle. L. 88 . 408 

OeUlnre. Verwendung der Oelsaure ans Stcarin- 
fabriken zu Beleuchtungszwecken n. deren I-eucht 
kraft. Kräl. L. 74. »13. 

Olelnsftnre. Bestimmung u. Trennung von Stearin- 
säure. J. David. L. 78. 704. 

OIlTln-AIkohoI-Saaerstoinicht. L. Harnecker. 
L. 74. 727. 

Ozokerlt siehe Erdwachs. 

Ozon. Ueber die Bildung des Ozons bei der Ver- 
brennung. W. R a d u 1 ocoitsc h. L. 74. 751. — 
Bildung bei der Verbrennung von I..euchtgas. 
R. H. Ridou. L. 80. 653. — Löw’s Apparat 
zur industriellen Darstellung des Ozons. Ott. 
L. 74. 751. 


P. 


Pilladlam. Eigenschaften. J. J. Coquillon. 
L. 77 199. — Verhalten in der AlkoholBamme. 
F. Wöhler. L. 77. 237. — Verhalten zu Leucht- 
gas. Th. Wilm. L. 81. 54.3 7»3. 
Palladigmchlorttr. Anwendung zum Auffindon 
von Undichtigkeiten im Strassenrohmetz fOr 
Gasbeleuchtung. H. Bunte. 86. .504. 737. 
Puklaalt, ein Ezplosionsstoff aus einem Gemisch 
von Schwefelkohlenstoff u. Untersalpetersaure. 
E. Turpin. Pat. 83. 104. 

Papier. Einfluss des Gaslichtes auf ilas Vergillien 
dea Papieres. J. Wiesner L. 88. 189. 
Paraffln. Gewinnung, Verwendung u. Verwerthung 
der Xel)enproducte. L. Grotowsky. L 77. .308. 
— Abscheiden aus Petroleum. R Smith. Pat 
86. •211. — Gewinnung auf der Concordiagrube 
bei Nachtersterlt. E. Schatz. L. 87. 799. — 

— Formel Pouchet L 74. 751. — Speciflsches 
Gewicht. Albrecht. L. 76. 149. — Entfärben 
mittels Knochenkohle. L. Ramdohr. L. 75. 
464. — Einwirkung von Sauerstoff. H. N. Jazu- 
kowitsch. L. 75. 682. 

— Ueber die Paraffinindustrie. F. Kield. L. 74. 
216. — Geschichte u. gegenwärtiger Stand der 
Paraffinindustrie. H Brunton. L. 81. 436. — 


Die Paraffinindustrie in Sachsen u. Thfiringen. 
74 67.3. 75. .561. 564 . 76. .530. 78. 740. 82. 
610. 83. .386 84. 53. 86. 610. 706. 87. 307. 
6f«. 88. 445. »31. 

Paraffine. Die Paraffine in dem fabrikmassig 
dargestelKen Wassergas. H. Morton u. W. E. 
Geyer. L. 78. 480. 

Parafflnkerzen siehe Kerzen, Paraffin u. Photo- 
! metrie. 

I ParaffinSl siebe unter Oele. 

I Patente, s. a. Gesetze u. Processe. — Ueber Patent- 
: wesen. L. 77 529. s. a. 81. 121. — Illustrirte 

Patentberichte. L. 79. 735. — Sachliche Wür- 
digung der in Deutscblaml ertheilten Patente. 
E. Blum. L. 81 46. — Einfluss des Patent- 
wesens auf die verschiedenen V'ereinsfächer. 
Schiele. 82. 476 — Uel)er die in Deutsch- 
land angemcbleten elektrisrhen Patente. Neesen. 
I.. 83 7.35. — Ueber die Bedetitung der Patente, 
inslajsondcre der elektrotechnischen Patente. Fr. 
Hasslacher. 84 173 — Zur Statistik der 

Patente. 85. 131 — Die in Amerika im Jahre 
1884 ertheilten Patente. L. 85. 305. — Ver- 
handlungen der Patentkommission. 87. 36. 

I Pentan. Eigenschaften. Harcourt. 88. 1133. 
Pentanlampe siehe Lampen u. Photnmetrie. 
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Personalla. Todttfä/I» u. MtJiro/oge. 

Belgrand, Director der Kanalisation n. 
Wasserversorgang der Stadt Paris. 18, 288. 

Bcndert, Carl Friedrich, Director der 
Tepliti-SchOnauer Gasanstalt. 8JL 706. 768. 

Berg, Th. Fr. R., Oberbanrath in Hannover. 

aa, 829 . 

Dresser, G. W., Major in Newport. Heraus- 
geber des amerikanischen Gasjoumals. 8B, -392. 

Emminger, Bruno, Generaldirector der 
Gesellschaft fQr Gasindnstrie sn Augsburg. 86, 
Ü67. 87, loas. 

Franke, F. W., Director der Dortmunder 
Gasanstalt. 88. 469. 

Franke, Rob., Gasdirector in Gera. 86.643. 

Füller, J. B., Elektrotechniker. Ifi. 224. 

G ei th , J. R., Fabrikbeeitzer n. früherer Pachter 
der Gasanstalt in Kobnrg. 84. 379. 409 

Grischow, Eugen, Director der Gas- u. 
Wasserwerke in Halberstadt. 84. L 

Ilgen, Fr, H. W., Gaswerksdirector in St. 
Ingbert. 83. 46 

Kanal er, Ed. Friedr, Gasdirector in .NOm- 
beig. 14, 678. 

Krakow, Ad., Ingenieur zu Koblenz. 88.39. 314. 

Krenser, Otto, Director der Gasbeleuchtnngs- 
gesellschaft in Stuttgart. 84. 379. 450. 

Kflhnell, C .4 , kgl. Baumeister. 18. 186. 

Kurgas, Emil, Director der Gas- n, Wasser- 
werke in Riga. SU 457. 531. 

Lang, Conrad, Director der städtischen Gas- 
u. Wasserwerke in Karlsruhe. 8L 52. 

Letheby, Dr, englischer Chemiker. 26 199 

Mailet, A., Chef der chemischen Abtheilung 
der Gasgesellsrhaft in Paris. 85. 1 15. 

Marth, R., Director der Wasserwerke in 
Graz. 12, 49. 

Melsens, Louis Henry F. , Professor, Mit- 
glied der Akademie etc. u.Gasveriflcator der Stadt 
Brüssel. 8fi. 398 

Miltner, J. A., Ingenieur n. Director der 
(iasrompagnie in Amsterdam. 88. 894. 

Motard, Dr. H., der Erfinder der Stearin- 
kerzen. L. 81L 227 

N i c h 0 1 8 , W. Ripley, Professor am techno- 
logischen Institut in Boston (Maas). 81. 88. 

Pazzani, Jul., Erbauer u. Leiter der Gas- 
werke der Imperial-Continental-Gas-Association. 
88. 1003. 

Pepys, William Hasle<iine, Director der Im- 
)>erial.Contioental'Gasanstalten zu Köln u. Ehren- 
feld. Sfi, 457 .531. 

Peters, Director der Gas- u. Wasserwerke 
in Weimar, 82. 178. 

Pintsch, Julius, Commerzienrath in Berlin. 
84. 84. 


Personalla. TodttfäHt u. Ktknlog». 

Ran, L. , Betriebsingenieur der Budapesttr 
Gaswerke. 80. 595. 

Riebeck, Commerzienrath in Halle. 83. UL 
Riedinger, L. A., Finanzraih in Angsbnig 
m 3ÜL 

Schlosser, Gasanstaltsinspector in Schweid 
nitz 86 971. 

Schmidt, C., kgl. Banrath in Breslau. ^ 
894. 

Servier, Ed., Ingenieur u. Redacteur des Jour 
nals des usines a gaz. 85. 460. 

Siemens, Ch. W., in London. 83. 790. 
Spielhagen, Gottfried, Director der Gi»- 
anstalten zu Nürnberg u. Weilheim. 16. fiL 
Spreng, Albert, Leiter der Gasanstalt ia 
Freiburg im Big. 85. 140, 

Sy, Friedrich, technischer Director der Gz» 
fabrik in Regensbutg. 84. 179. 

Thnrston, B. W., Director der Gasanstalt 
in Hamburg. 85. 612. 

Trapp, Konrad, Bergwerksdirector auf Georg- 
Marienhütte u. Ibbenbüren. 86. 350. 

Unruh, v. , Mitglied des Directoriums der 
deutschen Continental-Gasgesellschaft. 86. 18L 
Vitry, de, Director der Gaswerke in Genua 

86. 158. 

Voss, Wilhelm, Oberingenieur der deutschen 
Continental-Gasgesellschaft. 18. 461 
Werner, Bruno August, Director der Gz» 
anstait in Wurzen. 86. 642. 

Winterwerber, L., Director der Gesellschaft 
für Gasindnstrie in Augsburg. TL L 

Witt eck, L. , Director der Gasanstalt in 
Ancona. 80. .305. 

Ziegler, Heinrich Friedrich, Director de» 
Gaswerks zu Hanau. 88. 210. 

Personalla. Chrvngtn. 

Bell, Graham, Erfinder desTelephons 80. 488 
Bijard, Director der Gasanstalt in Cairo 
83. 26. 

Bürkli-Ziegler, Arnold, Ingenieur in Zürich 
83. 636. 

Bunte, Dr. ^ Generalsecretllr des Deutschen 
Vereins der Gas- u. Wasserfachm&nner, München 
86. 610. 

Eh mann, Dr. v. , Baudirector in Stuttgart 
80. 737. 82. 959. 

Elster, Siegmar, in Berlin. SS. 554. 
Haas, E.. in Mainz. 88. 1143. 
Ladygnine, Elektrotechniker. L 25 46S 
L i V e s e y , Geo, Gasdirector in Ixmdon. 82. 468 
Lowe, Thaddens 8. C., Professor. L. 82.618 
Murdoch, W., in Ixmdon. 86. 706, 
Pierre, Director der Wasserwerke in Cairo 
S3. 7B. 


Digitized by Google 


BeleuchtunmweneD. — I, Sanhrepster. 


109 


PenouUk. Shningt«, 

Sdbacb, kgl. Baanth in Dreaden. 76. 243. 
Schiele, Simon, Gaadirector in Frankfurt 
a H. 83. 406. 

Schilling, Dr N. H. , Generaldirector der 
Gaswerke in Manchen. 86. 540. 

Schneider, H., Gasanstaltedirector u. Stadt- 
baorath in Cottbas. 86. 316. 

Siemens, Friedrich, in Dresden. 84. 410. 
SS. 702 86. 342. 

Walter, A. , Verwalter der Gasindustrie-Ge- 
sellschaft in Augahurg. 84. 766. 

Wo b b e, G., Gasdirector in Hamburg. 82.756. 

— Btrungen nn Firmtn. 

Buss, Sombart&Co., Magdeburg. 86. 824. 
Chamottefabrik-Actiengesellscbaft 
vormals Didier in Stettin. 88. 740. 84. 655 
SS. 759 88. 1143. 

Gasmototorenfabrik Deutz. 86. 703. 
Gebrüder Körting in Hannover. 84. 181. 
88. 702. 

H. Heinecke, Wassermesaerfabrik in Breslau. 
S4. 872. 

Schaffer u. Oebimaun in Berlin. 88. 1096. 
A. C. Spanner, Wassermeaaerfabrik in Wien. 
83. 740. 

U. J. Vygen & Co. 86. 759. 

— Ehrungen verschiedener Firmen durch Ver- 
leihung goldner, silberner u. bronzener Medaillen 
für Qasapparate. 84. 163. 

Petrolsan s. a. Erdöl unter Oele. 

— Ursprung. Byasson. L. 77. 40 — Ueber die 
Entstehungsverhlltniase. Mendelejeff. L. 77. 
626. — Petroleum n. Erdwachs. A. Burg mann. 
L 81. 20. 140. — Vorkommen u. Ursprung. 
N oldecke. L. 83. 737. — Das Petroleum u. 
seine Zukunft. C. Marvin. L. 84. 729. — 
Das Petroleum, seine Geschichte, sein Ursprung 
II- seine Gewinnung in allen Landern der Welt. 
P F Hue. L. 86. 152. L. 88. 228. — Das 
Petroleum u. seine Producte. B. Red wood. L. 
86. 813. — Praktische Abhandlung aber Petro- 
leum. Benj. J. A. Crew. L. 87. 682. — Das 
Petroleum. W. de Fonvielle. L. 87. 1176. 
— Entstehung. 88. 1002. 

~ Ueber Petrolenmquellen in der LOnebuiger Heide. 
75. 114. 562. 77. 47. — Die Erdwachs- u. Pe^ 
troleumgruben in Galizien. G. Fauk. L. 76. 
342. — PetToleumquellen bei Cheliff in Algier. 
L. 76. 413. — Die Petroleumgebiete Bakus n. 
Persiens. H. E. Qintl. L. 76. 629. — Der 
Petroleumreicbtbum Amerikas. L. S i m o n i n. 
L 76. 719. s. a. L. 81. 201. — Vorkommen u. 
Handelsverhaltnisse des Petroleums in Rumänien. 
Gintl. L. 78. 726. — Vorkommen in Galizien. 
Baczkiewicz. L. 79. 478. s. a. L. 81. 201. 


— Vorkommen in verschiedenen Utndem. 81. 
85. — Vorkommen im nordwestlichen Deutsch- 
land. Noeldeke. L. 81. 436. — Die Fundstätten 
des Petroleums mit besonderer Beracksichtigung 
der deutschen Enlöllager. C. Kngler. L. 81. 
732. — Die Petroleuniquellon in Tranekankasien. 
Peacock. L. 82. 868. — Ueber einige Fund- 
orte in Ungarn. A. Okulns. L. 84. 26. — Ueber 
die Petroleumgebiete Mitteleuropas , besonders 
Norddeutschlands. L. Piedboenf. L. 84. 26. 
— Vorkommen in Europa. L. 86. 848. 
Petroleum. Gewinnung. 81. 85. Harris. L. 86.53. — 
Beitrage zu einer rationellen Petrolenmscharfung. 
A. Okulns. L. 82. 118. — Ueber Petroleum- 
versorgung. L. 82. 688. — Gewinnung u. Ver- 
wendung. R. Redwood. L. 87. 583. — Pro- 
duction. 88. 1002. — Einfluss auf die Entwick- 
lung der Gasindustrie. N. H Schilling. 88. 184. 

— Petroleumbohrungen im Norder Dithmarschen. 

80. 392. — Gewinnung in OellieimT E. Reide- 
m ei Ster. 82. 150. E. R. 83. 786. — Entvrick- 
iung der Petroleumindustrie in der Provinz Han- 
nover. 82. 611. — Neue Bohrungen in Deutsch- 
land. Pollmann. L. 83. 167. 

— Zur Petroleumgewinnung in Galizien. E. Win- 
dakiewicz. L. 74. 667. Jul. Noth. L. 76. 86. 
8. a. L. 81. 201. 84. 642. — Geschichtliche 
Skizzen der Petroleuinindnstrie Galiziens. H. 
Walter. L. 81. 436. — Die Petrolenraindustrie 
Galiziens. F. Montag. L. 82. 683. s. a. 84. 642. 

— Die Petroleumgewinnung in Westgalizien. C. 
Haupt. L. 86. 477. — Die Petroleumindustrie 
des Kaukasus auf der Pariser Weltausstellung. 
78. 630. — Die Petroleumindustrie im Kaukasus. 
83. 529. — Die Petroleomindustrie in Rumänien. 
St. Olszewski. L. 83. 735. — Die russische 
Petroleumindustrie. L. 84. 239. — Die russische 
Petroleumindustrie. L 86. 102. 

— Entdeckung, Ausbeutung u. Verwerthung in den 
amerikanischen Staaten. Ad. Ott L. 76. 102. — 
Zur Geschichte der Petroleumindustrie Amerikas. 

81. 87. — Production in Amerika. 81.85. L. 83. 
230. — Die Petroleumindustrie in Amerika. 88. 
528. L. 88. 532. 

— Production inPenaylvanien.F. H. W rigley. L. 76. 
423. B. a. L. 80. 51. — Ueber Gegenwart u. Zukunft 
der Petroleumdistricte in Penaylvanien. E. W rig- 
ley. L. 79. 791. — Auispeicherung in Pensyl- 
vanien. L. 82. 118. — Die Petroleumindustrie in 
Fensylvanien. Lefaivöre. L. 86. 256. 

— Gefährlichkeit beim Transport. Barr et. L. 74. 
109. — Rohrleitungen für Petroleum in Amerika. 
74. 681 L. 74. 388. 76. 199. L. 86. 388. — 
Transport raffinirten Petroleums mittels Rohr 
leitung von Bremen nach Duisburg. L. 83. 102. 

— Der Petroleomtransport in Rohrleitungen. L. 


Digitized by Google 



110 


Beleachtnngsweien. — I. Sftchregigter. 


86. 731. — Rohrleitung fOr Baku-Petroleum. 
L. 87. 231. 

Petrolenm. Kanalscbiff fahrt für Petroleum im 
Winter. Ch. Flagge. L. 74. 888. — Transport 
auf Dampfschiffen L. 86. 418. — Petrolenmtrans- 
port in Behälter- (Tank-) Schiffen. I... 86. %9. 
— V'erschiffung des Petroleums. Gäde. L. 87. 
301. 

— Darniederliegen des Petroleumhandels in den 

Vereinigten Staaten Nordamerikas. 76. 35. — 
Production, Consnm, Preis in Hamburg. 74. 80. 
76. 601. — Kinfahning fremden Petroleums nach 
Oesterreich-Ungam. E. Windakiewics. L. 76. 
103. — Petroleumexport der Vereinigten Staaten. 
76. 601. — Preise in Deutschland 1866 bis 1876. 
76. 770. — Petroleumstatisük der Vereinigten 
Staaten. Chandier. L. 78. 477. — Petroleum- 
xoll im Deutschen Reich. 79. 461 — Kur Ein- 

ftlhruug von Rohpetroleum nach Deutschland. 
84. 169. — Ueber die Weltlage des Petroleum- 
geschäftes. L. 84. 239. — Petroleumexport der 
Vereinigten Staaten. 86. 640. — Zunahme der 
Einfuhr von Petroleum in Grosshritannien wäh- 
rend der Jahre 1883 bis 1885. L. 86. 606. — 
Einfuhr u. Werth in Hamburg. 86. 863. — Ausfuhr 
aus Amerika u. Consum verschiedener Länder. 
86. 973. — Einfuhr in Hamburg. 87. 1053. — 
Geschäftsbericht der Bremer Petroleumbörse. 
88. 472. 

— Ueber das Petroleum in Rumänien. L. 76. 413. 
— Die chemische Zusammensetzung des Pensyl- 
vania - Petroleums S. P. Sadler. L 77. 345. 
— Untersuchungen amerikanischer u. russischer 
Petroleumsorten. J. Biel. L. 79. 521. — Ueber 
kaukasisches Petroleum. Beilstein n. Knrba- 
tow. L. 81. 734. L. 82. 53. — Untersuchung des 
kaukasischen Petroleums. Marko wnikowu. 
Ogloblin. L. 82. 338. — Zur Kejintniss des 
kaukasischen Petroleums. Beilstein. L. 85 
256 — Gote der russisch-kaukasischen Handels- 
marke (Baku). C. En gier. L. 86 ;‘)0l, — Ueber 
das russische Petroleum. 86. 538. 974. — Unter- 
suchungsresultate Ober die Leuchtkraft des Oel- 
heimer u. des amerikanischen Petroleums. Graf. 
L. 82 118. — Ueber die Bestandtheile des gali 
zischen Petroleums. Luc ho wie z. L. 84. 25. — 
Gehalt des Petroleums an schweren, Ol>er 300“ 
siedenden Oeltheilen. C. Eng 1er. L. 85 500. 
— Mittlere Zusammensetzung. V. B Lewes. 
88. 1072. 

— Die Veränderungen verschiedener Petroleum- 
sorten beim Brennen auf der Lampe. Junker. 
L. 83. 532 — Ueber die Ursachen der mangel- 
haften Leuchtkraft von Petroleumsorten. L. Mar- 
quardt. 84.776. — Ueber den Zusammenhang 
zwischen I,euchtkraft, Siedetemperatur n. Ent- 


flammungspunkt des Petroleums. C. Engler. 
L. 85. 500. — Einfluss der schwersiedenden 
Oeltheile auf die Leuchtkraft. C. Engler L 
86. 501. 

Petroleum. Verbesserung in der Behandlung von 
rohem Petroleum zu Heizzwecken. J. A. Johnson. 
Pat. 74. 2i9. — Die Raffination des Rohpetm 
leums. A. Ott. 75. 209. — Schlechtes Petm 
leum u. Maassrcgeln zur AbhOlfe. 79. 108 366 
— Das amerikanische Rohpetroleum, sein specif. 
Gewicht u. seine Raffination. 81. 86. — Gewin 
nung von Picen aus Petroleumrückstanden. C. 
Gräbe u. J. Walter. L 81.510. — Gewinnung 
von Benzol, Naphtalin u. Anthracen ans Petro 
leumrOckständen. Liebermann. 82. 809. — 
Verfahren zur Zerlegung des rohen Petrolenm» 
in Primär- n. Secundäröl. H al vors en Proces« 
Company. Pat. 86. *873. — Benutzung der 
PetroleumrQckstände zur Locomotivfeuerung. Th 
Urquhart L. 85. 528. — Beseitigung o. Ver 
werthung der Abfallsänre in Petroleumraffinerien 
L. 85. 901. — Verarlreitung von Rohpetrolennj 
auf harzfreie Schmier- u. Einfettungsöle. C. Roth 
u. A. Parrisius. Pat. 85. 903. — Abscheiden 
von Paraffin u. Stearin aus Petroleum. R Smith. 
Pat. 86. *211. — Apparat zur mechanischen Zer 
legung von schweren Gelen des Rohpetroleums. 
Halvorson Process Company. Pat 86 
•211. — Ueber die deutschen Rohpetrole, deren 
Untersuchung u. Verarlmitung. G. Krämer n 
W. Böttcher. L. 88. 769. 

— Uel>er die Heptanc aus Petroleum C. Schor- 
lemmer. L. 74. 76. — lieber das V'orkommen 
u. die Zusammensetzung von Säuren im Roh- 
petroleum C. Hell u. E. Mcdinger. L 74 
704. — Untersuchung Uber die Paraffine de« 
pensylvanischen Petroleums. T. M. Morgan 
L. 75. 892. — Ueber die Verbrennung der flUch 
tigen Kohlenwa.sserstoffe des Petroleums im 
Saueratoffgaae. R Günsberg. L. 78. 705. — 
Ueber die Zersetzung des Petroleums dumh 
Ueberhitzen. M. Letny. L. 79. 173. — Ueber 
die pyrogenen Kohlenwasserstoffe des amerika 
nischen Petroleums. L. Prunier. L. 79. 789.— 
Ueber die Kohlenwasserstoffe des amerikanischen 
Petroleums. Beilatein u. Kurbatow. L. 81 
364 — Ueber das Vorkommen des Paraxylol- 
im galiziachen Petroleum. Pawlewski. L. 85 
846. 

— Kostenvergleich bei Anwendung von Spiritu«, 
Petroleum u. Leuchtgas zu Beheizungszweckt-n 
für deu Laboratoriumsgebrauch. A. Wagner 
74. 623 — Verhalten von Petroleum zu Stein 
kohlengas. Aebert. 74. 790. — Ueber Vergas 
ung von Petroleum. Pintsch. 74. 790. s. a. Gas 
bereitung. — Werth als Ersatzmittel fUrCannel- 
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kohle A. Wagner. 7S 203 L. 75 344. — ,I)a8 
Petroleum als Beleuchtungsroaterial in hygieni- 
seher Beziehung. H. V o h I. L. 75. 414. — An- 
wendung von rohem Petroleum zur Heizung. L. 

77. 55. 

Petrolenm. Brand in den Pelroleumgrnben zu Borj-n- 
l»w. L. 74. ß*k). — Ueber PetroleumbrUnde u. ihre 
liöechmittel H. Weidonbusch. 75. 175. — 
Hochsiedendes Petroleum als beuchtmaterial u. 
die Feuergef&hrlichkeit des Handelspetroleums. 
C Heu mann. L. 77. 413. — Das Reichsgesund 
heitsamt Ober die Geffthrliehkeit des Petroleums 

78. 359. — Ueber das Brennen von Petroleum 
auf Wasser. L. Hagen. L. 78. 520. — Ent- 
ihndung von Petroleumquellen u. Bassins in 
l’ensylvanien durch den Blitz 80. 499. — Feuer- 
j.’efihrlichkeit. Heumann. L. 81. 610. — Ueb<‘r 
die Kzplosionsgefahr des Petroleums u. ihre Ab- 
wendung. K. Weber. L. 81. 610. — Erhebungen 
über die vorkommenden Explosionen von Petro- 
leumlampen u. Vereuche Ober die Beziehungen 
der Gefahrtemperatur brennender Lampen u. dem 
Kntflammungspunkte des Petroleums. 84. 001. 

— EntBsmmungapunkt. 75. 212. 81. 130. — Knt- 
iQndungspunkt. 81. 130. — Siedepunkt, Ent- 
flzmmungs- u. EntzQndungstemperatur. F. Gant- 
ter L. 87. 551. — Zur Bestimmung des Ent- 
flammungspunktes. J. T. Stoddard. L. 83. 107. 
Th Kosenblatt. L. 87. 200. 

— Zur PetroleumprOfung. R. Weber. L. 78. 230. 
i. a. 81. 84. 134 156. Taf. 3. — Prüfung auf 
Feucrgefährlicbkeit. A. Wagner. L. 79. 604. 
V.Meyer. L. 80. 137. C. Engl er u. R 11 a as. 
L 81. 167. — Zur Untersuchung a Behand- 
lung des Petroleums H. Hörler. L. 80. 237. — 
L'eber PetroleumprOfung u. einen neuen PrU- 
lungsapparat. K. Heu mann. 84 *619. — Zur 
Frage der Prüfung des Leuchtpetroleums durch 
fraetionirte Destillation K. Kissling. L. 84 
672. — Ueber die Prüfung des Petroleums durch 
Destillation. F. Beil st ein. L. 80. 250. — Ex- 
perimentalnntersuchungeu über das Petroleum 
als Leuchtmaterial. H. Thörncr. L. 86. OOfj. 
L. 87. 134. — Bericht Ober die Thatigkeit des 
Petroleum-Tcstbureaus in Bremen. 87. 440. 

— Apparat zur Prüfung leicht entzündlicher Flüssig- 
keiten. A. Bernstein. Pat. 80. *288. — Apparat 
zur Prüfung des Petroleums. C. En gl er. L. 80 
236. L. 81. 18. 81. 156. Taf. 3. — Petroleum 
Prüfungsapparat. Abel. 81. 136. Taf. 3. — Ap- 
parat zur Prüfung des Petroleums auf seine 
Entzündungstemperatur, genaimt Taucher. N. 0. 
Braun. Pat. 81. »660 L. 82. 52. Pat 82. *828. 
— Apparat zur unmittelbaren Prüfung des Petro- 
leums auf seine Explosibilitüt. R. Vette. Pat. 
82. *267. — Vorschriften, betr. den Abel'schcn 


Petroleumprober. L. 83. 68. — Verhesserung am 
Abel'schen Petroleumprober. 0. Braun. Pat. 83. 
•138. — Apparat zur Prüfung des Petroleums 
auf Entflammbarkeit A. Ehrenberg. Pat 84. 
*200. — Petrolcum-Prüfungsapparat. E. Lcy- 
bold's Nachfolger. Pat. 84. *640. 

Petrolenm. Kitt für Petroleuml>ehAiter. Veit- 
meyer. 75. 29. — Inexplosible Siphonflaschc für 
Petroleum. Troost. L. 75. 023. — Verordnung 
Uber das gewerbsmässige Verkaufen u. Feil- 
halten von Petroleum. 82. 268. — Ueber eiserne 
Oelbebälter für Petroleum. Forchheimer. 84. 
•705. Taf. 2 u. 3. 

Petrolenmither« Siedepunkt Entflummungs- n 
Entzündungstemperatur. F. Gantter. L.87. 55l 
Pelrolenmgas siehe Gasbereitung. 
Petrolenmgastheer siehe Theer. 
Petrolenmbeiznng siehe unter Heizung. 
Petrolenmkochapparate siehe unter Kochen. 
Petrolenrnmotoren. Die einpferdigen Petroleum- 
motoren der Eisen- u. Maschinen-Fabriks- 
actiengesellschaft in Wien. L. 74. 550. — 
Hock 's Petroleummotor. 74. *719. L. 74. 386. A.A b - 
land. L. 74. 720. Veitmoyer L. 75. 143. — 
Petrolcummotor von Brayton (Ready-Motor). L. 
76. 50. E. V. Hesse. L. 76. 491. Müller- 
Melchior. L. 76. 051. — Kraftmaschine für 
den Betrieb mit schweren Thecrölen oder Petro- 
leum. Ch. Dusault. 79. 190. — Explosionsmotor 
für flüssige Kohlenwasserstoffe. 8. Marcus. Pat 
84 895. — Apparat zum V’erdunsten von Petro- 
leum für Kraftmaschinen G. Daimler. Pat. 
87. *085. 

— Neuerungen an Petroleummotoren, v. Hesse. 

L. 74 145. C. D. Abel. Pat. 76. 87. Thomson, 
Steriler A Co. L. 78. 671. 79. 37. G. Stoff. 
Pat. 81. *172. Pat 82. *157. 0. Zimmerma'nn. 
Pat 82. *832. H. Wall mann Pat 83. *190. 

M. Schütz. Pat, 83. *170. Pat 84. 048. Pat 
87. 43. M V. Schlitz. L. 84. 357. G.Daiinler. 
Pat 86. *815. Joh. Spiel. Pat 86. *988. 

Petrozeene. Gewinnung u Eigenschaften. H. W. 

C. Tweddle. L. 76. 719. 

Pflanzen wachsy Japanesisches Wachs, Kogawachs. 

Abstammung,Gcwinnungn Reinigung. L. 74 608. 
Phenol siehe Carbolsäure. 

Phenole, Die Phenole im Theer. K.E. Schulze. 
L. 87. 1082. — Ueber hochsiedende Phenole im 
Steinkohlentheer. G. E. Schulze. L. 85. 277. 
Phlagometer. V. Bablon. 79. 135 
Phosphor, Ueber den Ursprung u. die Verthei- 
lung des Phosphors in der Steinkohle ii. der 
Cannelkohle. Ad. Car not. L. 85. 102 
Phosphorescenz, Ursachen der Phospborescirung 
der leuchtenden Materie E. Dreher. L. 82. 152. 
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Phot«^B. Fabrikation aua Baku'acher Napbta. 

F. A. RosamÄnaler. L. 85. 256. 279. 
Photographie. Anwendung des Stickoxyd-Schwefel- 

kohlenatoSIichteB zu photographischen Zwecken. 
Kug. Seil. L. 74. 8S4. — Ueber den Werth 
verschiedener Lichtquellen fflr die Photographie. 
75. 248. — Anordnung kQnstlicher Beleuchtung 
für photographische Aufnahmen. E. Hirn ly. 
Pat. 85. *788. 

Photometrie. Neues System der Photometrie. 
W’allace. 74. 447. — Die Photometrie u. die 
mechanische Messung des Lichts. F. Zöllner. 
80. 18. — Neue photometrische Methode. Crov a. 
81. 7(>4. — Messung der IJchtintensitSt u. Ver- 
gleichung der pbotometrischen Methoden. 81. 
764. — Ueber Photometrie. L. 88. 458. — Be- 
stimmung der Leuchtkraft einfacher Lichtstrahlen. 
Crova u. Lagarde. L. 88 . 86. L. 88. 265 — 
Die Grundlagen der Photometrie. H. KrUss. 
83. 49. 81. — Die GrundsÄtio der Photometrie 
u. die verschiedenen photometrischen Apparate. 
L 83. 167. — Photometrie u. Gasanalyse. .1. T. 
Brown. L. 83. 588. — Zur Photometrie L. 
Foucart. L.83.G20. — Die Methode der Unter- 
suchung u. die Einrichtung der Photometer- 
kammer auf der MUnchener elektr. Ausstellung. 
L. 83. 735. — Die Photometerkammer der inter- 
nationalen Elektricitatsausstellong in Wien. L. 
85. 36. — Ueber neuere Verfahren u. Apparate 
zur Lichtmessnng L. 85. 169. — Ueber Maass 
11 . Vertheilung der Beleuchtung. H. Krüss. 86. 
•66. — Die Methoden der praktischen Photo- 
metrie. H. Krüss. 86.1001. 87.974. S. Elster. 
87. 978. Kümmel. 87. 981. — Erfahrungen 
Ober den Stand der Photometrie in England. 
S. Elster. 88. 46. 

— ,Ueber die Möglichkeit, hohe Temperaturen 
photometrisch zu messen. J. Dewar. L. 74. 41. 
— Photometrische Studien. ROdorff. 79. 689. 
88. 137. 146. — Photometrische Messungen Ober 
die Absorption u. Reflexion verschiedener Glas- 
sorten in verschiedener Entfernung von der 
Lichtquelle. F. W. Hartley. L. 81. 167. — 
Ueber photometrische Messungen. W. T h om so n. 
L. 83. 167. — Ueber Sonnenphotometrie. A. 
Crova. L. 83. 263. — Angenäherte photometri- 
sche Messungen der Lichtstarken der Sonne, 
des Mondes, elektrischer u. anderer Lichtquellen. 
W. Thomson. 83. 448. — Photometrische Unter- 
suchungen. G. Krech. L. 88. 378. Müller. L. 
83. 811. — Ueber Messung sehr heller Licht- 
quellen mit dem Bnnsen'schen Spicgelphotometer. 

G. Happach. 84. 668. — Ueber die Verwerth- 
ung der Resultate photometrischer Messungen. 

H. Krüss. L. 84. 729. — Zur Photometrie der 
Sonne. Fr. Exner. L. 87. 301. — Ueber photo- 


metrische Messungen. Bessin. 88. 43. — Ver- 
gleichskörper für Liebtmessungen. 8. Elster 
Pat. 88. *827. 

Photometrie. Intensitätsverhaltnisse einiger irdi- 
scher Lichtquellen. H.B. Vogel u G.Mü!ler.77. 
701. — Photometrische Vergleichung von Licht 
verschiedener Farben. O. N. Rood. L. 78. 371. — 
Photometrische Vergleichung verschiedenfarbigen 
Lichtes. M. de Lepinay. L. 84. 280. — Die 
photometrische V ergleichung ungleichfarbiger 
Lichtquellen. L. Weber. L. 84. 729. — Photo 
metrische Vergleichung verschiedenfarbiger Licht- 
quellen. J. Macd. L. 84. 825. — Lichtstarke u. 
Cktnsum der gebräuchlichen Lichtquellen C 
Heim. 87. *671. 

— Die Fehler der Photometrie durch Vergleichung 
weissen u. gelben Lichtes. Elster. 80. 606. — 
Ueber die Unzuverlässigkeit der photometrischen 
Messungen. 81. 817. — Die Fehler der gegen, 
wartig üblichen Messung einer gegebenen Licht- 
quelle. I). Coglievina. 87. 94. — Revision der 
photometrischen Methoden. 87. 87. — Bestim- 
mung des persönlichen Fehlers bei der Einetel 
lung des Photometers. E. Liebenthal. 88.641 

— Ueberdie Anwendung lichtzerstreuenderSchirme 
A. Crova. L. 86. 862. — Einfluss der Lange 
des Photonieters auf das MeaaungaresultaL 86. 
885. H. Krüss. 86. 886. s a. 87. 85. D. Coglie- 
vina. 87. 88. W. Schnell. 87. 111. Strecker 
87.229. — Pbotometerlaoge. H .Krüss. 87. 9T6 
— Photometerschirm. H. Krüss. 87. 976. — Ein- 
fluss der Ungleichheit der beiden Seiten des 
Photometerschirmes. E. Liebenthal. 88. 615. 

— Gleichmassiges V'erfahren zur Bestimnqnng der 
Leuchtkraft des Gases. 74 790. — Ueber Be 
urtheilung der Leuchtkraft des Gases. W.Sngg. 
L. 77. 201. — Bestimmung der Leuchtkraft der 
Siemens-Brenner. Hasse. 81. 563. Elster. 81. 
456. 563. — Photometrische Messungen zur Fest- 
stellung der Leistung verschiedener Gasbrenner. 
Fr. Rüdorff. 82 137. Taf. 1. — Die Photo 
metrie von Intensivbrennem. H Krüss. 87 
977. 8. Elster. 87. 979. — Zur Photometrie 
von Intensiv-Gaslampen. 88. 647. 

— Dispersions- oder Linsenphotometer für elektri- 
sches Licht. Perryu. Ayrton. 80. *223. 83.3.39. 
— Ueber die Bestimmung der Starke des elektri 
sehen Lichtes. L. 82. 408. — Zur elektrotechnischen 
Photometrie. L. 83. 732. — Die Photometrie des 
elektrischen Lichtes, v. Hefner- Alteneck. 
83. 789, *830. *880. — Apparat zur Messung 
elektrischer Lichter. Siemens u. Halske. 83. 
•831. s. a. *8.33. — Petroleumlampe mit Rund- 
brenner als Vergleichslicht bei elektrischen 
Lichtmessungen, v. Hefner- Alteneck. 83 
838. 881. — Die elektrotechnische Photometrie 
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H. K rtt»8. I.. 86, 531. — lachtmcsBnngpn in der 
Technik mit besonderer Beracksichtigun); elek- 
trischer GlOhlampen Strecker. L. 86, T.'i!) — 
lieber Photometriren von Bogenlampen. Fr. 
Vogel. L. 87. 680. — Apparate *nr Photoinetri- 
rung von Bogen u. Glühlampen. H. Krüsa. 
L. 87. 1081 — Bemerkungen lu dem Aufsatz 

von Krüss .Apparate zur Photometrirung von 
Bogen- u. GlOhlicht." C. Heim. L. 87. 1081. — 
.Messung der Lichtstarke der elektrischen Be- 
leuchtung gegenüber der gewöhnlichen Strassen- 
beleuchtung 8. Kister. 88. *1080. 
Pkotoraetrie. Zur Herstellung constanter Normal- 
flammen. V, Wartha. L. 74 147. — lieber die 
Möglichkeit der sicheren Herstellung einer con- 
stanten Lichteinheit für photometrische Zwecke. 
W. A. Nippoldt. 74.527. — lieber die Abhängig- 
keit der Lichtstarke von der Flammenhöhe. W. A. 
Nippoldt. 74. 534. — Normalflammen für Photo- 
metrie. 77. 180. .594. 83. 600. — Verwendung 
von Leuchtgas als Normallicht für Leucbtver 
suche. Salzenberg. 76.689. KlOnnc. 79.690. 
H. Bunte. 79. 692. — Herstellung einer con- 
stanten Lichtquelle für photometrische Messun- 
gen. Giroud. 80. 700. — Relativer Werth der 
jetzt gebrauchten Messeinheiten. Monnier. 83. 
358 758. — Zur Erzielung einer internationalen 
Lichteinheit. 83. 688. — üeber Lichteinheiten. 

V. Hefner-Alteneck. 88. 790. — Zur Be- 
urtbeilung der verschiedenen Lichteinheiten, v. 
Hefner Alteneck. 83. 886. 880. — Neue 
Lichteinheit für photometrische Messungen. W. 
H. Preece. L. 84. 280. 356. — Zur Frage der 
Lichteinheit. 84.761. — Zusammenstellung über 
die Beziehungen der gebräuchlichen Lichtmaasse. 
Violle, 84, 764. — Die Maasseinheiten des 
Lichtes. H. Krüss. L. 85. 170. — Curven zur 
Berechnung der von künstlichen Lichtquellen 
indicirten Helligkeit. L. Weber. L. 85. 756. — 
Spectrographische Untersuchung von Normal 
lichtqnellen ii. die Brauchbarkeit der letzteren 
zu photochemischen Messungen der Lichtempflnd- 
lichkeit J. M. Eder L. 85. 756. — Maassein- 
heiten für weisses Licht. L. 86. 150. — Ueber 
die Lichteinheit H. Krüss. 87. 974. S. Elster. 
87. 981, — Ueber constante Verglcichslichtquellen 
für photometrische Zwecke. F. Uppen born. 
88. *487. ‘nlS. — Zur Frage der Lichteinheiten. 
L. Weber. 88,597. E. Licbenthal 88. 1036. 
— Die Lichtmaasse für die praktische Photo- 
metrie. 88. 893. — Harcourt'schc Pentaneinbeit 

W. J. Dibdin. 88. 1135. — Ueber den Werth 
der verschiedenen Licbteinheiten. W. J. D i b d i n. 
88 1135. 

— Zur Beschaffung einer deutschen Normalkerze. 
74. 156. 369. — Mittheilungen der Vereinskerzen- 
Oeneml-Reg z. Jonra f Gssbel u WauMTver* 


Commission. Thomas. 74.417. 79.445. 561.80. 
366. (kl8. 82. 605, 84. 563, 85. 706, 87 1001. — 
Ueber die Vereina-Photometerkerze , Normal- 
Paraffinkerze. Er. Rüdorff. 82.146. Buhe. 82. 
696. Grahn. 88. 697. Elster. 82 698. s. a. 

87. 629. — Instruction für den Gebrauch der 
deutschen Vereins-Paraffinkerze zur Lichtmess- 
ung. 84. 565. 

Photometrie. Die Veränderlichkeit ira Lichtwerthe 
der Klammen von englischen sog Normal Wallrath 
kerzen. 81. 818. 83. 717. Anm. — Vergleichende 
Versuche mit Normalkerzen. H. Krüsa. 83.511 
572. — Die Flammenhohe der Münchener Stearin- 
kerzen, der Deutschen Vereins-Paraffinkerzen u. der 
englischen Wallrathkerzen. H. Krüss. 83 512. — 
Versuche über die Helligkeit der Münchener 
Stearinkerzen, der Deutschen Vereins-l’araffin- 
kerzen u. der englischen Wallrathkcrzcn. H. 
Krüss. 83. 572. — Der Matcrialvorbranch der 
Münchener Stearinkerzen, der Deutschen Vereins- 
Paraffinkerzen n. der englischen Wallrathkerzcn. 
H. Krüss. 83 580. — Untersuchungen über 
den Schmelzpunkt des Kerzenmaterials bet Mün- 
chener Stearinkerzen, Deutschen Vereins Paraffin- 
kerzen u, englischen Wallrathkerzen. H. Krüss. 
83. *581. — Beobachtungen mit Nonnulkerzen. 
E. Volt 87.889. — Zusammensetzung der eng- 
lischen Kerze. V B. Lewes. 88. 1072. 

— Photometrische V’crsuche mit der Lampe von 
Muchall. Haas. 80. 704. — Draper's Einheits 
lampe 80 708. Anmerkung. — Die Messung 
der Licbtiiitcnsität in Graden. D. Coglievi nu. 

81. *W2 Tal, 5. — Ueber die Carcel-Lampc von 
Fresnel u. über photometrische Messungen. 81. 
763. — Keates Wallratb-Oellanipe. 81. 818. — 
Die Anwendung des Einloch brenners von Giroud 
zu pbotomelriscben Zwecken. F. Uppenborn 

88. *488. — Die Unbeständigkeit des Giroud- 
Brenners u. dessen Prüfung auf seine Constanz. 
F Uppenborn. 88. 513. 515. 

— Eine neue Normalflamme für photometrische 
Messungen. J. Methven. 79.42. — Untersucli- 
ungen über die Bedeutung von Mothvcn's Ver- 
fahren der Lichtmessung für die praktische 
Photometrie. Schiele. 80.465. — üeber Meth- 
ven's Methode der Photomotrie. 81.818. K lönn e. 
79. 690. 82. 698. F. Rüdorll. 80 217. Grahn. 

82. 699, — Der Methven-Schlitz u. die englische 
Normalkerze. L. 86. 148. — Methven-Schlitz als 
Lichtmaass. 87. 86. — Vergleichende Versuche 
mit Harcoiirts u. Methven's photometrischeu 
Lichtmaassen. V. St. Rawson. L. 87. 170. — 
Die Einheit des Lichtes. H. Krüss. 88. *213 
— Das optische Flammenmaass u. der hiezu 
benutzte Apparat. H. Krüsa. 83. *7 17 
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Photometrie. Emats der Vereins-Normalkerxe durch 
ein Benaolflämmrhen. A. Ei tu er. 81. 722. — 
BeiizinlAm|x'henfürLichtinee8unf?en. v. Hefner* 
Alteneck. 83. *883. — Benzinjampe für pboto- 
oictriBche Zwecke. A. Eit n er. 85. *799. — 
Prüfung einer Benzinlampe auf ihr« Conatanz. 

K. Uppen born. 88. *517 

— Amylhydrür als Maaaa für die LichtslArke. A. 
V. Har Court. 75. Ü78. — Eine neue Licht 
einheit. A. V. Harcourt L 78. 307 79. 43, 

— Ueber die Harcourt'sche Normalflamme 81. 
819. — Ueber Harrourt's Pentanlainpe. 11. K rüss. 
88. *1133. 

— Vorschlag zur Beschaffung einer (‘onstanten 
Lichteinheit. F. v. Hefner- Alteneck. 84. *73. 

— Ueber die Amylatetatlampe. H. Bunte. 84. 
7Ut>. — Anweiaung für den Gebrauch der Aiuyl* 
acetatlampe. 84. *709. — Erfahrungen mit der 
Amylacctatlampe. H. Bunte. 85 79<i. Buhe. 
85 799. Eitner. 85. 799 Flürscheim. 86. 
799. — Zur Frage der Lichteiuheit (Amylacetat 
Lampe) v. Hefner- A 1 teueck. 86 3. s. a. .')05. 

— Ueber die Verwendung der Amyla4’ebitlampe 
zur Lichtmenaung. U. Bunte. 86. 1022. — Er- 
fahrungen mit <ler Amylacetatlampe. Baumert. 

86. 1022. Buhe. 86. 1022. Hahn. 86. 1023. 
Hasse 86. 1022. 1024. Kunath. 86 1022. 
Landgraf. 86. 1022. Sobülke. 86. 1023. 
Wunder. 86. U)22. Zimmermann. 86. 1023. 

— Die Deutsche Normalkerze u die Amylacetat- 
lampe. Hasse. 86. 1024. Diehl. 86. Pi24. 
Thomas 86 1025. — Die Lichteinheit <icr 
Amylacetutluni|>e ; Beschreibung ii Gebrauchs- 
anweisung der Lampe. F. v. Hef ne r • A Heil eck. 

87. *489. — Optisches Klainmenmaaah für die 

Amylacctatlampe H.KrÜss. 87. *817. — Ueber 
die Amylacetatlampe. 87 809. — Unter 

suchungen üljer die Amylacctatlampe. K. Lieben 
thal 87. 814. Bor. 928. — Die v. Hefner- 
Alteneck'sche Amylacetatlampe mit optischem 
Flummenmaass nach Krüss. F. Uppenborn. 

88. *488. — Bericht der Kerzencommission ül>er 
die Amylacetatlampe. Krüss. 88. 569. 756. — 
PhotometrischeUntersuchongen überdiev. Hefner- 
Alteneck'sche Lichteinbeit. K. Liebenthal. 88 
583. 610. 641. — Die mittlere Schwankung in 
der Flammcnböhe der .Amylacetatlampe. E. 
Liebenthal. 88. 586. — Abhängigkeit der In- 
tensität der Amylacetatlampe von der Flammen 
hohe. E. Liebeuthal. 88 587. — Vergleich 
der Amylacetatlampe milder englischen Normal- 
kerze. E. Liebenthal. 88. 645, 1035 — Ueberden 
Einfluss des Leuch tmaterials auf die Leuchtkraft 
*ler Amylacctatlarap«' E. Lieben thal. 88- lü29. 

— Untersuchungen üIht das Platin Nurinallicht. 

L. Schwendler. L. 80 687. — Ueber eine 


neue Maasseinheit für Lichtmessungen (Platin 
einheit). L. Schwendler. 80. *706. — Detail 
Urte Beschreibung der Platineinlieit u. der Me 
tbode ihres Gebrauches. L. Schwendler. 80 
*712. — Ueber die Platineinheit für photu 
metriBche MesBungen. VioUe. 81 765. L. 83. 
414. 84. 752. L. 85. 169. 86. 349. — Herstellang 
der Platinlichteinheit. Violle. 84. *763. W 
Siemens. 84. *765. — Die Platinlichteinheit 
nach den BeschlüBsen der intemationalen Elek 
trikerconferenz in Paris. 84. *763 — Versuche 
ül>er den Werth des Platinlichtes als Lichtmaaaa 
Ch Cross. L. 87. 134. — Versuche über die 
Platinlichteinheit. Trowbridge, Pickernigu. 
Cross. L. 87. 681. 

Photometrie* Gasprüfer. H. Giroud. 74. 135. Taf.7. 
Fig. 10. — Evans Pbotometer. W. A. Nippoldt. 
74. 532. — Elektrisches Photometer, Selenpboto 
meter. W. Siemens. 75. t>69. s. a 565. 666. — 
Phütoflagometer V. Bablon, Pat. 76. 652. — 
Apparat zur Messung der Leuchtkraft des Gasee 
W. T. Sugg. Pat. 77. 18. — Tsschenpnotometer. 
C. V. 77. 191- — Photometer mit Normallaropen 
licht. Edgerton. L. 79. 188. — Photographisclicß 
Photometer, v, Monkhoveu. L 80. 51. — Da:' 
Scalenphotometer. F. Zöllner. 80. *221, L. 80. 
18. — Centigrad Photometer. D. Coglievina 
L 80. 687. Pat. 81. *171 81. 642. Taf. 5. - 

Lichtmesser. F. llurter. Pat. 82. *830. — Ap- 
parat für Lichtmessungen W. II. Preecc. L 
84. 3-56. — Lichtmessapparat für photographische 
Zwecke. Edison u. Otto. L. 85. 475. — Com 
pensationsphotometer, II. Krüss. 86. *685. — 
Pliotometer nach FoucauU. H.KrÜss. 86. 1002, 
— Photometer k relief von G. Villarceau. H 
Krüss. 86. 1006. — Thermophot oder selbsl- 
registrirendes Pliotometer. L. 87. 730. — Dibdin’s 
Katiialphotometer. S. Elster. 87. 979. ßerichti 
gung 1060. H Krüss. 87. M145. - Winkel 
pliotometer. S. Elster. 87. *1094. 

— Die Photometer von; W Sugg. L. 76. 316, 
W. Morgan Brown. Pat. 76. 525, Trough- 
ton u. Simms L. 77, 200, F. Glan. L. 77 
746, Guthrie. 80. *12<I L, 80. 137, J M 
Eder. L. 80. 348, F. H Hü n lein, Pat. Hl 
•659, Ch. Otto. Pat 83. *169, Sabine. L. 84 
280, Fr. Schmidt u. Hänsch. Pat, 84. *8iH 

— Neue Anordnung des Bunsenphotometers. E 
Peltzer. L. 80. 686 . — Ueber das Bunsen 
Pbotometer. H. Krüss. L. 81. 770 — Die 
Evanschc Modification des Photometers nach 
Bunsen. D. Co gl i e v i n a, L, 83. 6>0. — Eine 
ueue Form des Bunsen-Phutoineters. H Krüss 

84, *587. 85. 152. F. v H ef n e r ■ I ten eck 

85. 28. Das Bunsen'sche Pbotometer H- 
Krüss. 86. lUOH. — Zur Theorie des Bunsen 
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»4‘heii PhotometerH; llerleitung der Kochnungs- 
fonneln, die Empfindliclikeitacoofficienten u. 
Resultate einiger Beobachtungen. L. AVeber 
H7. — Uel>er störende EinflQBfle am Bunsen 

»eben Photometer u. diesbezügliche Abänderungen. 
B. Nebel. L. 88, 1140 Anm. 

Hhotowetrie* Verbuche mit Giroud's Gasprüfer. 
H. Schilling. 74 15!». Giroud. 74 S>4Ö. — 
Methoden der Photometrie u. das Siemens sche 
Selen-Photometer, La n d s b e rg L. 76. 315. — üeber 
das Selenphotometer. Frischen. 77.431.78.323. 

— Üeber mechanische Photometrie u. das Scalen- 
photometer. F. Zöllner. 80. '^IS. — ' Üeber 
Crookes's Differentialphotometer. F. Zöllner. 
80. 22t). — Unbrauchbarkeit des Crookes'schen 
Radiometers als Photometer. Pedler. 80. 564. 
L. 80, 58‘J. — Die Photonieterauf der elektrischen 
Ausstellung in Pari«. 81 715. — üeber die physio- 
logisch -photometrischen Versuchs- Apparate von 
Haenlein u. W. N. Picke ring. L 82. 564 

— üeber ein Photometer. L. Weber. 85. *267. — 
üeber eine neue Form von Photometern. W. 
Grosse. L. 87. 613. — üeber da« Winkel- 
pholometer von 8. Elster, Bessin. 88. 44 — 
üeber das PoIari.«ationsphotomet«r vtm Grosse. 
H. Krüss. 88. 570. *777. 

Photophon. Graham Bell. 80. 630. L 81 18. — 
Photophonische Apparate. L. 80. 757. 
Pbotorheometer. H Giroud. 74. L‘H. Taf 7. 
Fig 9. 83. *214 

Picen.OewinnungausPetroleumrOckHtanden Eigen 
schalten. C. Graehe u. J Walter. L. 81 510 
Plltteisen siehe GasbUgeleisen. 

Platin. Schmelzpunkt Violle. L. 80. 22. — 
Verhalten za Leuchtgas. Th. Wilm. L. 81, 543. 
733. 

Piatteokohle siehe Steinkohlen. 

Polarisation. Me.ssnngen über Polaris^ition des 
Lichtes. E. C. Picke ring. L. 74. 170. — 
Abwesenheit der Polarisation in dem Liebte der 
P'lamrae. G. A. Hirn. 74. 559. 

Preis- 0 . C'oncnrrenaaasschrelben. Preisausschred 
ben betreffend ; Den gegenwärtigen Stand der 
\V iHseuschaf t mit Bezug auf die Erzeugung^ 
Reinigung u. Benutzung des Sleinkohlengases. 
74. 614. — Die Bereitung der Mineralöle u. die 
besten I,am{>en dafür in Wohnltäuaem u. Leucht 
IhQrmen. 74. 614. — Lampen für Eisenbahn- 
personenwjigen L. 74. 637. — Cokeofen-Con- 
«truction. L. 74, 667. — Erhöhung der Leucht 
kraft des Gases durch vollständige Entfernung 
der Kohlensäure. 75. 497. 76. 65. 101. 161. 

76 225. 497. 77. 2. — Desinfeetion der RUck- 
:^t&nde von der Reinigung des Leuclitgases. 76 
729. — Werthbestitnuiung des Anilinöls für die 
Herstellung der Antliiifurben. 77 51 — Zu 


samniensetzung der Gemente. 77. 51. — Kritik 
der Methoden u. Apparate zur Vercokung der 
Steinkohlen. 77, 51. — • Einfache Methode aus 
Rhodanammonium mittels Kali verbindungenCyan- 
kalitim sowie Cyaneisenkaliutn zu gewinnen. 

77. 51. — UeberfOhning der hochsiedenden Gele 
des Braunkohleniheers in Kohlen Wasserstoffe, 
welche als Grundlage der Anilin- u. Alizarin- 
fabrikation dienen 77. M. — Gasprodiiction, 

Feuerung von Gasretortenöfen, Legen von Gas- 
rohren u. Entdeckung von Gasverlusten. 77. 626. 

— Beste .\bhaudlung über irgend einen Gegen- 
stand der Gasindustrie. 80. 115. — Die Erfin- 
dung einer Beleuchtungslampe für schweres 
Mineralöl. L. 81. 164, L. 88. 734. — Siclier- 
heitslateme für Feuerwehr. 83. 263. — Sicher- 
heitslampe für Bergleute. L. 88. 373. — Die 
Untersuchung deutschen Petroleums. L 83 414. 

— Bcdeuchtungsapparat mit selbstthätiger Kegti- 
lirung u. einer Erspamiss von 20 bis 25®/«. L. 84. 

124. — Ventilation mit Gas beleuchteter Räume. 

85. 705. 712. 86. 1. 491. 87. 487. 628. 961. 

88 37 — Apparate zum Kochen u. Heizen mit 
Gas. 88 253. 87. 233. — Das elektrische Licht 
als ßeleuchtungsinittel für Fabriken <ier Wollen- 
u. Buumwollenindustrie. 86. 728. — Dichtung 
der Muffen Ijei Steinzeugrohren 86. 728. — 

Die werthvoUste Erfindung im Gebiete der 
Elektrotechnik 86. 900. — Zusammenhang 
zwischen Lichtabsorption u. chemischer Con- 
stitution 86. 901. — Stoff oder Diaphragma, 
undur<;h!assig für Luft, durchlässig für Leucht- 
gas. L. 87. 232, — Beseitigung u. eventuelle 
Verwerthung der Fäcalien. L. 87. 2/12. — Licht- 
u. Wärmestrahlung brenncmtler Gose. L. 87. 

615. — • Feststellung der Siedetemperaturen der 
Benzolkohlenwasserstoffe. L. 87. 615. — Lampe 
zum Brennen schwerer Naphlaöle. 87. 846 L. 87 
951. Mit Naphtarückständen zu speisende 
Offen für Zimmerheizung. 87. 846. — Herstel- 
lung o<ler Gewinnung von Wassergas. L. 87. 

951. — Kritische Zusammenstellung aller bis 
jetzt vorliegenden Experimental-Untersuchungen 
über den Wärmedurchgang durch Heiznächen. 

L. 88. 947. — Lampen zum Brennen schwerer 
Naphtaöle. L 88 984. — Diia WuHserg:ui u. 
seine Verwendung in der Technik. L. 88. 1143. 

Preis- o. CoDcurrenzausschreiben. Concurrenz- 
HUSHchreiben für Herstellung von Lichtträgern 
für elektrische (ilüh- u. Bogenlichter. 82. 578. 874, 
für tJaamotoren verschiedener Systeme. 84. 682, 
für Entwürfe zu Cantlelubeni für Gaslaterneii. 

84. 566. 808. 85 19. 

Presskohlen siehe ßriquettes 

l*rocesse u. gerichtliche Entscheidungen s. a. (4e- 
setze. Process gegen K Gaiitier, Director der 

8* 
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Soci6t<^ des Usines k (»az Keunios zu Paris. 
74 K41. — EntseheidnnK des Proct*sses der Prager 
Commune gegen die belgische Gasgescllschaft 
74. 842 — Entscheidung des Oberlandesgerichts 
zu Köln, Schadenersatz bei Leuchtgasexplosion 
in einem Privathause zu DQsseldorf betreffend. 

81. 295. Entscheidung des Patentamtes in i 
der Angelegenheit Klönne gegen Lieget, Con> | 
stmction von Retortenöfen l>etreffend. 81. 567. 

— Wiener Ringtheaterproces». 82. 289. 329. — 
Patentprocess wegen des Otto schen (tasmotors. . 

82. 817. 84. 318. 5«il. Slaby. L. 81. 77U. | 

U. SchÖttler. L, 83. 166. — Entscheidung ' 
über da« Patent No. 532 der Gasmotorenfabrik \ 
Deutz auf einen Gasmotor. 84. 318. — Ent- 
scheidung des Reiclisgericbts in Sachen der Gas- 
motoren Putente. 86. 127. 237. 273. 307. .336, — 
Patentstreit Swan- Edison. L. 84 192. 825. — 
Entscheidung des kaiserl. Patentamtes im 
Swan Edison-Patent-Process. 84. 172. — Klage 
des M. Mayer gegen die Gasbelcuchtungs-Gesell- 
Schaft in München wegen Entschädigung, Todes- 
fall durch Gaaausströmung betreffend. 85. *62. i 
91. — Schiedsgerichtliche Entsclieidung bezüg- 
lich der Einführung der elektrischen Beleuchtung 
in München. 86. 519. — Die Ranchverzehrung 
vor Gericht. O. Krüger. L. 85. 529. — Ent* ^ 
Scheidung des Reichsgerichtes, betr. Beschädigung ’ 
der Gasrohre, 86 674. — Reichsgerichtliclie 

Entscheidung ül>er die Grenzen des Nachbar- 
reclits gegen störenden Fabrikbetrieb. 86. 1031 

— Schiedsgerichtliche Entscheidung, lietreffend 
Uebernulime des Giessener Gaswerkes. 87. 14. 

Entscheid des preusaischen Ministeriums für 
Handel u. Gewerbe über die Concessionspflicht 
des Rohrnetzes einer Gasanstalt. 87. 796. 

Propan. Lem-htkraft P. Frankland. L. 86. 783 
Propjrlen. Nachweis im Leuchtgas. M. Bertlie- 
lot. 76. 408. 

Pumpen s. a. im Register für Wasserversorgung. ! 
— Compressionspumpe für die Beleuchtung der I 
Eisenbahnwagen mit Gas nach Julius Pintsch. I 
74. 203. Taf 8 Fig. 7 u. 8. — Maschine zum 
Pumpen von Gasen, Luft u. Flüssigkeiten. J ; 
B e a l e. Pat. 74. 730. — CompreBsionspumpe 
für die Athmungsapparate von Rouquayrol- 
Denayrouzc. 76. 879. — Gaspumpe. J. F. 
Brinjes. Pat. 77. 238. — Erfahrungen mit der | 
TA>renz'schen Compressionspumpe zur Beseitigung I 
von Naphtalinverstopfungen. Springer. 78. 601. 

— Pumpe zum Compriiiiiren von Gas. Cailletet. 


T.. 82. »i83. — Gaspnmpo zum Einsaugen n. Com 
primireii verschiedener Gase ohne Vermischen 
derselben. M. Schütz. Pat. 84. *895. 
Pampen» Vorrichtung an dem Saugrohr für Theer 
pumpen zur Gewinnung von reinem Ammoniak 
Wasser. Th. Hahn 74.293. — Worth« Schieber- 
ventilpumpe für Theer. D. M Nelson. L. 74 
638. 687. — Theerpiimpe. L. 78. 74. J. J. Evans. 
L. 78. 24. 

Pyrimllnbasen. K. E. Schulze. L. 87 1082. 
P)rocresBOl» Heber Isomere desselben. R. Schwarz 

L. 81. 102. 

Pjrometer. Ueberdie Verlässlichkeit der Siemens 
sehen Pyrometer. C. G. Förster. L. 74 41. — 
Das elektrische Pyrometer. W. Siemens. 1^.74. 
43. L. 76. 24. — Pyrometrische Beobachtungen 
G. Krause. L. 76. 375. — Pyrometer, Mano 
meter u. Thermometer. Lion u. Guichard 
L. 76. 51. — Pyrometer für Gebläseluft. Main 
L 76 559. ~ Pyrometer zur Bestimmung der 
Temperatur heisser Gase. Hobson. L 77. 13 

— Ueber da« elektrische und das Wasser 
Pyrometer von Siemens. A. H. L. 77. 168. — 
Pyrometer zur Bestimmung der Temperatur des 
lieissen Gebläsewindes. A. Bradbnry. L 77. 
412. — Ueber Pyrometer. F. Fischer. L 77. 
*645 — Graphitpyrometer. Steinle u. Har 
tung. L. 79. *201. — Untersuchungen Ober 
das Graphitpyrometer Th Beck er t. L 81. 
509. — Ueljer das Pyrometer von Gebr. Bouillier. 
Ch. Lauth. L, 83. 810* — Normalkegel för 
die Bestimmung der Temperaturen in den Oefen 
der keramischen Industrie. H. Seger. L 86. 
.'M>3. — Wasserstrompyrometer. F. de Sain- 
tignon. L. 86. 758. 789. — Ueber Siemen« 
elektrisches Pyrometer. A. Heintz. 86, 894 

— Ueber Segers Pyroskope. A. Heintz 86. 
894. — Kritik der bisher construirten höheren 
Temperaturmesser. C. H. Bolz. L, 88. 947. 

— Neuerungen an Pyrometern. Tremescini 
79.81. MiiC'Donald. L. 79. 201. W. Maier 
L. 79. 201. J. A. Tremeschini u. F. Lion. 
L. 79. 2f)l. Zabel & Co. L. 79. 201 0. 

Schotte. Pat. 84. *647. A. u. E, Bouillier 
Pat 84. *647. *893. Frew. L. 86. 150. 
Pyrophon ^ ein musikalisches Instrument mit 
tönenden Flammen. F. Kästner. L. 75 141 
ft. a. 75. 708. A. M. Clark Pat. 75. 832 
Pyroplssit, Ueber Pyropisit v. Quaglio. 82 
511 

Pyroseop siebe Pyrometer. 


({uetschhahn. W. Klges. Put H5. *42U. 
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lUdiofraph ) eine verilnderU? Anordnung de« I 
Scbreibapparates an Fabrikatioas - Crasmot^sem. 
Ch. Umber. 79 407. 

Radiomeiery ein Apparat zar Beobaclitung der An- 
ziehung und AbstosHUng von Wärme und Licht- 
strahlen. W. Crookes. 75. 505. — Uebcr daH 
Radiometer von Crookea. Poggendorf. L. 76. 
12*2. Paalzow. L. 76. 815. Bertain. L. 76. 
68W. F. Zöllner. HO. 219. — Versuche zur 
prakliechen Yerwerthung. C. Bender. L. 76 
314, — Radiometer- Versuche. A. F. Wein ho Id. 

L. 76. 316. — Versuche mit dem Crookea’schen 
Radiometer. K. BOttger. L. 76. 521. - Kin 
Radiometerexperinient N Küsb. L. 77. 18. — 
Geschichte. G. Berthold L. 77. 113 — Das 
Crookeeache Radiometer kein PhoU)uieter. Ped 
1er. 80. 564. L 80. 589. 

Radrelfengmafener siehe Gasheizung. 

Ranrhgaae siehe Feuerung u, (raaanalyae. 

Reclplent für comprimirtes Gas. J. Pintsch. 74. 
199 Taf 8. Kig 10 

Rfciperator. Einrichtung u Function 74 335. , 
Reflectoren. RoflecU»r zur Erhöhung des Licht* | 
effectes. W. Weems. Pat. 74. 756. — An- 
wendung von Reflectoren zur Sammlung <ler 
Lichtstrahlen Hallestrie. L. 75 411. L 76 
421. — Reflector zur Beleuchtung von Uhren. 

J. Challender Pat. 76 425. — Reflectoren 
fOr Brenner u. I«am{>en G. C. Piilford. Pat 
76 524, — Lampunreflector. C. Porter. I*at. 
77.530, — Reflector für Kerzen. Meigs. L. 79. 
60‘>. — Sphärisch parabolischer Reflector für Be- 
leuchtungszwecke. Ohr. P. G a d e w o 1 1 z. Pat. 
80. 261 — Verstellbare, halbkugelförmige, mit 
Wasser gefüllte Lichtreflectoren. C. Rödeu- 
berger- Pat. 80. 3.52. — Selbstthätig dreh- 
barer Reflector, zugleich Rauch- u. Russvertheiler. 

G. H. Grimm. Pat. 81 *404. — Verstellbarer 
Reflector an Lampen für Pianinos R Rühe. 
Pat. 82. *57. — Anordnung von Reflectoren in 
Strassen-, Eisenbahnwagen- u. anderen Lampen 
DU Laternen. W. J. Brewer. Pal. 82. *191. — 
Hohlglasreflcctor in Kuppelform. 0. Schumann. 
Pat. 82. *194. Pat. 85. *38. - Lichtreflector. 

F. F A. Schulze Pat. 82. 748, — I^impcn 
reflector. P. Schley. Pat. 83 '*299. — Schein- 
werfer für elektriHche» Licht L. Schlickert. 

L. 83. 342. — Reflector als Schutzschirm. Diet- 
rich u Krell Pat. 83 *380. — Spiegelglas- 
rertector mit Kühlvorrichtung Al. Peschei. 
Pat.85,*39. — Gläserner Lichtprojector. Siemens 
A Halske. Pat 85. 417. — Reflector mit ro- 
tiremiem, transparentem Gohflusc H. Böhlc. 


Pat. 85 *596. — Neuerung an Reflectoren. 
Eug. Schulz. Pat. 85. *633. — VernickelU* 
Reflectoren für L»K*omotivlaternen. Rouderon, 
L. 86. 788, — Neuening in der Anordnung von 
Reflectoren. L. Scpnlchre. Pat. 86. *875. ~ 
Spiegtflreftectorhalter an Klavieren. G. Mahlow. 
Pat. 87. *.*368. — Neuerungen an Reflectoren. 
W, Kochs u. M. Wolz. Pat. 88. *716. .1. 
Schölte. Pat. 88. *987. 

Regeneration« Ueber Wärmeregenerirung siehe 
Feuerung, Gasheizung, Heizung u. Wärme 
KegeiierailTapparate für Gaslx'leuchtnng. Fr 
Siemens. 79. *746 s. a. Beleuchtung, Brenner 
II. I«ampen. 

Kegeneratirdfen siehe Oefen. 

I Regeneratoren s. a. Keuemng, Generatonm ii. 
Oefen. — Der Siemens - Regenerator u. seine 
Function 74. 328. — Ueber Veraiiche mit dein 
Liebich schen Regenerator C. Müller. 80. 194. 
— Neuerung an Regeneratoren. A. Klöiinc. 
Pat. 84. 'TIK). 

Regenerir • Gebläse ) Körting'scheH siehe Kx- 
haustoren u. Reinigung. 

Regenerir-lnjector. Erfahrungen mit den Re 
geiierir Injectoren. 74. 627. 

Regnlatoreii s. a. Brenner, G.isuiesser, Lampen, 
Laternen u. Rheometer. — Regulatoren für elek- 
trisches Licht siehe unter Elektrische Apparate u. 
Eleklrinche lampen. — Regulirvorrichtuogen für 
<TaskmftinaH(‘hinen siehe Gasmotoren. — Lam 
pendochtregulatoren siehe unter DorhtfOhning. - 
Vorrichtung für Druckentlastung in Retorten siehe 
Retorten. ~ Regulator für die Athmungsapparate 
von Rouquayrol-Denayrouze. 75. *879. 

— Druckregulator für einen Gasofen. J. Wallnce. 
Pat 74. 79. — Bypass- Regulator. J. Pi nt sch. 
74 . 88. — Apparat zur Verhütung zu hohen 
Gasdrucks mit Läiiiwerk. K. H. Hache. L. 74. 
793. Pat. 75 B>4 — Laimay s Apparat zun» 

Anzeigen des Gasdrucks Du Moncel. L. 75. 
341. — Druckregulirung mittels Telegraph R. 
K 0 h n e 1 1. 75. 1 L — Selbstthätiger Zugregiilator 
für Gaswerke. .1. Slade. L 75 103. — Ex 

haustor Itegulator. Tli. Hahn. 76. 198. .536. 
585. Taf. 20 78. 89. — l.’el>er den Hahn'schen 
Regulator. S. Schiele. 76. 463.468. W. Strftu- 
hig. 78 1-53. — Regulator für die Gasprotluctiou. 
W. Birrell. Pat. 76. 691, — Gasdruckregu 
lator u. Sicherheitsapparat. Lechler. L. 79. 
413. — Apparat zum theilweisen oder vollstän- 
digen Aufbel>en des Gasdruckes in den Retorten 
L. Dessirier. Pat 80. *616. — Dnickregu- 
lator für den Exhaustorenbetrieb. E Schwarzer. 
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84 7SMi. — Bypaspregiilator «in Exhaustor. Berlin- 
An haitische M aschine n bau Acti enge- 
Seilschaft. Pat. 84. *8215. — Neuerungen am 
Hahn'schen (»aadruck - Regler. K. Blum. 87. 
•I5K. Taf. 1. — Druckregulator für Leuchtgas- 
Anstalten. J. Gareis. Pat. 87. '1023 — Auto- 
matischer Druckregulator für den Abfluss von 
Gasen u. FlOssigkeiten. .1. Morin, v. Effen- 
terre «. P Thiercelin Pat. 88. '-I40. — Gas- 
regulator in Verbindung mit automatischen Sicher- 
heitssperrventilcn J. Stott. Pat 88 *9ü2. 

— Regulator für Exbaustoren hrennhurer Gase. 
F. Zmerxlikar. Pat. 88. 1123. 

Kegolatoren. Stationsregnlator von El 1 iot. L. 74 
-191. — Stations-Gasdruckregulator. VV Key 
L. 76. 829. Pat. 76. 66.3. - Stationsregniator. 
79. 131. — 8tationsregulator mit automatischer 
Druckbelastnng. J. Quaglio n. E. Blum Pat. 
87. *1024. 

— .Stromregulator für Leuchtgas N. Teclii. L. 
77. 201 — Ausflussregulator für Leuchtgas. V 
Bablon. Pat 81. *483. — Ueber Druckregulirung 
im Strassenrohrnetr. H. Giroud. L. 82. 153. 

— Gasdruck- Accumulator. \V. KItnkerfucs. 
Pat. 83. *107. — Vorrichtung zum Reguliren u. 
Registriren von Gasen in la-itungen, J. Davie 
u. J. Fischer. Pat. 84. *732. — Apparat um das 
AusstrOmen von Gasen von entfernten Punkten 
aus zu unterbrechen, zu reguliren u. zu contnv 
liren. F. M uratori u. E. Cross. Pat. 85. *567. 

— Sicherheitsregulator für Gasleitungen 86. 
*366. - Apparat zum selbatthätigen Reguliren 
des Ausflusses von Leuchtgas etc. .1. Der y. 
Pat. 87. *609. — Druckregulatoren für Naturgas 
leitungen. 87 *1098. — Sicherheits.Stadtdruck- 
regler. 88. *668. 

— Photometriseher Nonnal-Regulator. H. Giroud. 

74 134. Taf. 7. Fig. 9. — Die Regulatoren von 
Giroud. 74 89. Taf. 5. 74.741 75. 496, .668. 

79. 134. — Apparat zur Regulining der Gas 
Hammen. P. Munzinger. L. 75. 299. — Patent- 
Gasregulator. Liebda. L. 75. 413, — (iasregn- 
lator mit Sclbstanzünder. J T. Dann. Pat, 75. 
597. — Beleuchtungsregulator. Rouquayrol 
Denayrouze. 75. *880. — Gasregulator ii. 
Gassparer P Sich u. T Schwarz. Pat. 78 2.39. 

— Peschers Dmekregnlator an selbstthlltigen 
Laternenanzündern. L. 80. ti87. — Ga.sdmck- 
Iteductionsregulator. S. Elster Pat. 84. *171. 

— Flerstellung von Diaphragmen für Gasdruck- 
regnlatoren. G. Porter. Pat 84 402. — 
Trockener Gasregulator. M. Brau ud heck. Pat. 
84. *828. — Gasdruckregulator für Hauslcitungen. 
Bosch. 85 491. — Vorrichtung zur Regulirung 
des W«8serstan<le8 für Druckregulatoren mit durch 
Wasser belasteter Glocke 8. Elster L. 85. 


476 Pat. 85. *669 — .Mit Vorrathsbehalter com 
binirter Gasdruckregulator J. Fleischer. Pat. 
86. *366. — Hydrostatischer Druckregulator 

Parsy u. Derval L. 86. 848. — Gasdruck 
regnlator mit entlastetem Ventil. Ramsberger. 

87 *950 — Apparat zum Reguliren, Anzfinden 

u. Auslöschen von tiasflammen. J Wüster 
Pat. 88 *55. — Gaadruckregulatoren nach Patent 
Behl. L. 88. *190. — Mikrometrischer Regu 
lator für constante Flammenhöhe. F l'ppen 
born. 88 * 493 — Selbstthütige Belastungs 

Zuführung für Dnickregulatorcn. E. BInmu 
E. Ledig. Pat. 88. *.62tt. — Druckminderer 
mit gethciltem Bull u. Rohrventil. W. 8ch»n 
Pat. 88 *678. — (iasdruckregler mit federnder 
Platte n. Presskolhen. Luckhard u. Alten 
Pat. 88 *679. — Gasdruckhalter. Schwartet 

88 1110. — Gasregulator mit Sehwimmerplatte. 
J. Quaglio. Pat. 88 *1123 

ItegDlatoren. Brennerrr-gulatorcn. V. Babinn. 75 
♦703. Put. 76. .624 s. a 77 191. Mc. Millan*. 
L. 76. 492. C. .Tudkins. Pat. 77 18. Snyder 
L. 78. 24. 8 a. unter Brenner. 

— Regulirbarer Consuin- u. Druckregulat'r für 
Gasbrenner. P. Parsy, Pat. 83. *592. — Gas 
druck- 11. Consum - Regulator. G. Nicol aidi. 
Pat. 84. *699. — Gasdruck- u Consnm-Regulator 
.1. SchOlke. Pat. 87. *1021. 

— Abgabe-Regulator. H. Giroud. 74 93. Taf 6. 
— Consiimtions Regulator. H. Giroud. 74 126. 
Taf. 5. Fig. 5, — Apparat zur Regulining u 
Contndirung des Gasverbrauchs. A. M Clark. 
Pat. 74, 708. — Consiimregnlator für Gasflammen 
C. F. Jahn, 79. 108. — Gasconaiimregulator 
G. Göbel. Pat, 82 *234. — Verstellbarer Gas 
consuiiiregulator. M. FlUrscbeini. Pat 82 
*414. *824. Pat. 83. *308. — Neuerungen an 
Gaseonsnmregulatoren. Fr Siemens Co 
Pat. 84 *699. — Mittel zur C'oiistautbaltiing des 
GiuiconsHnis. L. 86. 53. — Consuin- u. Sicher- 
heitsregulator, C. Jalin. Pat. 86. *986. Pat 
88. *196. — Gaseonsuinregulator. Eisenwerke 
Gaggenau. Pat. 87. *508. — Gasconsiim-Kegn 
lator. Eisenwerke G aggenau , Flürsclieim 
u. Bergmann. Pat. 87 *1021. 

— Neiierimgeii an Gasdriickregulatoren L. 74 

272. L. 79. 541. W. Dean Pat 74. 314 
W. T. Sugg. Pat. 74 147. 75 346 Adam 
L. 74 708 L. 79. 136. Sugg Friedletien 
75. 361. 474. 477. 196. .567. 668. D. Hiilell. 
Pat. 75 658. W, R. Lake. Pat. 76 423 D 
B. Peebles. Pat. 76. 691. Pat. 78. 238. Th 
Fletscber. L. 77 199 Chartrain L 77 646 
W. Foulis. Pat. 78. 239. Stott. L 80. 758. 
Strott. L. 84. 124 H. Unkel. L. 80. 758. 
Pat. 83. *626 .1. Pintseh. Pat 80. 449 Pat 
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81.666. J. Blatuch Cox. Pat. 81. G. 

A- R IlHmpel. Pat. 81. **^6. W. Cowan. 
Pat. 8Ü. *123. K. Siemens. Pat 82. *827, 
J Fleischer. Pat. 82. *414. Pat. 84. *44.^ 
•446. Pat. 85. *666. F W. Clark. Pat. 83. 
•107. Berger-Andrö A Co. Pat. 83. *107. 
A. Wagner. Pat. 83. *420. H. Fischer. L. 
83. 620 C- Morgenstern Pat. 84 *402. 
F. Siemens A Co. Pat. 84. *598. Pat. 86. *701. 
Gaaapparate- n. Maschinenfabrik in 
Frankfurt a. M Pat. 85. *155. 0 Hofer. 

Pat. 85 *310. J Gö bei. Pat. 85. *311. F. Oehl 
mann. Pat. 85, *r>33. Br v. Steinäcker. Pat. 

85 *667. J Hayes. Pat 86. *366. C. ü Ihr ich. 

Pat 86 *536. Fleischer, Müller A Co. 
Pat 86. *7ül E. Herval. Pat 86 *938 

A. Teichelmann. Pat. 87. *507. H. Brom- 
head. Pat. 88. *55. W. Rossney, C. Hunt 
u. C. Shaw. Pat. 88. *197. v. Oechelhaiiser. 
Pat. 88. *438. 

Kegnlatoren« Regulator für die Craabeleuchtung<ler 
Eisenbahnwagen nach Pintsch. 74. 199. Taf. 8. 
Fig. 2. — Druckregulator für die Beleuchtung von 
EisenbahnzOgen. Borq uil Ion. 74 *7><*2 — Gas 
•Inickregulator für Eisenbahnwagen. H A. F. 
I> iic k h a m. Pat. 77. 17. — Dnirkregulator l>ei .An- 
wendung von romprimirtem (rase für F^senbahn- 
fahneuge. h. A. Riedinger. Pat. 80 *388. 
*44H, — Dnjekreg^ilator für die Gasbeleuehtung 
von Kisenbahnwageii. G Smith. Pat, 81. •657. 

— Druckregulator für comprimirtes Gas. R. 
tirulich. Pat. 82. *283. — Klektrische Regulir 
Vorrichtung für den GaszuHuss t>ei Eis^'tihahn 
wagen. W. Langd on. Pat. 85. *6^10. 

— .Automatische (rasregulatoren. L 78 726, — 
Apparat zur selbstthätigen Aenderung des (ias- 
drucks. W. Cowan. 80.47. — Selbstregulirender 
Gas<lur('hluas für Uegenerativbrenner. Fr. G e i s s • 
1er Pat. 84 *»100. — Automatisch wirkende 
(hwlruekregnlatoren. Th Caink. Pat 86. •5:13, 

— SelbstthAtiger Gasdnickregulator. F. Clouth. 
Pat. 86 535. — Einrichtung zur selbstthAtigen 
Regelung des Zuflusses von Gas G. Bray. Pat. 

86 •815. — Selbstregulirender Gasdurehlass für 
Regenerativlampen, F. Butzke A Co Pat. 87. 
•HM9. 

— Regnlabjr für Laboratorien H Giroud. 74 
1H8. — Regulator zur Constanthaltung von Tem 
I>eraturen Giroud. 74.188. — Thennoregulator 
für Trockenkftsten R Muenke L, 76 86. — 
Temperaturregulator W Knop. L. 77. 748. — 
Selbstthitiger Wirmeregulator für Gas , Oel- u. 
Ligroinheizung O. Naumann L. 78 23. — 
Thermoreguiatoren für Ga.s zu Laboratoriums 
zwecken. Roulin. L. 78. 137. — Thermoregu 
lator. J. Bendix u. G. Losse, Pat. 82 "S-ö, 


— Apparat zur automatischen Reguliriing der 
Erhitzung kohlenwasserstoffhaltiger Substanzen. 
L. Fredholm. Pat 82. •541. — Thermoregu- 
lator. E. Seelig. Pat 82. *828. — Automatischer 
Temperaturregulator für Gasfeuerungen. O.Büh m. 
Pat. 88. *1145. 

Kegnlitoren. Verbesserter Apparat zur seUmt 
thfttigen Kegulirung dos Drucks von Wasser, Gas 
u. Dampf. W, Bennett Pat. 74. 149. — Regu 
lator für Gasheizung von Dampfkesseln. Martin. 
L. 77. 308. — Druckregulator für Gase u. Flüssig 
keiten. J. Pintsch. Pat 86. *730. 

— Ueber die Anwemlung der trtickenen Ditn k 

regiilatoren für einzelne Privatflaroroen W. A 
Nippoldt- 74. 493 — Uel>er die Brennerregu 
latorcn von Siigg u. Friedleben. 75 474, 

477. 496. 567. 568. — Ueber Gasregulatf»ren. 

B Peebles. 76. 705. 77. 592. — Ueber Fltir 
scheiin’s patentirte Gasconsumregulatoren. .M. 
Flflrscheim. 78. •692. s. a. 80. 154. — Ucln^r 
Brennerregulatoreu 80. 154 — Ueber Siemens' 
Regtilator J, Hasse. 82 557. — Proben mit 
Flfirscheim'schcnRegulatoren fürStrassenflammen 
Merkens. 84. 304. Kohlstock. 84. 305. — 
Die Klsterschen (»asregtilatoren in einer Baum 
woUonspinncrei in Hof. Baumgirtel. 87. liM>4 

— Ueber gasdichten Stoff für Membranregulatoren. 
F. Tieftrunk 75. 671. 

Relfzange. Verbesserung in der Constnictimi. .1, 
T. Griffin Pat 75. 10.3. 

Reinigung a. a. Filtration ii. Reiiiigniigsma.sse 

— Veil>esÄerung im Reinigen von Kohlengas (t. 
Spencer Pat 74. 147. — Verl)es8erte8 Reini 
gungsverfahren n. Darstellung der Reinigiings- 
materialien. R. H. Patterson. 74.327. Pat. 74. 
.‘kbl. — Verbessermigen an dem Reinigungsver- 
fahren für Leuchtgas u. an den Apparaten dafür. 
W. H St John. Pat. 74 W9. — Benutzung 
des VerhreiinungsrOckstandes von Briquette.s zur 
Gasreinigtmg. (». H. Forbes. Pat. 75. 10.3. — 
V%*rlK*.«iserungen in den Methoden u. Apparsiten 
zur Gaareinigiing. W. C lei and. Pat. 76. 6!0. 
— Verbesserungen in der Gasreinigung. L. A. 
Peyrouse Pat. 78, 238. A M. Clark Pat. 78. 
;t08. — Hammonds PnK*ess der <TaHreinig 
ung. L 80,21. — Neues (Tflsreinigungsverfahren. 
0. Lugo u. W. T. Lees Pat. 81. I(*2. — Reini- 
gung von Kohlengas durch Einschaltung eines 
cylindrisclien Behlilters zwischen Condensator u. 
Scrubl>er. Ch. (M. u. W. Th Walker. Pat. 81 
48.3. — Verfahren u. Apparate zur (iasreinigung. 
A. M. H. Th. du Moncel Pat. 82. *56*». — 
Die R<*inigung von Gasen u Dampfen nach 
Müller s Filtrationsverfnhreii. F. Böckmann, L 
82 819. — Reinigungsverfahren für Brenngas«*, 
W. S Sutherland. Pat. 85. 922. ~ Vrrwen- 
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dun); von BaiieretoS lur continiiirlichen Rcgene- 
rution der Roinigungsmasse während des Gas 
durchgangea 88. 349. W. A. Valon. 88. *820. 
841. — Abacheidung von Cyanverbindungen aua 
Gasen. Knublaucb. L. 88 3(4. — Verfahren, 
Gas gleichzeitig abznsaugen u. zu waschen. G. 
Schiinming. Pat 88. *949. 

Itelnignng. Ueber Gasreinigung. 76. 16. 673. 674. 
Bu he. 75.484. 78. 36 Stooss. 75. 487. Henning. 
75. 488. Grahn. 76. 465. Oechelhäuser. 76. 
465. K. H. Patterson. L. 77. 527. Knub- 
■ auch. 83. 440. — lat das Naphtalin iin Gase 
zu lassen oder daraus zu entfernen ? Patterson 
L 77. 13. — Studien Uber Gasroinigung. H. 
Hunte 77. 25. — Die Schwefclfrage in I.a(ndon. 
77. 266. K. Versmann 77. 4(X3. — Reinigung 
durch feste Körper oder Flüssigkeiten? Patter- 
son. L. 77. 345. — Gutachten Ober die Frage 
der Leuchtgasreinigung u. des in Paris organi- 
sirten Controldicnstes. Dumas. L. 78. 632. — 
Der Schwefel im Steinkohlengas. Delta. L. 80. 
21. — Ueber Verunreinigung des Gases im 
Wechselhahn. C.Müller. 80.102. — ZurGrössen- 
l>estiinmung der Gasreiniger. G. Perissini. 81. 
11. — Bezeichnung des Verhältnisses der Reiniger 
zur Gasproduction. H. L. Grevillc. L. 81. 400. 

— Studien über Gasreinigung. 0 ven M errima n. 

L. 82 452. — Ueber gemischte Reinigung. 

.Mougeot. 84 »42. — Zur Reinigungsfrage 
Kunath. 86. 769. 774. — Einfluss der Durch- 
gangsgesebwindigkeit des Gases durch die Reini- 
gungsmasse auf die Reinigung. E. Kunath. 86. 
979. — Zur Entwicklung des Gasreinignngsver- 
fahrens. N. H. Schilling. 88. 284. 

— Ueber Reinigung mit regenerirtem Gaskalk. J 
Gibbs. 74 687. — Zur Gasreinigung mit u. 
ohne Kalk. 75 52. — Präparation des Kalkes 
zur Gasreinigung. 75. 715. — Gasreinigung mit 
Kalk oder mit Eisenmasse? 76. 557. — Ueber 
Kalkreinignng. 77. 451. 

— Gasreinigung mittels Eisenbohrspähnen, Säge- 
spähnen u. Kalk. Hy de. 75 101. — Ueber Gas 
reinigung mit Eisenoxyd. A. Mailet. 75. 611. 

— Experimentaluntersuchung Uber Reinigung 
des Leuchtgases mit suspendirtein Eisenoxyd 
A. V. Harcourt. 75. 678. — Reinigung mit 
Eisenoxyd, Kalk u. Sägespähnen. S. Halls worth 
u.R. Bailes. Pat. 76. 524. — Gasreinigung mit 
Eisenerzen. T. Howard. Pat. 77. 16. — Reini- 
gung durch abgeröstete Pyrite S. Hallsworth 
Armley u. R. Bailes. Pat. 77 239. — Zur 
Reinigung mitEisenbohrepälmen Merkens. 80. 
101. — Reinigung des Gases mit natürlichem 
Eisenoxyd. M. Salanson. L. 82. 227. — .An- 
wendbarkeit des Uuellockers zur Gasreinigung. 
Baumgärtel 87. lOfll. — Die Wirksamkeit 


der Eisenoxydmassen für die Gasreinigung. 87 
1093. 

Reinigung. Ueber Manganreinigung. C. Pütz. 

74. 630. 

— Zur Reinigung des Gases durch Ammoniak 
Wasser nach Hills. 75. 98. 486. T. Livesey. 
74.572 75.639 Heinke. 75 52. F.C. Hills. 
Pat. 75. 256. Buhe. 76. 4ti6. — Reinigung von 
rohem I.euclitga8 durch Ammoniakgas W. Göbel 
L. 79. 541. — Gasreinigung mittels Ammoniak, 
Schwefelnatriura etc. Marriot. L. 77. 168 — 
Reinigung des Leuchtgases mittels Ammoniak 
gas u. Gewinnung von Nebenproducton. C. 
Claus. Pat, 84. 172. Pat. 87. 1140. - Das 
Claus'sche Ammoniakverfahren zur Gasreinigung 
L. 82. 408. Heaton. L. 82. 410. Ch. Hunt 
86. 518. H. Joly. 87. *1033. — Die Claus'sche 
Reinigungsanlage. H. Joly. 87. *1033. 

— Befreiung des Gases von Ammoniak. B. Silii- 
man. L. 75. 300. Mailet. L. 75. 463. Bube 

75. 485. — Elntfemung des Ammoniaks aus dem 
Leuchtgase. J. H Johnson. Pat. 75 626. — 
Die Entfernung des Ammoniaks aus dem Roh 
gase. C. Hunt. 76. 612. — Zur Ammoniakent- 
femung. Tieftrunk. 77. -481. — Entfernung 
von Ammoniak aus dem Steinkohlengase. 81. 
585. — Ueber die Reinigung des Gases von Am- 
moniak. F. D. Marshall. L. 82. 452. — Die 
Ab.scheidung des Ammoniaks aus dem Leucht- 
gase auf trockenem Wege. F J. Bolton u. J. 
A. Wanklyn. Pat. 82 . 566. — Ueber die Ah 
Scheidung des Ammoniaks aus dem Gase auf 
trockenem Wege mittels Superphosphat nach 
Bolton u. Wanklyn. H. Bunte. 82. 281. 282. 
389. 629. E. Baumert. 82. 391. 8. 82. 392, 
Hegener. 82. 632. Bube. 82. 634. — lieber 
die Befreiung des Gases von Ammoniak durch 
Infusorienerde u. Schwefelsäure. Heintze. 83 
643. Happach. 83. 645. Klön ne. 88. 645. — 
Befreiung des Leuchtgases von Ammoniak n. 
damit verknOpfh! Gewinnung von Ammonium- 
Sulfat. Vorster u. Grüneberg. Pat. 83. 896. 
Pat. 84. 644. — Ueber die Entfernung de« .Am 
moniaks ans dem Gase durch Superphosphat 
Ries 87. 1061. Uaymann. 87. 1062. Holl 
weck. 87. 1062 

— Verl)e8Serungen in der Reinigung des Gases von 
Ammoniak u. Schwefelwasserstoff. A G. V. H a r- 
court u. F. W. Fison. Pat. 74. 708 — Befreiung 
des Gases von Kohlensäure u. Ammoniak. G. .A n 
derson. L.76.50. Buhe. 77 481. — Reinigung 
des Leuchtgases von Kohlensäure u. Schwefel- 
wasserstoff mit Ammoniak n Wasserdampf. J 
Haniniond. L. 79. 138. 

— Fintferuung von Kohlensäure u. s. w. aus un- 
reinem Gase. J. Baggs. Pat. 74. 3-16. — Weg 
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iiahme von Kohlrnstture. Buhe. 75 485. — An- 
vendung von Magnesia zur Absorption der Kohlen- 
säure im Ga.se. H. Y. D. Scott. Pat. 76. 87. 

— Entfernung der Kohlensäure aus dem Gase 
durch kanstiscli gemachtes Ammoniakwasser. G. 
Livesey. L. 77. 8."i. — Befreiung des Leucht- 
gases von Kohlensäure. R H. Patterson. L. 
77. 83. 188. 

Reialgang. Reinignng des Steinkuhlengasee von 
Schwefel. H. Y. D. Scott. Pat.74.278.— Befreiung 
von Schwefelwasserstoff. Buhe. 75. 485. F. C. 
Hills. Pat. 76. 653. — Reinignng des I.a$uchtgases 
von Schwcfelverhindungen. Livesey. 76. 608. 
614. — Zur F.ntfemung des Schwefelwasserstoffs. 
A-Uegener. 78. 122. — Ueber die Entfernung 
des Schwefels. R. H. Patterson L. 78 136. 

— Entschwefelung des Leuchtgases durch Be- 
handlung mit glQbenden Erdsnlfaten bei Gegen- 
wart von Waseerdampf Th. Redwood. L 79. 
174. — Befreiung des Leuchtgases von Schwefel- 
verbindungen durch die katalytische Wirkung 
gewisser Metalle. J. v. Quaglio. L. 79. 789. — 
Verfahren zur Gasentschwefelung durch kanst- 
liches Eisenoxydhydrat oder durch andere na- 
ttlrliche oder kOnstlicho Eisen- oder Mangan- 
verbindungen. F. Lux. 82.589. Pat. 88. 413. 824. 

— Einfluss der Condensation auf die Naphtalin- 
abscheidnng. J. Watson. 74. 63.5. — Vollstän- 
dige Beseitigung des Naphtalins. Sherman. L. 
76. 356. — Verfahren zur Abscheidung des 
Naphtalins. L. Bremond. 77. 431. L. 77. 745. 
Chamard. 77.451. — Befreiung des Gases von 
.Naphtalin. G. Liegel. 77. 541. 

— Beseitigung der Naphtalinahscheidung hinter 
den Reinigungsapparaten. G. D. .Malern. 74. 
635. Joh. Fleischer. 75. 156. — Verhinderung 
von Naphtalinabslttzen. Mailet. L. 75. 463. — 
Heber die Anwendung von Kalkreinigern un- 
mittelbar vor den Stationsmessern zur Verhütung 
von Napbtalinabscbeidnngen. II. Salzenborg. 
84. 818. — Besprengung der Reinigungsmasse 
mit flüssigen Kohlenwasserstoffen zur Verhütung 
von Naphtalinabscheidungen. H. Salzcnberg. 
84.819. — Apparat zur Vermeidung derNaphtalin- 
abscheidung. J. Fleischer. 86. *201. 

— Reinigung des Leuchtgases von Theemebeln. 
H. Schwarz. L. 78. 24. — Apparat zur Ab- 
Kheidung von Theer, Wasser u. ähnlichen Un- 
reinigkeiten ans Brenngasen. H. Schott. Pat. 
83. *815. 

— Verbesserung an Keinigungshorden. E. Dufee. 
Pat. 74. 638. — Reinignngsgefässc aus Cement- 
RUiis Thomas. 76. 52. — Reiniger mit C’okey- 
eeben Hahnen. Kümmel. 76.463. — Gemauerte 
Reiniger. Servier. 77. 70. — Einfache u. dauer- 
hafte Construction von Einlagen für Ri-iuigiings- 


maschinen. Merkens. 79. 386. — VerbesserU^r 
Gasumgang. O. Mohr. 82. *251. s. a. 85. 163. 

— Ueber die Weck'sclien Ventilwechsler für 
Reinignngskästen. v. (Inaglio. 82. *584. — 
Wechselvorrichtung für Gasreiniger. O. Mohr. 
Pat. 82. *826. — Apparat für Reinigung von 
Kohlenwasserstoffgasen. Ch. CI., S. u. W. Th. 
Walker. Pst. 82. *827. — Tiwkner Ventil- 
wechsler für vier Reiniger. F. Weck. Pat. 83. 
*419. — <7as Wasch- u. Reinigungsapparat. .1. 
Laycock u. Th. Clapham. Pat. 83. *625. 

— Reinigerhorden. Buchholtz. 88. 797. — 
Reinigungsapparat für Gase. Fr Weck. Pat. 
86. 666. — Verhütung der plötzlichen Entleer- 
ung der Reinigortassen. G. Schimming. 86. 
*629. — Gasreiniger mit ausziehbaren llonlen. 
0 Ruppe rt. Pat. 88. *230. — Apparat zur 
Abscheidung von tropfbarflüssigen oder festen 
Körpern aus Gasen. F. Lux. Pat. 88. *408. — 
llnunterbrocben arbeitender Ap(>arat zum Reiiii 
gen u. Waschen von Gas. E. Pohl. Pat. 88. *528. 

Reinigung, Neuerungen an Reinigungsapparaten 
W. T. Walker. Pat. 74. 836. Pat 76. 597. 751. 
Pat. 82 *125. G. T. Livesey. Pat. 76 653 L. 77. 
82. L 78. 632. J. M. Butt u. J. Herring. 
Pat. 77. 20. J. Steel. Pat. 78. 309 Klönne. 
78. *IS2. L. 78. 728. Pat. 88. *691. C h r. S c h 11 1 te. 
Pat. 81. *657. O. .Ruppe rt. Pat. 88. *878. 

— Controlapparat für Gasreiniger. E. Ledig. 
Pat. 88. *439. — Controlapparat hinter ilen 
Superphos{ihatreinigem zur Nachweisung iinab 
sorbirten Ammoniaks im Gase. E. Schilling. 
88. *186. 

— Vorrichtung zum Heben der Deckel der Rei- 
nigungsapparate. S. H o I III a n. Pat. 74. 278. — 
Befestigung für Reinigerdeckel. Hall. 75. 589 

— Anstrich für Reinigerdeckel. Rudolph. 81. 
424 Merkens 81. 424 

KelnlgangsmasM. Schwefelbestimmung in ge- 
brauchten Keinigungsmassen siehe Schwefel. 

— Bildung von schwefligsanrem Ammoniak in 
gebrauchter Laming'scher Masse. E. Scheitz. 
L. 74. 833. — Wcrthbestiminiing von Reinigungs- 
inaterial zur Entfernung des Schwefelwasserstoffs 
aus dem Leuchtgase. Knublaucb. 82. 806. — 
Ueber eine Ammoniak absorbirende Reinigungs- 
maB8<^ Heintze. 83. 643 — Reinigungsmasse 
zum Entschwcfcln von Gasen u. Flüssigkeiten. 
K. Grevenberg. Pat. 86. 987. — Ueber die 
Lnx'scbe Reinigungsmasse. Sand. 87. 1063. — 
Controle der Reinigungsmassen in Betreff ihres 
Gehaltes an Eisenoxyil H. Bunte. 87. 1064. 

— Herstellung einer porösen Eisenoxydhydrat- 
masse für Gasreinigung M Heinpel, Pat 88. 
58. — Zur Kenntniss der Reinigungsmasse. 88. 
542. — Eiscnoxydgehalt von Reinigiingsmassen 
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ans verschiedener Bezugsquelle. B a u m g tt rte 1. 
88 902 — ZusamiuenseUung gebrauchter Masse 
I*endri<S. 88. 1009 — Zur Werthbestimmung. 
Petri. 88. 1107. 

Relnlgangsmaase. Vorrichtung für die Wiederbele- 
bung des UeinigungsmateriHls. R.Fish. Pat.74.4r> 

— Regeneration der KeinigungsmasBe mittels des 
Körting'ßchenDampfstrahl-Exhaustors. E. G rah n. 
74 .m 53t:. BI4. Taf 20 76.465. W. Kümmel. 
75. 4 E, Körting Pat 75. 685. — Regene- 
ration der Eisenoxyd Reiniguiigsinasae 75. 614. 

— Die Renovirung von Eisenerz. Krüger. 80. 
101. Lieget. 80. 1(0. — Regeneration der Rei. 
nigungsmasse in den Kästen. Coudurier 83 
759. L. 88. 620. — Continuirlidie Regeneration 
der Keinigungsmasse. H P. Spiee. 85. 27. 

— Verwerthung <ler unwirksam gewordenen Eisen- 

oxydreinigungsmasHe. O'Neill u Johnson. 
Pat 74 573. h. a Cyanverbindungen. — Ge 
winnung von Schwefel u. Ammoniaksalzen aus 
gebrauchtem Eisenoxyd. J. W. Freestone u. 
J. Humphris. Pat. 74. 708. F. W Fison 
u. A. G. V, Flarcourt. Pat. 74. 708. — Ver- 
wendung gebrauchter I>aming's<*her Mas.se 
Ilasenclc ver. L. 75. ^146. — Verarbeitung 
gebrauchter KeiniguiigHmasse. A V. Harcourt. 
75. 678. — Behandlung von gebrauchtem Eisen- 
oxyd zur Cowiniiung von Cyan Verbindungen. 
W. G Valentin. Pat. 75. 750. — Verarbeitung 
gebrauchter Reinigungsmass«* auf Berlinerblau 
u. Schwefel F. W. B. Mohr. Pat. 77. 710. — 
Verarbeitung der gebrauchUm Kisenoxydreini* 
giingsmassc auf Ammoniaksalze, Schwefel u. Farle 
Stoffe. J. H. Johnson. Pat. 78. 239. — Ver- 
arl>«itting <li*r gebrauchten Reinigungsmasae auf 
Schwefel. F. Wirth. Pat 78. 3tl9. G. Tl> (4er- 
lach 79. 38. L. 79. 138. — Verarl>eitung der 
Ktickstände von der Leuchtgasreinigung auf Ferro- 
cyanate u Schwefel P. Spence. L. 79. 7iK). — 
Zerstörung der Sulfocyanate in gebrauchter 
nigungsmasse. L. Sesti n i u. T u n a ro. L. 83. 
103, — üeher Verwerthung ausgenutzter Rcinig- 
ungsmasse auf kleinen Gasanstalten. Pfanuen- 
schmidt. 84. 266. s. a, Müller. 84. — 

Verarbeitung gebrauchter Eisenoxydmasse auf 
Ammoniaksalze, Schwefel u. Cyanverbindungen. 
Dupr4. 84. 885. — Verarbeitung auf Ferrocyan- 
Verbindungen. A. Sternberg. L. 85 901. — 
Zur Verarbeitung nach Stemberg M. Hempel. 
85. 987. — Verarbeitung auf Cyan- u. Rhodan- 
Präparate. II Bunte 87. 1063. — Gleichzeitige 
Verarbeitung der ausgohrauehten Reinigungs- 
masse u. des Gaswassers C. Wolf rum. Pat. 
88 232. 

— Gebrauchter Gaskalk zur Vertilgung der Phyl- 
loxera n. als Mittel gegen die Traubenkrankbeit 


vorgeschlagen von G. Beaumö n Petit. L. 74 
7iK|. — Verwendung von gebrauchtem Gaskalk 
G. H. Forbes. Pat 75. 301. — Gewinmin>r 
von Schwefel u. Gas aus Gaekalk R. G. H 
Forbes, Pat. 75. 345. — Analysen von ge 
i»rauchlem Gaskalk. Guyard. L. 76. 315.— 
Verwendung von gebrauchtem Gaskalk xor 
Cement- u. Bausteinfabrikation Geith 82.744 

— Gewinnung der Cyanide aus gebrauchtem 
Gaskalk. A. F. 8 c h ü s s 1 e r. L. 83. 620. — 
Verarbeitung von gebrauchtem Gaskalk aaf 
Schwefel. G. R. Hislop. L. 88. 656 

Relnigangsmasse. Transport gebrauchter Reini- 
gungsmasse u. hierauf bezügliche Verordnungen 
84. 29. 85. 766. 973 86. 489 929 87 628 

Retorten s. a. Aufsteigrohrc. 

— Feuerfestes Material zur Darstellung von R*- 
torten. R. R Homo. Pat. 75. 749. — Glasur 
für Retorten. L. 75 864. — Maschine zur Dar 
Htclhing von ReUjrten W. D. Cliff. Pat 76 
86. — Herstellung gemauerter Gasretorten w* 
feuerfesten Steinen F. W. Lürmann Pat 80 
449. — Formvorrichtung für Gasretorten. J T 
Simons. Pat. 81 *545. — Presse zur Herstel 
lung von Gasretorten. Simons. L 83 266 

— lieber die Feuerbeständigkeit <icr Retorten 11 
Br eh m. 75 843. s.a. 76 1 12. — I>as Einwtzen der 
Retorten. W. Richards, L. 76. 492. — Die 
Chainotte-tTasretorten. A. Heinis 79. 775. s.a 
Berichtigung. 80. 56. L. 79. 76t.t. — Ueber Tiep‘1 
Guasstahl Retorten. Hartmaiin. 80. 99. — Ein 
fühmng der Thonretorten. N. II Schilling. 88 
185. — Ueber Gasretorten von grosser 
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mann. 85. 7. — Ueber Rohre au« (tiisseisen 
u. ihre Muffenverhältnissc. A. Hegener. 85. 
613. Hasse. 85. 620. — Ueber Rohre aus 
Schmiedeeisen. A. Hegener. 85 615. — Zu- 
leitungsrohre aus Sclimicdeeisen. G. G rohman n. 
85. 621. — Vorhalten galvanisirter Bohre bei 
Dampfleitungen. Holl weck. 87 1067. — Die 
Gasrohre nach dem Patent M a n u esiu a n u. 88. 65. 

— Normal-Tal>elle für gusseisern^ Flunschen u. 
Muffenrohre. 75.42.66 Grohmann, 75 547. 

— Die Normalien der gusseisernen Rohre u. 

Formstücke. (-. Blecken. L. 78. 520. — Ueber 
R^)hrnormalien. Sa Ibach. L. 79. 71K), — 

~ Ueber Aenderung an NorroalproÜIen guss- 
eiserner Rohre u. Formstücke 82. 287. Ass- 
munii 81. 755. Thometzeck. 81. 756. P. 
H. Rosenkranz. 81. *756. Kraemer. 81 

759. — Bericht der Commission zur Prüfung der 
Rohniormalieii. Cramer. 82. 675 Taf. 9. — 
Noruialgewinde für SchmiCHleeisenrohn*. L. 87 
651. — Einführung von Rohrnoniialien in 
Amerika. O LeoiiUardt. 88. *792. *iK>8. 


Rohre. Schutz gusseiserner Rohre gegen Einwirkung 
KBuren Wassera durch CementOberzug. Kd gel- 
hur dt. L. 74, 793. — Ueber die Widerstands- 
fähigkeit von Rohren gegen äusseren Druck. F 
Grashof. L. 84. 549, — RostschuU durch so 
genannte looxydation. L. 84. 891. s. a. 85. 7 
sowie unter Eisen. — .\nstrich für Schmiede 
eisenrohre H. Smith. L 86. 847. 

— Rohrpreise. 85.9. Liegel. 81.468 Krüger 

81. 468. — Preiserhöhung für Eisenrohre. 38 
1095. 

Rohrfräser, Fräser zur Bearl>eitUDg von Rohrenden 
E. Kircheis. Pat. 88. *1019. 

Kohrleitnng s. a. Rohnlichtung, Rohrverbindang u 
Sohlauchkuppelung sowie im Reister für Wasser 
Versorgung. — Ueber Verbindung der Blitzableiter 
mit Gasleitungsrohren siehe Blitzableiter. 

— Hilfsbuch für Gasrohranlagen. D. Monnier. 
L. 76. 720. — Tabellen Über Dimensionen u 
Länge der Leitung, über Druckverhältnisse und 
Gasausdussmengen. Magnier. L. 77 . 748 — 
Btumpf's Zeitschrift »Der Rohrleger«. 78.36. — 
Zahlentabellen für die Leistungen von Gasrohr 
leitungen. Ph. Delahaye. L 82. 683 

— Verbindung, Auswechslung u. Reparatur von 
Rohrleitungen auf der Pariser WeltaUB.stellung. 

78. 499. 

— Gasleitungen unter Wasser. H. Janssen. 74 
495 mit zwei Tafeln. — Wagen zum Legen von 
Roltren, E. Grahn. 75. 363, Taf. 2 — Appa 
rat zur Herstellung von Zweigleitungen an Haupt 
rohren. T. Hafferty. Pat. 75. 625. — Bieg 
sames Futter zum Krümmen der Rohre. L. 76 
84 — Rohrlegung unter Wasser J. Hart mann. 
76. .‘104. Taf 5. — Apparat zur Einschaltung 
von Hähnen u. Ventilen in eine unter Druck 
stehende L<dtung. G Rates. Pat. 76. 317.^ 
Herstellung von Anschlüssen für Privatleitungen 
mit Rohren von Chameroy (asphaltirte Bledi- 
rohre). C. Lang 79. 77. — Absperren von 
Rohren mit Blasen aus Gummituch von Guibai 

79. 79. — Die Gasleitung der Eisenbahnbröcken 
C. Müller. 81. 4 (m. Ladewig. Hl. 4(’>8 
Merken s. 81. 468 — Ueber tlas Legen von 
1.4iitungen l>ei stark gefrorenem Boden C Müller. 

82. 491. — Zi'itwoiliger Verschluss von An 
l»ohrungen an Rohrleitungen unter Druck behuf* 
Anschluss der Zweigleitung. Hanssen. 82. 
*765 — Verlegung eines 300 mm - Gasrohres 
durch den Neckar lad Mannheim. Beyer 83 
761. — Verfahren zur Verl^ung von Riliriei 
tungen unter Wasser. Aug. Beb ne. Pat 84 
•674. — Ueber schwierige Rolirlegung. Aug 
Hegener. 84. 795. — Legen der Rohre in 
ein Asphaltbett 85. 7. — Uel»er die Erdarbeilen 
bei Hohrlegungeii. A Hegener 85. 616. — 
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Ueber Rohrlpgnng A. Ilegenor 85. tUS. 
Hasse. 85. 620. Horu 85. 621. - Kohr 
legung in miaicherem Boden. U. Oeeten 86. 
24 — Abaperren groeaer Gusleitungen. Kunath. 
S6 778. — Biegsame Leitungen. St Alley. 
Pat. 86 *816. — Die rapide Entwicklung der 
Rohrlegerarbeiten für Oas u. Wasser in den ver 
einigten Staaten. W, D. Korbes L. 87. 270. — 
Die Oasfflhrung von Lauscha nach Unterlauscha. 
Baurngkrtel 87. 1066. — Kohrleitungen fClr 
Naturgas. 87 1097 — Einrichtung aiim Hinab- 
lassen oder Herausnehmen von schweren Kohren 
ans Graben. L 88. 675. — Praktische Bemerk- 
ungen aber Rohrlegung. J. W. Macfarlaine 
L 88. 883 — Ueber den Anschluss von Privat- 
leitungen an das Hauptleitungsrohr. Renther. 
88. *1066. — Ueber die Verwendung von Blei- 
sowie von schmiedeeisernen oder gusseisemeu 
Rohren zu Gasleitungen 88. IIUT. 

Kokrleltang. Einfluss von Erweiterungen. A 1 b. 
Fliegner. L 75. 342. — Reparatur von Strassen 
rohren. M 0 11 e r. 80. 150. s a. Rohrbruch. — 
Ueber Delerde an Gasleitungsrohren, speciell an 
den Einführungen. Grohmann. 84. t!34. — Re- 
paratur eines Gasbehälter Eingangsrohrs wahrend 
des Betriebes. A. Heid rieh. 86. 666. — Repa- 
ratur langer Klanscheruohrleitungen. Maller. 
86. 777. 

— Vorrichtung zur selbetthatigen Ableitung des 
t'ondensationswasaers aus Gasleitungen Bartl. 
L. 74. 750. — Apparat zur Reinigung verstopfter 
Gasrohre. L. 78. 234. — Appanit zum Schutz 
der Leitung gegen Frost. J. Hempel. Pat. 81. 
482. — Sicherheitsvorrichtuiig zur Verhütung 
eines Abschlusses des Hauptleitungsrohres von 
der Fabrik A. Coze. 83. 759 — Werkzeug 
zum Reinigen des Betriebsrohres wahrend des 
Betriebs. Kunath. 84.307. — Syphon-Isolator 
für Gasrohrleitungen. Servier. L. 84. 549. — 
-Selbstthitiger Verschluss von Gasleitungen bei 
aussergewOhnlicher Erwarmung der Rohre. Pat. 
84. 599. — Jacquet's Klemmvorrichtung für 
Ausziehrohre bei Beleuchtuugseinrichtungen. 

L. 85. 500. — Ueber Eisverstopfungen. Müller. 
88. 242. Grund. 88. 242. 

Versuche über das AnsstrOmeu der atmosphä- 
rischen Luft. A. Fliegner. L. 74 14.5. — 

Experimental - Untersuchungen Uber das Aus- 
strömen der Luft bei starkem Ueberdruck. G. 
Kenner. L. 74. 147. — Versuche über das 
Ausstrümen von Luft durch Mündungen in dünner 
Wand. A. Fliegner. L. 78. 726. — Ueber 
ilie Dichtigkeit der btrassenleitungen. Köver. 
80. 150. s a. GasausstrOmung. — Apparat zum 
Auffinden sclutdhafter Stellen. C. v. Th an. 
83. "157 — Zur Frage des Oruckverlustes in 
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Gasrohrlcitiingcn. 88. 151. 2.54. — Prüfungs- 
vorrichtung für die Innentlache von Rohrleitungen. 
J. Brandt. Pat 83. *197. — Prüfung auf Dich- 
tigkeit. Rattier. 84.751. Servier. 84.751. 
— Prüfungsvorrichtung für ilas Innere von Rohr- 
leitungen E. Korth. Pat. 85. *17.5. — Ueber 
Prüfung auf Dichtheit u. die hiezu angewendeten 
Methoden. A. Fischer. 85. 622. — Elektrischer 
Apparat zum Aufsuchen undichter Stellen an 
Gasrohren. E. Arnould. L. 85. 782. — Auf- 
suchen von Undichtigkeiten im Strassenrohmetz 
mit Palladiuinchlorür. H. Bunte 86. .5<4 737. 
— Aufsuchen von Undichtigkeiten iin Strassen- 
rohrnetz. Schmidt. 86. *714 s. a. 745. — 
UndichtigkeitsprOfer für Strassengasleitungen 
•Schmidt. 86. *718. Pat. 87. *474. *1047. — 
Ueber Undichtigkeits- Prüfung von Gasleitungen. 
L. 87. (Äl. — Zur Untersuchung auf Gasrohr- 
Undichtigkeiten vermittelst Palladiumchlurür. 
Kunath. 88. 237 — Rationelle Prüfung der 
Gasrohmetze in Bezug auf den Dichtigkeitsgrad. 
H. Undeutsch. L. 88. 622. 648. — Das Auf- 
siichen von Undichtigkeiten im Gasrohrnetze. 
E. Merz. 88. 83.3. 

RobrIeltilBg, Das Gasrohmetz u. die Sielbauten. 
76. .35. s. a. Rohrbroch. — Einfluss der Kanali- 
sation auf die Gasleitungen. Troschel. 76. 
468. Sinzig. 76. 469. Hegener. 76. 469. — 
Die Zukunft unserer Gasrohrleitungen. 77. 153. — 
Einfluss des Frostes auf Gasleitungen. Lang. 80. 
.503. — Die Gasleitungen u. der Untergrund 
von Paris. St. Claire Deville. 80. 675. — 
.Störungen in Erdleitungen durch Ueberschwem- 
mung. Merke ns. 81. 471. — Zerstörung von 
Gasrohrleitungen. L. 82. 683. — Zerstörung duri-h 
Blitzschbig. 85 *351. 

Rohrschelle siche Kohrdiebtung, Kohrverhindung 
u Schlauchkuppelung. 

Rohrschlflssel. L. Grieb Pat 86. *465. 
Rohrzangen, Rohrzange mit Kohrabschneider L. 
Buckley. Pat 74. 278. — Verbesserungen an 
Rohrzangen. H P Huntoon. Pat. 74. 795. 
States u. Cook. L. 78. 24. H Schmidt. Pat. 
84 *29. — Rohrzange, combinirt mit Schneide 
kluppe. G Plumpton. Pat 86. *311. 
RoHschntzwand. Davide. L. 85. 100. 
Roaolshnre. Geschichte. Rv. Wagner. L 77. 648. 
Roste. Vincents Roste für Retorten. J. Uodgson 
74. 635. — Ueber die Knoblauch 'sehen Universal- 
roste. Pi nt sch. 75. 52. — Der Rost der Re- 
tortenöfen. H. Brehm. 75. *8.3. — Drehrost. 
E. Schmitz L 75. 464. — Der Planrost ii. 
die Verwendung von geringwerthigem Brenn- 
material A. Schramm. L. 77. 84. — Bel- 
paire’sche Koststal>e. L. 78. 71. — Beweglicher 
Planrost mit WindkUhlung R M Daelen. 
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L. 78. 477. — Etagenroet für putvcrfBrmige 
BrennmaterialiGn. I’errot. L. 78. 57!». — Poly- 
gonrost. Selvig u. Lange. L. 79. 92. — Dou- 
gaD's mechanischer Rost mit Rauchrerzehrung. 
L. 79. 137. — Rostconstructionen. L. 80. 236. 
— Neuerungen an dem v. Rasen'schen Roste. 
St. S teger. Pat. 80. *694. — Univeral-Jalousien- 
rost Kasalowsky. L. 80. 756. — Verstell 
barer Rost mit gleichbleibendem Neigungswinkel. 
H. Reuse h. Pat. 85. *282. — Walzenförmiger 


Rost. L. V. Duisburg. Pat. 85. *665. — Verstell- 
barer Treppenroet. B. v. Steinäcker. Pat. 85. 
•921. — Rost mit Wasserkflhlung. G. Hage 
mann. Pat. 87. *472. — Schattfeuerungsroet 
11. Schomburg & Sohne. Pat. 88. *1122. 

Roslkltt. 86. 508. 

Ruas. Apparat zur tiewinnung von Lampennus 
R. Dreyer Pat. 85. »308. 

Rnssofen siehe unter Oefen. 




Saccharin , Ersatzmittel fOr Zucker. Darstellung 
aus Toluol. Zusammensetzung u. Eigenschaften 
86. 861. — Notiz. 87 117. — Darstellung. C. 
Fahlberg u. A. List. L. 87. 170. — UeV>er 
das Fahlberg'sclie Saccharin. L. 87. 730. 87. 925. 
— Das Saccharin. II. Marquisan. L. 87. 1175. 

Saccharlnsalze. Darstellung von Saccharinsalzen 
der organischen Alkaloide. Falilberg n. A.List. 
Pat. 86. 9W. 

Sinren. Verfahren, flüssige Mineralsüuren durch 
Kieseigohr in trockene Form zu bringen. V o r s t e r 
u. Grüneberg. Pat. 84. 508. — Ueber das 
Vorkommen von Carbonsauren im Steinkohlen- 
theer. K. E. Schulze. L, 85. 277. 

Salpetrige SKnre. Bildung bei der Verbrennung 
von Leuchtgas. L. F. W right. L. 80. 654. 

SaipetrlgsSnrehther als Reagens auf Carbolsaure. 

J. F. Eykmann. L. 83. 373. 

SanerstolT. Wechselnder Sauerstoffgehalt der Luft 
E. Morley. L 82. 119. — Die Sauerstoffschwan- 
kungen der Atmosphäre. R. Ebert. L. 85. 447. 

— Darstellung durch abwechselndes Leiten von 
Dampf u. Luft Ober ein glühendes Gemenge 
von Baryt, Kalk u. Kupferoxyd. J. A. Wank- 
lyn. Pat. 74. 149. — Gewinnung im Grossen 
BUS der atmosphärischen Luft. C. W. Harrison. 
Pat. 74 345. — Die industrielle Darstellung u. ! 
Verwendung. A. Oppenheim. L. 75. 343. — 
Industrielle Darstellung durch Zersetzung von 
Schwefelsäure in glühenden Rohren. E. Barbe. 
L. 76. 84. — Gewinnung aus der Luft mittels 
Baryt. B o u s s i n g a o 1 1 . L. 77. 525. — Darstel- 
lung des Sauerstoffs im Grossen nach Tessid du 
Motay. 78. 527. — Darstellung mittels Baryt 
nach dem Verfahren von Brin in der Fabrik zu 
Passy, Production u. Preis. 81. 339. — Darstellung 
durch Zersetzung von Gyps mittels Kieselsäure. 
N. A. Hdlouis. L. 82. 563. — Industrielle Dar- 
stellung mittels Baryt. A. u. L. Brin. Pat. 82. 89. 
L. 85. 169. — Verfahren zur Trennung bezw. 
Gewinnung von Sauerstoff u. Stickstoff aus atmo- 


sphärischer Luft mittels Baryt. A. n. L. Brin 
Pat. 86. *633. — Znr Gewinnung aus atme 
spliärischer Luft mittels Baryt W. A. Valon. 
88. 824. 

SanerstolT. Apparat zur Darstellung von SauerstoB 
für Hydroxygengasbelencbtung. L. 78. 604. — Ap 
parat zur Gewinnung ans Luft. A. u. L. Brin. Pzt 
82. 89. *344. Pat. 86. *533. — Apparat zur Erzeugung 
des Sauerstoffs durch Dialyse der Luft P. M a rgii. 
Pat 82. *752. — Apparat znr Darstellung sauer- 
stoffreicher Luft. A. Stamm. Pat 85. *634. — 
Apparat zur Darstellnng von Sauerstoff in giOs 
seren Mengen. Br. Take. L. 87. 200. 

— Absorption. B. Todd. Pat 74. 79. — Unvoll 
ständige Verbrennung von Kohlenoxyd- u. Wasser 
Stoffgemischen mit Sauerstoff n. Stickoxydnl £. 
V. Meyer. 75. 244. — Einwirkung auf Stein 
kohle u. Paraffin. H. N. Jazn ko witsch. L 
75. 682. — Ueber die relative Verwandtschaft 
des Sauerstoffs zum Wasserstoff u. Kohlenoxyd 
A. Horstmann. L. 78. 307. — Entzündimgs 
temperatnr der explosiven Gemische von Sauer- 
stoff mit Wasserstoff, mit Kohlenoxyd n. mit 
Sumpfgas. Mallard n. Le Chatelier. L. 81 
94. — Zur Absorption von Sauerstoff in Gas 
gemischen. Vict Mayer n. P. Jannaseh. L 
86. 789. — Einwirkung auf Kohle. J. Lang. 88 
936. — Einwirkung auf Graphit. J. Lang. 88 
938. — Einwirkung eines Gemenges von Sauer 
Stoff u. Kohlenoxyd auf Kohle. J. Lang. 88. 
938. 

— Volumetrische Bestimmung des freien Sauer- 
stoffs mittels Phosphor. Lindemann. L. 79 
543. — Bestimmung in der atmosphärischen 
Luft W. Hempel. L. 86. 277. 

— Verwendung zur Gasreinigung bzw. zur con 
tinuirlichen Regeneration der Reinigungsniassc 
während des Gasdurchganges. 88. 849 W. A. 
Valon. 88. *820. 841. 

Saaerstoffbeleachtnng siehe Beleuchtung. 

SanerstoiTgeblRse siehe Gebläse. 
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SckalK Veniudiu Uber die Keflection des Schalles 
an Klammen u. heissen (lasen. A. M. Mayer. 
L. 74. 38». 

Schieber siche Absperrvorrichtungen. 

Sehiefery bltamlnöser s. a. Liasschiefer ii. Gas- 
bereitung. — Boghead Schiefer siehe Steinkohlen. 

— L'eber die Wichtigkeit des Vorkommens in 
Galizien. E. W i n dak i e w icz. L. 76 414. — 
Benutzung der Gase, welche bei der Darsteb 
lung von Paraffinöl aus Schiefer erhalten werden. 
Y 0 n n g. 76. 706. — Versuche mit französischem 
u. schottischem Schiefer für Gasbeleuchtung. S. 
Schiele. 77.626. — Verarbeitung in der Kerzen- 
fabrik von Young in Glasgow. 78. fi32 — Die 
Industrie der bituminösen Schiefer zu Buxibre- 
lesMines (Allier). L. d. Lanay. L. 88 918. 

Schlagwetter s. a. Gase, Grubengas u. Unglücks- 
falle. — Ueber die Geschwindigkeit, mit welcher 
sich die Entzündung in einem Gemische von 
Luft u. schlagenden Wettern fortpilanzt. E. 
Mallard. L. 76. 86. s. a. 102. — Untersuchung 
der ausziehenden Wetterströme in den Stein- 
kohlenbergwerken des Saarbeckens A. Schon- 
dorf f. L. 76. 719. — Ueber gemischtes Geleuchte 
bei Gruben mit schlagenden Wettern. .1 . Mayer. 
L. 80. 21. — Die chemische Untersuchung der 
bei verschiedenen Steinkuhlengruben Sachsens 
ausziehenden Wetterströme u. ihre Ergebnisse. 
C. Winkler. L. 82. 341. L. 83. 694. — Ueber 
einfache Methoden zur Untersuchung der Gruben- 
wetter. F. Pi der. L. 88. 588. — Die Wetter- 
verbaltnisse auf den Steinkohlenzcchen. L. 83. 
414. — Statistische Mittheilungen Uber das Vor- 
kommen von Wetterezplosionen in den einzelnen 
Steinkohlenbecken. L. 84. 26. — Anlagen zum 
Hauptbericbtederpreuss.Schlagwettenummission. 
L. 85. 847. L. 87. 732. 895. — Die Schlag- 

wettercommissionen. h. Ilaberer. L. 86. 768. 

— Benutzung der Pielerlampe zur Scblagwetter- 
untersuchnng. Job. Mayer h. 87. 270. 

— Versuche mit Sicherheitslampen in Bezug auf 

Explosionen der Grubengase. Galloway. L. 76. 
102. — Der Bergbau u. der Einfluss des Baro- 
meterstandes auf die Entwicklung schlagender 
Weiter. Ph. Delahay. L. 76. 739. — Ueber 

den Einfluss der Fluthkraft auf Grnbeugaskata- 
strophen. G. Friesen hof. L. 86. 756. — Ex- 
plosion u. Anzeichen schlagender Wetter. Mal- 
lard & Le Chatelier. 86. 140. 141. — Ein- 
fluss des Luftdrucks auf die Entwicklung von 
Schlagwettern. Job. Mayer. L. 86. 363. — Die 
Kohlenstaubfrage bei Schlagwetterexplosionen. 
Th. Walther. L. 87. 732. — Ueber die Ex- 
plosionen in den Bergwerken. Ichon. L. 88. 948. 

— Die Wetterführung beim Steinkohlenbergbau. 
F. Simmersbach. L. 84. 26. — Die Gruben- 

(sVDer&2-K«|{. t. Jouni. f. U&sbvl. u. WuMMfrvun. 


— I. Sachregister. 129 

Wetterführung in den Ostrau-Karwiner Revieren. 
J. Mayer. L. 84. 280. — Zur Ventilation schlag- 
»etterfülirender Steinkohlengruben, v. St e 1 n d e 1. 
L. 84. 280. — Ueber Ventilation explosions- 
gcfahrlichcr Kohlengruben. F. Koch eit. L. 85. 
475 

Schlagwetter. Ueber Entstehung u. Vernichtung 
schlagender Wetter. Faye. L. 77. 41. — Zur Ver- 
hütung von Explosionen schlagender Wetter. L. 77 
113. — Verhütung von Explosionen schlagender 
Wetter in Kohlengruben. A. Habets. L. 77 
12. 412. Hasslacher. L. 77. 599. — Die schla 
genden Wetter in den Steinkohlengruben, Ent- 
stehung, Auftreten u. Mittel, sie unschädlich zu 
machen. W. Köhler. L. 78. 479. — Unter- 
suchungen über die Ursachen u. die Mittel zur 
Verhütung der Explosionen schlagender Wetter. 
Commission Beige du Grisou. L. 81. 236. 
— Bericht der französischen Commission zur 
Prüfung der Mittel gegen die Explosionen schla- 
gender Wetter in den Steinkohlenbergwerken. 
H. de la Goupilliöre. L. 81. 770. s. a. L. 82. 
52. — Sicherungsmaassregeln gegen schlagende 
Wetter. Hörn ecke. L. 84. 26. — Ueber Ver- 
hütung von Grubengaskatastrophen. G. F'ri ese n- 
hof. L. 85. 756. — Verhütung von Schlag- 
wetterexplosionen. F. Wodiczka L. 86. 152. 
— .Sicherung der Kohlengruben gegen Explo- 
sionen. Friesenhof. L. 86. 173. 

— Elektrischer Apparat zum Nachweis schlagender 
Wetter in Steinkohlenbergwerken. L. 80 588. 
— Ueber elektrotechnische Hilfsmittel gegen 
schlagende Wetter in Bergwerken. W. Siemens 
L. 80. 589. — Die Apparate von Ansell, van der 
Weyde u. von U. Weber zur Sicherung gegen 
Gas bezw. Schlagwetter-Explosionen. 81. 4. — 
Livein g's Wetterindicator. L. 81. 19. — Appa- 
rate zum Anzeigen schlagender Wetter in Kohlen- 
gruben. 8omz4e. L. 81. 20. — Schlagwetter- 
verzehrungsapparat. Körner. L. 81. 435. — Die 
Apparate zur Anzeige schlagender Wetter u. zur 
Verhütung von Wettercxplosionen auf der Pariser 
Elektricitätsausstellung. W. Schulz. L. 82. 819. 
— Apparat zum Nachweis von Schlagwettf.-rn. 
Garforth u. Lecbien. L. 87. *135 — Vor- 
richtung zum selbstthätigen Anzeigen von ex- 
plodirbaren Grubengasen. T. Shaw. Pat. 88. 
•552. ■ 

Schlauchverbindung siehe Kuhrdichtung , Rohr- 
verbindung u. Schlauchkuppelung, sowie Feuer- 
löschwesen im Register für Wasserversorgung. 

Schmelzapparat s. a. Schmelzöfen unter Oefen. — 
Apparat zur Erzeugung intensiver Hitze u. künst- 
lichen Lichtes. J. R. Knapp. Pat 88. *956 

Schmelzpunkt. Schmelzpunkt einiger Metalle. 
Violle. L 80 22 — Schmelzpunkt versebie- 

9 

Diyi.i^ - 


joogle 



130 


BHeui'htunpiwoflPii. 


I. Saclirpgistor. 


(Jener Metalle u. I.ejriningeii A. Heintz. 86. 
894. 

Schmelzpankt. Bestimmung des Schmelzpunkte« 
von Fetten, Wachs, Stearin etc C. H. Wolf. 
L 76 25. — Bestimmuug des Schmelzpunktes von 
Fetten nach J. I.,0we ii Apparat hiezu. II KrQss. 
83. *681. 

SchmierSle siehe Oele. 

Schmlerdlkanne mit Lampe combinirt. Robert 
L. 75. 830, 

Scbornsteine. Ueber eine nach oben erweiterte 
Maschinenesse. A. Purgold. L. 74. 43. — Ma- 
schine zum Besteigen freistehender Fabrikscbom 
steine. L. 74 549. — StabiliUttsprüfung eines 
freistehenden Schornstein«. C. Wilcke. L. 74. 
609. — Üer Schornstein für Gasöfen. H. Breh m. 
74 711. 75 42. s. a. 605. W B#cker. 76. 736. 

— Bauen von Schonistcinen ohne GerOst. L. 
75. 28. — Die Theorie der Zugerzeugung durch 
Schornsteine. E. Grasbof. L. 76. 43. — Der 
Zug in den Schornsteinen. Grüner. L. 75 463. 

— Ueber Fabrikschomsteine. E. Hotop L. 75. 
622. — Berechnung der Dimensionen. L. Pinz- 
ger. L. 77. 14. — Construction. L, 77. 46. — 
Stahilitut. L. 77. 168. — Ueber die Anordnung 
der SchomsteinaufsAtze von Keidel. L. 85. 100. 

— Der Bau grosser Kamine. R. M. u F. J. 
Bancroft L. 86 847. — Ueber Fabrikschom- 
steine E. Bigo. L. 88. 947. — Riesenesse fOr 
die HalsbrOckner Hütten bei Freiberg. 88. i*63. 

SobraahesclineldBUUchlnensieheRohrabschneider, 
Gewind- u. Schraubescbneidapparate 
Schwefel. Entfernung aus Steinkohlengas siehe 
Reinigung. 

— Schwefelgehalt des Leuchtgase» 74 55. — Uetier 

das Auftreten desselben im Leuchtgas. E. Pri- 
woznik. 74. 681 — Auftreten von freiem 

Schwefel bei der trockenen Destillation von Stein- 
kohlenthecr. A. Kehl-Stadt. L. 80. <19. — 
Ueber die Form, in welcher der Schwefel in der 
Kohle vorkommt. W. Wallace L 80. 664. 

F. T. Drown. L. 82. 300. — Ueber die Bind- 
ung in Steinkohle u. Coke. F. Muck L. 87. 
199. — Einfluss der Temperatur bei der Destil- 
lation der Kohle auf die im Gas vorkommenden 
Schwefciverbindungen, welche nicht Schwefel- 
wasserstoff sind. L. T. W right. 88. 510. 

— Gewinnung aus Gaskalk. R. G. H. Forbes. 
Pat. 75. 345. G. R. Hislop. L 83 656. — Ge- 
winnung aus gebrauchter Reinigungsmasse. F. 
Wirth. Pat. 78. 309 G. Th. Gerlach. 79. 
38. L 79. 138. a. a. unter Reinigungsmasse — 
Gewinnung aus Schwefelwasserstoff. H. Joly. 
87 1037 

— Bestimmung in Steinkohlen. A. Eschka. L. 
74. 548. — Zu A Sauer s Bestimmungsmethode 


I in Coke u. Steinkohlen F. Muck. L. 75 464 
— Bestimmung in Steinkohlen, Coke, Schwefel 
kies, Schiesspulver u. gebrauchter Reinigungs 
masse. D. Hoff manu. L. 76. 864. — Appanil 
zur Bestimmung des Schwefels in der Reinig 
I ungsmasse. A. H. Wood. L. 76. 53. — Quanti 
tative Bestimmung des Schwefels in den Pro- 
ducten der Hüttenkunde, in Mineralien u. Brenn 
materialien. A. Rollet. L. 86. 814. — Bestiiu 
mung in Coke. L Blum. L. 88. 917. 

Schwefel, Bestimmung im Leuchtgase. G. BrUgel 
man n. 76 *444. V’ e r igo- 76. 620. W. C Y ou ng 
L. 77. 237. O'Conor Sloan. L. 77. 345. Wi 
Po leck 78. 222. 0. Knoblauch. 82 *i>93 
T. Fairley. L. 87. 170. E. Schilling 88 
486. — Volumetrische Bestimmung im Lenciit 
gase. Sadler u. Sil li mann 77 *230. — Be 
Stimmung im Leuchtgase durch Verbrennung im 
Sauerstoff. W. G. Mixter. L. 81. 541. — Zur 
Bestimmung des Gesammtschwefels im Leucht- 
gase Th. Poleck. L. 83 374. 656. — Verfahren 
u. Apparat zur Bestimmung im Leuchtgase H. 
Drehschmidt. 88. *422. 

Schwefelcyan siehe Cyan. 

Schwefelkohlenstoff. Gewinnung bei der Gas- 
bereitung. H. L, G r e v i 1 1 e, L 84. 357. — Siede 
punkt, Entflammungs- n. Entzündungstemperatur 
F Gantter. L. 87. 551. 

— Verhalten gegen die Hydrate von Kalk, Baryt 
u. .Magnesia. D. Walker. L. 74 7.52. — Misch 
ungen mit Untersalpeterstture als Spreng- u 
Leuchtstoffe. E. Turpin. Pat. 83. 1U4. 

— Nachweis im Leuchtgase nach Vogel u. nach 
llofmann. E. Priwoznik. 74. 681. — Bestim- 
mung im Leuchtgase V. Harcourt L. 75. 
746. L, 77. 56. — Reactionen u. Ueberführung 
in Schwefelcyanwasscrstoff. 'S a i n t - Pierre u 

G. Jeannel. 75. 656. — Nachweis im Leucht- 
gase. O.Connor Slane. L 82. 86. — Auffind 
nng u. Bestimmung geringer Mengen in Gasen 
Gästin 84. 624. 

Schwefelsäure. Bildung bei der Verbrennung von 
schwefelhaltigem Leuchtgas. W. C. Young 77 
229. — Fabrikation Hasenclever. L. 75 343 
— Destillation. F. M Raonit. L. 75. 343 

Schwefelwasserstoff. DarstellungsapparatT e m ni e. 
Pat 86 *394 

— Schwefelwasserstoffgohalt des Leuchtgases ans 
verschiedenen Kohlensorten. 76. 154. — Gehalt 
des Kölner Leuchtgases A. Hegener. 78. 122. 

— Verhalten gegen Kohlensäure bei Rotbgluth. 

H. Köhler L. 78. 479. — Zersetzung durch 
Eisenoxyd behufs Gewinnung von Schwefel H 
Jo ly. 87. 1037. 

— Directe Gewichtsbestimmung im Gase. H P 
Hallock. L. 83. 229. L. T Wright. L 83 
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2*21>. — Rentimiminjf im I.fiinhtj^aHe mittels Kupft^r 
pboAptiHt. L. K. W right. L. 83. 735, — IJe- 
stimmung im Rohgase dnrch Titration mit Jod 
löeuDg. U. Bunte. 88. 898. 

Schwimmer mit Auagleichsyphon xur Kegulirung 
de« Gasdrucks. H.Giroud. 74.90. Tuf. 5. Fig. I 

ScrnbberC lieber Scrubberberieselung mit Am- ' 
moniakwasser Stoos«. 75 487. — Werth der 
Scrubber fOr die Reinigung u. Entfernung des 
Ammoniaks aus dem Gase. C. Hunt 70. 012 

— Ueber die Richtung des Gasstroms in den 
Scrubbem 77. 49. — lieber die Ursache der 
reinigenden Wirkung de« Scrubber« A, K 1 ft n ne 
79 5:42. 

— Scrubber combinirt mit Conden«ator u. Ex 
haustor. Clark. L. 7o. 402. — Somzäe's Scrubber. 
L-76 719. — Scrubber mit mdbstthfttigem Waaser ' 
vertheiluDgaapparut. Th. F. Rowland u. Ch 
W Isbell. Hat 81. *72. — Wascher-Scrubber. 

0. Mohr 82. •251, — Scrubber *ur Gewinnung 
von Theer u. Ammoniak l>ei der Cokebereitung. 
Fr Hornig. Pat. 84. 304. — Etagen Wascher- 
Scrubber. E. Ledig. Pat 85 *758. 85 *800. — 
Colonnen-Waacher-Scrubber. A ug. Klönne. Pat. 
86. *932. — DüÄeu Scrubber fOr Leuchtgas. H 
Langen. Pat. 87. *232. *1020. — Gaswäscher 
scrubber 0. Ruppert. Pat. 88. *377, — Con- 
centrischer Rohrwascher u. Scrubber.^. Lau ge n. 
Pat 88. *988. 

— Neuerungeu an Scrubbem. Mann u Walker 
L 76 142. 8a V nie L. 77. 201. Pat 77 529 
W. T. Walker. Pat 77. 237. H. Green. Put. 
78.309 0. Mohr. Pat 88. *137 W. Sträubig 
Pat. 83. 625. A Kühnell. Pat 84 044. 85 8. 

R. Fleischhauer Pat. 86. *535. 

— Kftrting's Dampfstrahlscrubber 76. 697. — 
Uel>er Körtings Dampfstrahlscrubber B Kör 
ting. 77. 478. Tieftrunk. 77. 481 

— Der Standard Wascher u. Scrubber von Kirk 
h am , Hulett u- Chand ler, 78.582. HO. *443 

— Ueber den Standard-lVascher Scrubber Aug. 
Klönne. 80. 502. 81. 38. J. Quaglio. 80. 
633 — Betrieb mit dem Standard - Wascher- 
Scrubber R. Merkel. 88. 289, — Ueber Stan- 
dard-Scrubber Baumgartel. 87. 1007. 

— Ueber Scrubber-Kippberieseler Heck. 86 *11 
*19. — Ueber Fleischhauer s Kippberieselungs- 
apparat. Blum. 86. *17 — Kippberieselungs 
apparmt. Eitner. 86. 18. Anm. 

— Ueber Scrubber. Schiele. 76. 405 Oechel- 
häuser. 76. 465. R. H. Patterson L. 80 
22. — Ueber die Einrichtung von Scrubbem. 

£. Kunath. 82. 402. 

— Ueber den Cleland'sohen Scrubber B. Kör- 
ting 75. 483. — Ueber Ammoniak -Scrubber 
uacb Mann’schem System Oechelhkuser 


*76. 0 1.30. 465. — Ueber den Scrubber von 

Walker A Co. Pouch ain. 77. 450 — Ueber 
Anderson s Gaswäscher u. Scrubber Patterson. 

L. 79.543. — Ueber den Mann - u. Walker'schen 
Scrubber Aug Klönne. 80. 503. — Versuche 
mit dem Mohr’schen WaHcher-Scnibber. 88. 490. 

85. 103. 

Scrubber. Verbesserungen an der Vorrichtung inr 
Scrubberberieselung. J. West. Pat. 74 012, — 

Apparat zur gleichmtlssigen Vertheilung des 
Wassers im Scrubber. Hasse. 76. 406. — Wasser- 
vertheiler für Gassern bber Berlin- Anhaiti- 
sche Maschineiibau-ActiengeBell Schaft. 

Pat. 83 *815. — SpQlheber mit Wasserverschluss 
nach Kuntz zur intermittirenden 8crubberberiese- 
lung Schindler. 86. * 19. — Sethstthatiger Inter 
mittirungsapparat zur Abspülung der Scrubber- 
einlagen R. Fleischhauer Pat. 86. *213, 

— Wasserbericselungsapparat für Scrubber W. 

Walker Pat. 86, •213. — Einrichtung zur 
Scrubberberieselung. O. Ruppert. Pat. 88. *198. 

— Glaskugeln als Füllmaterial für Scrubber E. 
Ledere. 84. 750. — Weissblechabfalle zur 
ScrubberfOllung. Reichatd. 84. 886 — Ma- 
terial zur ScrubberfOllung. V'iehof f u. G u t h. 

86. 13. 

Secondftrbmtterl« siehe Elektrische Apparate. 
HecuDdirgeneratoreD siehe Elektrische Apparate. 
Seetonneii (Bojen) nach Pintsch's System mit Gas 
Wleuchlet. L. 81. 541 

Seife. Apparat zur Verseifung der Fette. L. Droux. 

L. 76. 51. 688 — Bestimmung u. Trennung der 
Stearinsäure u. Oleinsäure in der Seifenfabrikation. 

J David. L. 78 T04 — Theorie u. Praxis der 
Seifenfabrikation. L. Droux u. V. Larue. 

L 87 471. 

Selen. Einüus« der Beleuchtung auf die Leitungs 
fahigkeit des krystalliniscben Selens. W. Sie- 
mens. L. 76 52. 215. ~ Abhängigkeit der elek- 
trischen Leitungsfähigkeit von Wärme u. Licht. 

W. Siemens. L. 77. 14. L. 78. 371. — Die 
elektrischen Eigenschaften u. die Bclichtiing des 
Selens. Willougby Smith. L. 78. 137. — 
Elektrische Versuche mit krystallinischem Selen. 

R. Sabine. L. 78. 481. — Ueber das Verhält- 
niss der Liebtintensität u. der Veränderung der 
Elektricitätsleitung des Selens. N. Hesehu«. 

L, 84. 890. 

Selenophanlt. Leuchtstoff aus einem Gemisch 
von Untersalpetersäure u. Schwefelkohlenstoff. 

E. Turpin. Pat 83. 104. 

Sengmaschlne siehe Brenneisen, Gassengmaschine 
u. Glühapparat. 

Sicherheitslampen siehe Lampen. 

Sicberheitsregnlatoreo für Gasleitungen siehe 
Regulatoren 
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Silber« Schmelzpunkt. V'iolle. L. 80. 22. ' i 

Slliclumwaeeemtoir. Auftreten bei der Daretellung I 
vun Waewrgae. E. Blaaa. 86. 228 

Solaröl ziehe Oele. 

Sonne siche Licht. 

Speckstein. Zusannneusctzung des gelben u. weissen 
Specksteins. 83. 838. 

Spectralanaljse, quantitative G. Hüfner. L. 78. 
370. 

Spectrophotometer. G. Ilufner. L 78. 370. 

Spectroskople. I.)ie Lichtmühle u die spectro- 
Hkopische Untersuchung von Flüssigkeiten. Paal- 
zow. L. 76. 315. 

Spectmm. Ueber das Spectrum der Seil sehen 
Schwefelkohleustofnampe. H. W. Vogel. L. 
75. 143. 

Spence.Jfetall siehe Metalle. 

Splrltns siehe Alkohol. 

Spttlheber zur Scrubberberieseluug Schindler. 
86. »I9. 

Stkdterelolgang s. a. im Register für Wasser- 
Versorgung. — Eine Processsache wegen Rauch- 
belüstigung. O. Krüger. L. 85 .528. 

Stahl. Die Krupp'sche Gussstahlfabrik 79. ü.'>5. — 
Vereinigte Darstellung von Stahl u. Leuchtgas. 

P. Aube. Pat. 81. *477. — Schutz gegen Oxy- 
dation siehe unter Eisen. 

Statistik siehe Gasanstalten. 

Steam.stokers siehe unter Retorten. 

Stearin. Verbesserung in der Fabrikation. Tellier. 
Pat. 74. 276. — Bestimmung u. Trennung der 
Stearinsäure u. Oleinsäure in der Stearinfabri- 
kation. J. David. L. 78 704. — Abscheiden 
ans Petroleum. R. Smith. Pat. 86. *211. 

Stearinkerzen siehe Kerzen u. Photometrie. 

Steigrohre siehe Aufsteigrohre. 

Steinkohlen s. a. Braunkohlen, Brennmaterialien, 
Eisenbahntarif u. Wärme 

— Entstehung u. Bildung. L. 74. 388. — Bezieh- 
ung zwischen Lagerung u. Zusammensetzung der 
Kohle im Becken von Lüttich. Macars. L. 77. 
13. — Die Kohle in geologischer u. chemischer 
Beziehung W. L. 77. 15. — Die fossile Kohle, 
insliesondere die Kohlendepots der Gegenwart. 

F. Groeger. L. 78. 306. — Aphorismen Ober 
fossile Kohlen. C Zinken. L. 82. 529. — Zur 
Kenntniss der Steinkohlenbilduug. A. Petzhold. 

L 82. 868. — Die Bildung der Kohle C. G ran- 
deury. L. 83. 61. — Ueber Bildung von Stein- 
kohlen u. deren Ausbeutung in der Schweiz. 
Th. Fel her. L. 83. 737. — Die gi-ologischen 
Horizonte der fossilen Kohlen. C. F. Zincken. 

L. 84. 125. — Die Xebenminoralicn der Stein- 
kohlenHötze als Grundstoffe der Grubenwasser. 
Kos mann. L. 84. 280. — Die Pllanzenreste 
der Steinkohlenformatiou am iMlicheu Abhang)- 


des üralgebirges J. Sch m al h a use n. L. 84 
729. — Fauna der (iaskohle u. der Kalksteine 
der Permformation Böhmens Ant. Fritsch 
L. 84. 729. L. 85. 447. L. 88. 918. — Ursprung 
u. Vertheilung des Phosphors in der Steinkohle 
Ad. Carnot. L 85. 102. — Micro-paläo-phyto- 
logia furmationis carbonifera. P. E. Rein sch 
L. 85. 256. — Der Ursprung der Grubenwasser 
P. Hayn. L. 87. 1175. — Die Steinkohlen, 
ihre Eigenschaften, Vorkonimen , Entstehung n. 
nutiunulOkonomische Berleutung. F.Toula. L.88. 
676 

Steinkohlen. Das Alter der Rocky Mountain Kohlen 
oder Lignitformation . L. L e s q u o r e u x. L. 74. 

75. — Die Kohlen in dem Kanawba-Thal inWest- 
Virginien. J, J. Stepbenson. L. 74. 76. — 
Die Kohlen- u. Eisenlager in Virginien M. A. 
Ansted. L. 74. 144. — Ueber die Kohlenlager 
der britischen Inseln. R. Etheridge. L. 74. 727 

— Die Steinkohlenlager Oesterreichs u. deren 
Zukunft für Industrie u. Handel L. 74. 7.52 — 
Kuhlenfunde in England. L. 75. 343. — Der 
Kohlcnreichthum Amerikas. L. Simonin L 
76 719. — Die Mineralkohle Oesterreichs. L. 78. 
579. — Die Kohlenlager der Vereinigten Staaten. 

L. 80. 653. — Ueber die nutzbare Menge der 
bituminösen Steinkohle in Pensylvanien. U 

M. Chance. L. 82. 226. — Die Kohlenfelder 
in Neu-Süd-Wales, Australien. G. Swinuey 
L. 84. 825. — Die Kohlenbecken des nordW)?st 
liehen Frankreichs. A. Garcenot. L. 85. 256, 

— Monographie dos Ostruu-Karwiner-Steinkohlen- 
Reviers. L. 85. 501. — Das Kohlenbecken am 
Pas-de-Calais. E. V u i 1 1 e m i n. L. 85. 756. — 
Die Mineralachätze der Vereinigten Staaten 
Alb. Williams jun. L. 86. 639. — Studien 
über das Steinkohlenbecken von Tonkin. E. 
Sarrau. L. 88. 436. 

— Der Bergwerksbetrieb im preussischen Staate 
L. 74. 23. — Der Bergbau im Ruhrkuhlengebict 
L. 75. 374. — Das Vorkommen von Schwcel 
kohlen in der Provinx Saebseo. U. Boltze. 

L. 77. 599. — Flötzkarte des Aachener Stciii- 
koblenbeckena. M. J a c o b i. L. 81. 330. — 
Steinkohlen-Bergban in Preussen. L. 83. 230. — 
Flötz Karte von dem Saarbrücker Steinkohlen 
district. L. 83. 378. — Das niederrheiniscli 
westfälische Steinkohlenbecken. L. Acbepohl. 

L. 83. 737. — Deutschlands Steinkohlen - Ab 
lagi-rung u. -Forderung. Simmersbach. L. 85. 
•2.55. — Der Steinkohlenbergbau des preussischen 
Staates in der Umgehung von Saarbrücken 
A. Hasslacher, B. Jordan, R. Nasse n. 

0. Tägli clisb ec k. L 85. 338. A. Hass- 
lachcr, B. Jordan u. R. Nasse. L. 86. 151 

— Entwicklung, Lage u. Zukunft des nicler 
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schleniBchen StoinkohlenbeiybaaeH. H.v Festen- 
berjj-PackiBcli. L. 86. H13. — Der Stein- 
kohlenbau Sachsens im Jahre 18H5. 86. 85‘i. — 
Karte des oberschleaischen Berftwerkfi Areals. 
L. 88. 88t?. — Da« rheiniBoh-westfälische Berg- 
werk«indii«trie-Gebiet L. A c h e p o h 1. L. 88. 228. 
Steinkohlen. Der Bcrjchau. Ph. Dclahay. L. 76. 
739. — Die Betriebs- n. WasRcrverhältniase auf den 
Steinkohlenxechen. L. 83. 414. — Die Tiefbohr 
terhnik im Dienste des Bergbaues. L. Strippe!- 
mann. L. 84. 126. — Verhalten von Kohlen- 
staub u. Grubengas gegen SprengschUsse. Hilt. 
L. 85. 475. — lieber Ventilation explosions- 
irefahrlicher Kohlengruben. F. Kochelt. L. 85. 
47.5, s. a. Schlagwetter. — lieber die Potsrh sche 
Schaehtabtenfungs-Methode n. ihre Anwendung. 
L. R. V. Ebengoreoth. L. 85. 477. — Spreng- 
technische Fragen. J. Traurl. L, 85. 529. — 
Der Betrieb der Steinkohlenbergwerke. Ch. De- 
manet. L. 85. 847. — Die Kohlenaufbereitung 
U Lamprecht. L. 87. 1175. 

^ lieber Steinkohlen. T. Sandberger. L. 74. 
171. — Constitution u. Kigcnschaften rler Kohlen. 
P. Havrez L. 74 608. — Chemische Beiträge 
zur Kenntnis« der Steinkohlen. F M uck. L. 76. 
720. — Uel>er die Form, in welcher der Schwefel 
in der Kohle vorkommt. W. Wallace. L. 80. 
654 F. T. Drown. L. 82. 300. — Gnindzüge 
u. Ziele der Steinkohlenchemie. F. Muck. L. 81. 
476. — lieber die Destillationsproducte der Stein- 
kohle. Muck. C 82. 462. — Das Verhalten 
des Stickstoffs der Kohle l>ei der trockenen 
Destillation. L. Förster. L. 83. 632. W. Smith. 
L.85. 15. Fr Rosellen. L. 85. 814. W.Foster. 
87. 665. — Untersuchungen Ober Stickstoffgohalt 
u. Ammoniakproduction verschiedener Gaskohlen 
Knoblauch. 83. 446. Eug. Schilling. 87. 
661. 707. 742. 771. Taf. 10 bis 1.3. — Versuche 
Ober die Druckfestigkeit von Steinkohlen. Böhme. 
L. 84. 124. — Beiträge zum Studium von Stein- 
kohlen W. Thörner. L. 86 (168. 900. — 
lieber die Bindung des 8<’hwefels in Steinkohle 
n. Coke. F. Muck. L. 87. 199, — Elementar- 
buch der Steinkohlenchemie für Praktiker. F. 
Muck. L. 87. 896. 961. s. a. G. Schult. L. 88. 
84 948. — Studien über Kohlendestillation. 

Lewis T. Wri gh t. 88. 273. 507. — Versuche 
über die Verbrennung der Steinkohle. Scheu- 
rer-Kestner. L. 88. 676. — Zur Kenntniss 
der deutschen Gaskohlen. 88 861. 894. 

~ Schwefelgehalt verschiedener Kohlensorten. 75 
154. — ZusammensetEung. Hiltl. L. 76. 422. — 
Ceber die Zusammensetzung der Steinkohle. 
E. Guignet. L. 79. 412. 759. — lieber den 
Kupfeigehalt der Steinkohlen. Stolba. L. 80. 
6T>4. — Zusammensetiung. F. T. Drown. L. 82. 


3<K). — üeber die Zusammensetzung u. die EigiMi- 
schäften der Steinkohlen in Bezug auf die PflanzcMi, 
welche sie gebildet haben. Ad. Cariiot. L. 85. 
102. — lieber die Zusammensetzung der Kohle. 
M. A Forter. L, 85 172. — lieber die chemi- 
sche Zusammensetzung der Steinkohle. P. K. 
Reintsch. L. 85 476. — Der Saiierstoffgehalt 
der Gaskohle zur Charakterisirung derselben. 
86. 592, 618. — Metallgehalt. H. Schulze. L. 

86. 759. — Untersuchungen über Stickstoffgehalt, 
(ieschichte n. Literaturangabe. Eug. Schilling. 

87. 662. — Zusammenstellung verschiedener 
Kohlensorten mit ihrem Stickstoff- u. Sauerstoff- 
Gehalt. Eug. Schilling. 87 713. — Chlor- 
gehalt. P. Behrend. 88. 1007. 

Steinkohlen, lieber Entzündlitdikeit der Kohlen. H. 
Meidinger. L. 75. 413. — üel>er Selbstentzün- 
dung. L. 77. 113. L 83. 696>. J. H A rmington. 
L. 75 374. F. A Abel u. J. Perey. L. 77. 65. 

— SchadenansprOche bei Selbstentzündung. 75. 
.37. — Verhütung der Selbstentzündung. 76. 113. 

— Ueber SUdnkohleiierhitzung. 76.729. Müller. 
76. 644i. Haase. 76. 7.31. — üeber die Anlage 
von Ventilationsschuchten in Steinkohlenlagern 
u. deren Nutzen Henning. 77. 518. — 
Selbstentzündung beim Schiffstransport, L. 78. 
137. — Bericht der kgl, englischen Commission 
Ober die Selbstentzündungder Kohlen aufScIiiffen. 
Schiller. L. 78. 707. — Versuche fllier die 
Selbstentzündung der Steinkohle. Haedicke. 
81. 44. L. 80. 756. L. 8! 19. — Die Selbst 
entzUndung der Kohlen u die Kohlensohuppen, 
deren Anlage u. Ventilation, v. Corswandt. 
83. 259. 

Einwirkung von Sauerstoff. H. N. Jaziiko- 
witsch. L. 75. 682. — Lagerverlust. L 78 
;107. s. a. D. A. Graham. L. 74 386. — Uel«'r 
die Veränderung der Steinkohlen an der Luft. 
J. Kimball. L. 81. 47. — üeber Verwiltening 
der Mineralkoble u. Mittel dagegen. L. 84. 891. 
— Analyse, Heizkraft u. Cokeausbeute. L. 76. 
149 — Schwefel bestimmung siehe Schwefel. ~ 
Stickstoffbestimmung siehe Stickstoff. — Die 
Zuverlässigkeit der Kohlenuntersuchungen. C. 
H. Schneider. L. 76. 423. — Die Analyse 
der Steinkohlen in wissenschaftlicher u. indu- 
strieller Betiehung. R. Mal herbe. L. 77. 13. — 
Bestimmung des Wassers in Kohlen. J. Blod- 
get Britton. L. 77. 55. — Kohlenuntersuch- 
ungen. 0‘Conor Sloan. L. 77. 627. — Be- 
merkungen über Kohlenanalyse. L. T. Wright. 
L. 82. 119. — üeber <Ien Wertli der Elementar 
analyse zur Bcurtheilung der Gaskohlen. 86. 590. 
617. — Experimentalnntersuehungen über Gas- 
kohlen auf der Versuchsgasanstiilt zu La Villetc. 
Pariser Gasgesellschaft 80. 710. — Zur 
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Anwendung der chemierhen Analree auf die 
Kohlencontrole H. Bunte 88. 89S. — Die 
.Analyse von Steinkohlen. 0. Binder- 88. 940. 

Steinkohlen. Gasausbeute aus verschiedenen 
Kohlensorten. A. Wagner. 75. 209. — Ueber 
Kohlen u. deren Verhalten bei der Gasbereitung. 
Ä V. Harcourt. I. 77. 236. — Versuche mit 
verschiedenen Kohlen fflr Leuchtgasbereitnng. S. 
Schiele. 77. 626. — Apparat lur Prüfung von 
Kohlen auf Coke- u. Gasausbeute. 79. 131. — 
Versuche mit Gaskohlen Ober den Verlauf des 
Destillationsprocesses H, Bunte. 86. 589 mit 
Taf 20. 

— Handelswerth der Steinkohlen mit hohem Aschen 
gehalt. B. H. Thurston. L. 74 171. — Ver- 
suche mit verschiedenen Kohlensorten an dem 
städtischen Wasserwerke lu Breslau. 74. 318. — 
Ueber Werthvermindorung der Kohlen beim 
Lagern. D. A. Graham. L. 74. 386. s a. L. 78. 
307. — Heizkraft u. Classification der Steinkohlen. 
L. Grüner. 74 636. — Ueber Kohle n. gewisse 
Kohlenstoffverbindungen in Bezug auf Beheizung 
u. Beleuchtung. B a r f f. L. 74. 666. — Bestimmung 
des Werthes von Gaskohlen. A. Graham. 
L. 76. 51. — Anforderungen der deutschen 
Marine an die Kohlen. L. 77. 45. — Verhältniss 
de« Kohlenconsums zur Dampfproduction. R 
Engländer. L. 77. 113. — Verdampfungs- 
versuchc mit verschierlenen Kohlensorten. F. 
Münster. L. 78. 480. — Ueber den Heizwerth 
verschiedener Steinkohlen. Truhlsen. L. 79. 
791. — Effective Arbeitsleistungen verschiedener 
Kohlensorten bei deutschen Wasserwerken. A. 
Thiem. 84. 526. — Einfluss des Aschen- u. 
Wassergehaltes auf den metallurgischen Werth 
der Kohle. F. C. G. Müller. L. 85. 171. — 
Ueber Preis u Qualität von Kohlen für den 
Hochofenbetrieb. F. LUrmann. L. 85 171.— 
Einrichtung zur Bestimmung des Wännewerthes 
der Steinkohlen im Cslorimeter. W. Alexejew. 
L. 86. 531. — Beiträge zum Studium von Stein- 
kohlen, Coke u. Holzkohlen als Hochofen-Brenn- 
material. W. Th Ürner. L. 86. 668. 900 — 
V'ersuche Ober Heizkraft u. andere Eigenschaften 
verschiedener Kohlensorten, ausgeführt auf der 
kaiserl. Werft in Wilhelmshaven. L. 87. 682. — 
.Studien über den Heizwerth der Kohlen. E. Cor- 
nut. L. 87. 896. 

— Zur Kohlenfrage 74. 1 75 615 7.38. L. 75. 

745. — Die Steinkohlenfrage in Ungarn Lit- 
schaner. L 86. .363. — Die .Steinkohlenfrage 
in Europa. F Simmersbach. L. 86. 552. 

— BShmiacht Kohle. Chemische Zusammensetzung 
H. Bunte. 86. 591 s. a. 88. 865. 868. 895. — 
Destillationsversuche, mittlere Ofentemperatur, 
Gasausbeute u. Leuchtkraft .Ausbeute an flüs- 


sigen DestillationsprcHlucten. Kohlensäurehil 
düng. H. Bunte. 86. .593 bis .597. — Gas- o 
Coke-Aiislieutc nach 8chilling u nach Schiele. 
87. 5. — Stickstoffgehalt E u g. Schilling 
87. 711 715 — Cokeausbeute. En g. Schilling 
87. 714. — Amnioniakentwicklung bei der Destil 
lation mit u. ohne Kalk. Eug. Schilling 87. 
747 776 

Steinkohlen. Englitch» Koh'e, Ueber die Gute der 
englischen u. schlesischen Kohlen F. Grund 
mann. L. 74. 75. — Die Gase in Kohlen von Süd 
Wales. J W Thomas. L 75.375. — Ueberdiein 
einigen englischen Kohlen eingeschlossenen Gase 
.T. W. Thomas. L. 76. 659. 77. 648 - Ueber 
Old Pelton inain Kohlen. Müller. 79 340 
Henning. 79. 342. Krüger. 79.342. — Ver 
gleiche zwischen englischer u. schlesischer Stein 
kohle. Müller. 80. 62 — Resultate Ober Ver 
gasung englischer u schlesischer Steinkohlen 
Merke ns. 81. 385. — Versuche mit Leverson 
Wallscnd- u. New - Pelton - Kohle zum Vergleich 
iler Betriebsresnltate. Liegel. 82. 327. — 
Cokeausbeute ans lyeverson-Wallsendkohlen G 
Liegel. 82 368. — Cokeausbeute aus Old 
Pelton -main- Kohle. C. Müller 82 .369. — 
Vergleichung von Leverson- u. Waldridgekohlen 
Liegel. 83. 257. 84. 231. — Ueber Leverson- 
u. Nettlesworth-Kohle. Müller. 84. 232. s. s 
Henning. 79. 342. — Chemische Zusammen 
Setzung. H. Bunte. 86. .591. Grandmann. 87.4 
— Stickstoffgchalt. Eug Schilling. 87.711.715 
— Cokoausbeute. Eug. Schilling. 87. 714. — 
Stickstoffgehalt u. Ammoniakgewinnnng. Knub- 
lauch. 87.664. — Ammoniakentwicklung bei der 
Destillation mit u. ohne Kalk. Eug. Schilling 
87. 747. 776. 

— Saarhohle. Cokeausbeute u. Backfähigkeit der 
Steinkohlen des .Saarbeckens. A. Scbondorff 
L. 75 683. — Destillationsversuche, mittlere 
Ofentomperatur, Gasausbeute u. Leuchtkraft. 
Ausbeute an flüssigen Destillationsproducten 
Kohlensäurebildung. H. Bunte. 86. 593 bir 
.597. — Chemische Zusammensetzung. H. Bunte 
86. 591. Gasch. 87. 4. s. a. 88. 865. 868. 89.5. - 
Gas u. Coke-Ausbeute nach Gasch, Schilling 
u. nach Sch iele 87. 5. — Stickstoffgehalt. Eug 
Schilling. 87. 711. 715. — Cokeausbeute 
E u g. S c h i 1 1 i n g. 87. 714. — Ammoniakent 
Wicklung bei der Destillation mit u. ohne Kalk. 
E u g. S c hi I li n g 87 746. 776. 

— Sächaiache Kohle. Chemische Zusammensetzung 

H. Bunte 86 .591. — Stickstoffgehalt Eng 
Schilling. 87. 711. 715. — Cokeausbeute 
Eug Schilling. 87. 714 — Ammoniak 

entwicklung bei der Destillation mit u. ohne 
Kalk. Eng. Schilling 87 747. 776. — 
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Tabellen Uber die chemische Zusammerisetr.ung i 
der Kohlen verschiedener Gruben 88. 885 
«67. 89f>. 

StelBkohlen« Sächsisch« Kohle. DestillationsverHuche 
mit Zwickaner Kohle, mittlere Ofentemperatnr, 
(lasansbcute u. Leachtkraft Ausbeute an düssi- 
gen I>estillationsproducten. H. Runte 86. 5118. | 

— Chemische Zusammensetzung der Zwickauer \ 
Kohle nach Stein n. nach Fleck 87. 4, Gas n. 
Cokeausbeute nach Sch i lli n g u. nach Schiele, i 
87 5 

— Schlesische Kohle. Ueber die Verwendung sohlesi 
scher Kohle, Versuche in den Gaswerken Berlins. 

78 48. 76. — Uel>er schlesische Steinkohle 
Möller. 84. 23‘J. — ('hemische Zusammen 
r^tzung nach Grundmann. 87 4. — Ga-s 
u. Cokeausbeute nach Schilling 87. 5. — 
Stickstoffgehalt. Kng. Schilling. 87.711.715. 

— Cokeausbeute. Eug. Schilling. 87. 714. — 
Ammoniakentwicklung bei der Destillation mit u 
ithne Kalk. Eug. Schilling. 87. 746. 776. — 
Tal>ellen über die chemische Zusaminon^etzung 
der Kohlen aus verschiedenen Gnib«*n, 88 863.835. 

— WestiäJieche Kohle. Ueber die Verwendung der 
we.stfalischen Kohle zur Gasbereitung, Versuche 
in den Gaswerken Berlins. 78. 48. 76. — 
Destillationsversuche, mittlere Ofentemperatur, 
Gasausbeute u. Leuchtkraft. Ausbeute an flüssigen 
DestillationspivKlacten. Kohlensaurebildiing. II. 
Hunte. 86 593 bis 597. — Cliemische Zu- 
sammensetzung nach H. Bunte. 86. 591, nach 
Heck, nach Heinz u. nach »Sau er wein. 
87. 4. — Gas- u. Cokeausbeute nach Schilling 
0 . nach Schiele. 87. 5. — Stickstoffgehalt. 
Eug. Schilling. 87. 711. — Cokeausl>eute. 
Eug. Schilling. 87. 714. — Stickstoffgehatt 
u. Ammoniakgewinnung. Knublauch. 87. 664. 

— .Aminoniakentwicklung bei der Destillation 
mit u. ohne Kalk. F>iig. Schilling 87.746.776. 

^ Tabellen über die chemische Zusammensetzung 
der Kohlen au« verschie<lenen Gruben 88. 864. 
m. 895. 

Ueber die Gaakohlen des Kuhrgebietes nebst 
eiuem Veneichuiss der Gaskohlenzechen daselbst 
Ilgen. 74. 624. 628. 

Sogheaä-Kohle u. -Schiefer. Australischer Bogheud 
(Hartley Mineral) in England. 77. 49. — Ueber 
>lie Bogheadkohle von Resiutta, ihre Zusammen- 
setzung, Cokeausbeute u. Verhalten gegen I.<A8ungs- 
mittel. M. Büchner. 81. 327. — Verhalten der 
australischen Bogheadkohle im Vergleich mit | 
ähnlichen Materialien, van der Horst. 84.753. 

— Phoepborgehalt der Bogheadkohle von Autun 
u. Frioul. Ad. Carnot. L. 85. 102. — Chemi- 
sche Zusammeusetzung australischer Boghead 
kohle nach H Bunte. 87. 4. 


Steinkohlen. Boghead-Kohle u. -Schiefer. Vorkommen 
u. Verwerthung der Bogheadkohle u. der ölführen- 
den Schiefer in Schottland. Pi nno. L. 86. 759. 

— Chemische Zusammensetzung schottischer 
Bogheadkohle nach Matter u. nach Play fair. 
s 7 4 . — Gas- u. (^okeausl>eute von australischem 
u. schottischem Bogheadschiefer nach Sch i 1 1 i n g 
u. nach Schiele. 87. 5. — Gas-, Coke-, Theer- 
u. Gaswasser Ausbeute von Bogheadschiefer nach 
.Morton u nach Kitt, nach Hislop u. nach 
Schiele. 87. 6. 

— B<^headkohle im Neuroder Steinkohlenrevier. 
Kosmann 87. 366. 

— • Cannelkohle. Ueber die deutsche Canncdkohle 
der Zeche ( onsolidatioii l>ei Geigenkirchen. Post. 
83. 799. — Ursprung u. Vertheilang <les Phos- 
phors in Canuelkohlen. A. Carnot. L. 85. 1U2. 

— Gas-, Coke-, Theer u. Gaswasser-Ausl>eute 
nach Evans, Ilislop u. nach Schiele. 87. 6. 

— Der Bitumengelialt der Cannelkohle. 88. KK)2 

— Chemische Zusammensetzung schottischer 
Cannelkohle nach Regnaul t, Vaux, Grund- 
mann u, nach Play fair. 87. 4, Gas- u. Coke- 
ausbeute nach Schilling u. nach Schiele. 87 5 

— Die westfälische Cannelkohle u. Pseudo 
('aniielkohle. F. Muck. 88. 275. 

— Platienkohle. Cbemieclu' Zusammons(‘tzung. H. 
Bunte. 86 591. ~ Destillationsversuche, mitt' 
lere Ofentemperatur, Gabausbeute u. I/Cucht 
kraft. Ausbeute an flüssigen Dcstillationspro 
ducten. Kohlensäurebildung. H. Bunte. 86. 
593 bis 597. >> Gas- u. Cokeausbeute deut«ch(‘r 
Plattenkohic nach Schiele. 87.5. — Ga«- o. Coke- 
ausbeute böhmischer Plattenkohle nach Schil 
ling u. nach Schiele. 87. 5. — Stickstoff- 
gehalt von Plattenkohle. Eug. Schilling. 87. 
711. 715. — Cokeausbeute. Eug. Schilling 
87. 714. — Ammoniakentwicklung bei der Destil 
lation mit u. ohne Kalk. Eug. Schilling. 87. 
747. 776. 

— Hebevorrichtung für Steinkohlen. Müller. 76. 
112. Apparat zum Ueberladen von Kohlen 
aus Eisenbahnwagen in Schiffe. L. 76. 213. — 
Ueber das V^^rladen der westfälischen Kohle im 
Hafen von Knhrort. P. Gerhardt L. 81. 167. 

— Krahn zum Entladen von Kohlenschiffen. M 
Aerts. L. 85 172. L. 86. 150. — Ueber Kohlen- 
verladungen von Schiff zu Schiff. Gerhardt. 
L 86, 150. — Transportvorechriften de« Reichs 
eisenbahnamtes. 87 1087. — Ueber den Trans- 
j)ort u. das Verladen der Steinkohlen. J. Frah m. 
L. 87. 1175. 

— Karte Über die Production, Consumtioii u. 
Circulation der mineralischen Brennstoffe in 
Preiissen während des Jahres 1871 L. 75 463. 

— Ueber die Sleinkohlenfördcrnng iiu Jahre 1876. 
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L. 78. R04. — Die Kohlenindiutrie auf der 
Pariser WeltauastelInnR. C. Lang. 79. U3ö. — 
Knhleiiprodiiction in Grossbritannien. L. 82. 410 

— Die Kohlenproduction Belgiens. L. 88. 107. 

— Prodnction im preUBsischen Staate. L. 83.418. 

— DieKohlenproduction in verschiedenenLändern. 
L. 83. 738. — Die weattelische Kohleninduetrie. 
Schultü. L. 83. 810. — üeber die Lage der 
deuUchen Knhienindustrie im .Tahre 1883 G. 
Bobertag. 84. 754. — Die ProdnctionsverhSlt- 
nissc beim Blichsiscben Steinkohlenbergbau. 
KOttig. L. 85 2.55. — Production im deutschen 
Reiche während der letzten 20 Jahre. 86. 736. 

— Die SteinkohleninduBirie in Belgien. F. Du- 
j ardin- Beaumetz. L. 88. 947. 

Steinkohlen. Der Kohlenhandel Berlins. 74. 6.86, 

— Vertrieb der westfälischen Kohlen nach den 
Nordseehäfen. 76. 122. — Apparat zum Waschen 
u. Sortiren von Steinkohlen. M. 6vrard. !>. 75. 
258. — Verthcilnng des Kohlenverbrauchs in 
England. L, 75. 803. — Die Kohle im Welt- 
handel von 1866 bis 1876. W. v. Lindheim. 
L. 77. 237. — Die Unsicherheit im Messen von 
Steinkohlen. C. Kar marsch. L. 78. 479. — 
Kohlenzoll. 79. 303. — Ueher Kohlenankauf. 
Merkens. 79.843. — Verbrauch in Frankreich. 
L. 82. 841 . — Kohlenhandel in Deutschland. 
L. 82. 528. — Verbrauch in Berlin. 83. 666. 

— Der Kohlenconsnm in verschiedenen Ländern. 
L. 83, 733. 8. a. 76. 403. — Der Kohlenverkehr 
in Sachsen. Köttig. L 85. 2.55. — Die eng- 
lischen Kohlenhäfen u. die deutsche Kohlen- 
ausfuhr. Schwering. L 86. 552, — Kohlen- 
verkauf, 88. 664. 

— Zur Tariffrage für den Kohlentransport. 74. 
121. 75, .53. 201. s. a. Eisenliahntarif. — Consnm 
u. Bahntarif auf der Venlo-Hamhurger Bahn. 
76. 112. — Frachttarife A. W Berger & Co 
L. 75. 462. — Tarifl)uch für schlesische Stein- 
kohlen. L. 76. 523, — Kohlentarif in Hambnrg. 
86. 371. — Ermässignng der Frachtsätze durch 
die kgl Eisenbahndirection zu Altona. 86. 640. 
989. — Herbeiführung billigerer Eisenbahnfrachten 
für Kohlen. N. H. Schilling. 88. 183, 
Steinkohleagas siehe Leuchtgas. 
Stelnkobleatheer siehe Theer. 

Sterrometall. 84. 671. 

Stickoxj'd. Zersetzung durch Pyrrogallussäiire. 

Russell u. Lapraik. L. 77. .527. 
Stickoxyd-Schwefelkohlensteinicht. Anwemlung 
zu photographischen Zwecken. Eng Seil, L. 
74. 884. — Spectrum. H. W. Vogel. L, 75 143. 
Stfckoxydnl. Unvollständige Verbrennung von 
Kohlenoxyd- u . WasserstofTgemischen mit Sauer- 
stoff u. Stickoxydul. E. v Meyer. 76 244. — 
Bestimmung. W. Hempol. L. 82. 564. — Ver- 


wendung von flüssigem Stickoxydul. A. W. Hof 
mann. L 83. 228. — Verwendung zur Erhöh 
ung der Leucht- u Heizkraft des Gases. C 
Berton. L. 88 408. 

Stickstoff. Bereitungsweise. W. Gibbes L 78 21. 
— Apparat zur Gewinnung von Stickstoff ans 
atmosphärischer Luft. A.u. L. Br in. Pat. 86 *.5.33. 

— Ueber die Entleuchtung der Flammen durch 
Stickstoff. W. Stein. 74. 543. L. 74. 317. — 
Die directe Verbrennung des Stickstoffs. H, 
Kämmerer. L 78. 307. — Bildung der Oxyde 
des Stickstoffs durch den Volta'schen Bogen in 
der Luft. T. Wills. L 79, 791, — Kritische 
Temperatur u. kritischer Druck des Stickstoffs 
u. .Aethylens nntergeringem Druck K.OIszewski 
L 84. 643. — Das V'erhalteii des Stickstoffs der 
Kohle Iwider trockenen Destillation. L. Förster 
L 83.-532. W. Smith. L.85.1.5. Fr.Rosellen 
L 85 814. W. Fester. 87. 665. 

— Ueber den Stickstoffgehalt der Cloakenwasser 
von Paris, Maillard L. 82. 341. — Die nafät 
liehen Stickstoffquellen u. deren wirthschaftliche 
Ausnutzung. Emil Kräusel. L. 86. 814. — 
Untersuchungen über Stickstoffgebalt n. Ammo 
niakproduction verschiedener Gaskohleu. Knuh- 
lanch. 83. 446 Eng. Schilling 87.661.707 
742 771. Taf. 10 bis 13. — Stickstoffgehalt ver 
schiedener Cokesorten. W. Smith. L. 85. 15. 
Knoblauch. 87. 665. W. F oster. 87.666 
Eug. Schilling. 87. 7J3. — Stickstoffgelialt 
der Steinkohlen, der Coke u. desTheers. Knub 
lanch. 87. 663 bis 665. 

— Zur Bestimmung des Stickstoffs in Düngemitteln, 
Pieper. L. 84. 549. — Bestimmung in Steinkohle 
u. Coke 8. Schmitz. L. 86. *208. — Bestimmung 
nach verschiedenen Methoden. Eug. Schilling 
87. 707. — Die modifleirte Kjehldal'sche Methode 
zur Bestimmung des Stickstoffs in Steinkohlen 
u. Coke, E ug. Sch illi ng 87. 709. 712. — Be 
Stimmung in schwefelsanrem Ammoniak. A J 
van Eyndhoven. 88. 906. Ber. 964. 

— Durchschnittspreise für Stickstoff im Ammoniak 
u. iin Chilisalpetcr in den Jahren 1874 bis IBM 
H. Bunte. 85. 779. 

StrasäenbeleBCbtung siche Belenchtung, Elektri 
sehe Beleuchtung u. Laternen. 

Strassenpflaster. V'erbessertes Strassenpflaster. 
R. G. II Forbes. Pst. 74. 612. Pat 75. 65. 

Sulfate. Bildung hei Gasflammen. E. Priwoznik 
74. 680. 

SolfocyanverbindungeB siehe Cyanverbindungen. 

Sumpfgas siehe Grubengas. 

Sypbon. .Ausgleichsyphon für Schwimmer zur Be- 
gulirung des Gasdrucks. H, Giroud. 74. 90. 
Taf. 5. Fig. 1. 
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Tiieker, Ap)>arat xnr PrQiung des Petroleums auf 
seine KntsUndunp<temperatur. N. O. Braun. 
Pat. 81 *660. L. 82. 52. Pat. 82. *828. 
Tuehrohre s. a. Vorlajfe — VcrbessernnKen an 
Tauchrohren. Livesey. L. 74. I4*i. Boyd. 74. 
687. — Versc^hlnss von Tauchrohren. Key. 76. 
706. — Automatisch arbeitendes Tauchrohr. W. 

P. Wilson. Pat 80. *725. — Untersuchung der 
Tauchtiefe der Eintauchrohre. Kunath. 86.778. | 

— Tclescopisches Tauchrohr Cokey & Sons. 
86. 1016. 

Telegraphie s. a. ElektricitAt. — Neuer optiscdn*r 
Telegraph. A. Leard. L. 76. 24. 

Teaperatnr siehe Warme. 

Teren. Vorkommen im l/cnchtgase. M. Rerthelot 
76 411. 

Terpeitintl. Siedepunkt, Entflammiings- u Ent- 
zandungstempemtnr. F. Gantter. L. 87. .551. 
Theaterheleochtang siehe Beleuchtung u. Elek- 
trische Beleuchtung. 

Theer, Ueber die Destillationspruducte des Petro- 
lenmgastheers. W, Rndnew. 81 82. — Ueber 
Korktheer. L. Bordet h 81. •'jOü. — Gewinn- 
nng aus stickstoffhaltigen organischen Stoffen. 
Th. Richters Pat 81. 73.5. — Ueber den bei 
der Oelgasbereitung gewonnenen Theer. H. E. 
Armstrong. 85. 162. — Vorkommen von An- 
thracen im Wassergastheer. A. H. El Hot. L. 
85. 277. 

— Srminkohlenthetr. Production in Sachsen u. 
Thüringen. 74. 673. 76. .51». 76 530. 78. 740. 
83. .387. 84. 53. 86. 610. 641. 87. 308. 88. ^31. 

— Gewinnung auf derConcordiagruhe l>ei Nachter- 
stedt E. Schatz L. 87. 799. 

— Verwendung des Braunkohlentheers zur 
I>eachtgasdar8tellung. 74, 674. — Ueber Braiin- 
kohlentheer. 0. Burg. L. 76. 688. — Zer- 
setzung in der GIflhhitze. C. Liebermann u. 
0. Burg. L. 78. 479. Salzmanu u. Wichel- 
haus. L. 78. 479. — Geber die Zersetzung 
durch Uel>erhitzen. M. Letny. L. 79. 173. 

— Darstellung von Benzol aus Braunkohlen- 
theeröl. W ichelhaus u. Salzmann. L. 79 176. 

— Holifhttr. Zersetzung des Holztheers in der 
GIflhhitze. A. Atterberg. L. 79 1.36. — Ueber 
die Oele aus dem Holztheer. G. Thenius. L. 
78 552. — Die Bestandtheile des Holztheers. 

F. Tie mann u. P. Koppe. L. 82. 119. — 
Ausbeute bei der trockenen Destillation verschie- 
dener Holzarten. M Senff. 85. 527. 

— Steinkohtfnthter s a. Coke u. Cokeöfen unter Oefen 

— Die Chemie des Steinkohlentheers. G.8 c h u 1 1 z 
L. 82. 410 565. 789. E 86. .5.52. 960. - Stein- 


kohleiitheer u. Ammoniak. G. Lunge. L. 87. 
1046. — Die Chemie des Steinkohlentheers mit 
besonderer Berücksichtigung der kflnstlichen or- 
ganischen Farbstoffe. G. Schultz. L. 88. 84. 
948. — Die Industrie des Steinkohlentheers n. 
Ammoniaks. G. Lunge. L. 88. 622 929. 

I Theer. Sftinkohttnlhttr. Verfahren u. Apparate zur 
Theergewinnungbei der Cokelwreitung. F. Ströh. 
m er u. Th. Scholz. Pat. 81. *62.3. Pat. 82. *535. 
A. Hegener. Pat 81. '623. — Gewinnung von 
Steinkohlentheer. 88. 181. — Apparat zur Gewin- 
nung von Theer u. Ammoniak bei der Clokelrerrd 
tung. Fr. Hornig. Pat. 83. 776, — Die Drory- 
scheTlieerablaufvorrichtung. 84.8.50 — DieTheer- 
gewinnung in den Cokereien W. Cohn. L. 85 
307. — Gewinnung bei Hochöfen in England. 
Jones. L, 86. .54 172, — Anlagen zur Gewinnung 
von Theer u. Ammoniak l»ei Hochöfen. L. 86. 150. 
— Eiuflnsa von Kalkzusatz zu der zu destilliren- 
den Kohle auf die Ausbeute an Theer. Knub- 
lauch. 87. 5.5. 96. — Einfluss der Destillations- 
temperatur bei der Gasbereitung auf die Be- 
schaffenheit des Tlieers. 88. 273. L. T. W right. 
88. 50^. — Verfahren zur Lösung von gehflrtetom 
Theer. P. G re y so n u. A V er 1 y. Pat. 88.551. 

— Ausbeute aus verschiedenen deutschen Kohlcn- 
sorten, H. Bunte. 86. .594 — Auslreute aus 
Cannelkohle u. Bogheadschiefer. 87. 6. 

— Ueber Thecrentwflsserung. H e n n i n g. 79. .383. 

! C. Müller. 80. 91, Wilschek. 80. 91. C. 

W o 1 1 m a n n. 80. 91 — Apparat zur Trennung des 
! Thoers von Gaswasser. BerlinAnhal fsche M a- 
' schi ne n ba u - Ac t i e ngese 1 1 sc h af t n. Ku- 

I nath. Pat. 82 *159. Kunath. 82.371. — Ap- 
parat zur Abscheidung des Theers von Gas- 
wasser. 0. Ruppert Pat 88. *376. 

— Zur Kenntniss des Steinkohlentheers. Rein- 
gruber. L. 81. 733. — Ueber Theer. Muck. 
L. 82 452. — Siedepunkt, Entflammungs- n. Ent- 
zflndungstemperatur des Steinkohlentheers. F. 
Gantter. L. 87. 561. — Eigenschaften, Werth 
u. Zukunft des Steinkohlentheers. K r fl m e r. 87. 
592. 849. 877. — Stickstoffgehalt des Steinkohlen- 
theers. Knublauch. 87. 665. — Kohlenstoff- 
gehalt. Krflmer 87.861. — Zur Kenntniss des 
Steinkohlentheers. K. E. Schulze. L. 87. 1081. 
— Ueber Gas- u Coketheer. 87. 1117. — Bil- 
dung u. Natur des sog. freien Kohlenstoffs im 
Steinkohlentheer. 11 Köhler. 88. 1111. — Be- 
ziehimgen zwischen dem Gehalte an freien Kohlen- 
stoff u den Eigenschaften des Theers. H. K ö h 1 e r. 
88. 1113. — Einfluss des freien Kohlenstoffes 
auf die Verarbeitung des Steinkohlentheers. H. 
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Köhler 88. 1114. — Da« BjHMriÜBcho Gewicht 
des Steiukohlenlheer« bei verschiedenem Ge- 
halte an freiem Kohlenstoff. It Köhler. 88. 
1113. 

Theer. St^inkohfentheer. Uel>er einen aus den am 
höchsten siedenden Antheilen des Steinkohlen- 
theers erhaltenen Kohlenwasserstoff. P. Rase* 
nack. L. 74. 43. — t’eher das Vorkommen von 
Diphenyl im Steinkohlentheer. K. B U c h n e r. L. 75. 
140. — Alkohol im Steinkohlentheer. Witt. 77-624. 

— Vorkommen von Methylanthraoen im Stein 
kohlentheer. F. R Ja pp n O. Sch u 1 tx. L. 77. 748. 

— Ueber die Verflüchtigung der im Theer ent- 
haltenen Kohlenwaaseretoffe mit Wasserdampf. 
A Naumann. L. 78. 307. Bestaiidthcile des 
Berliner Steinkohlentheera. KUtgers. L. 80. 
6T)4. — Ueber den Begleiter des Beoxols im 
Steinkohlentheer. V. Meyer. L. 83. 734. — Zu- 
sammensetxung des auf der Cokerei der Zeche 
Pluto gewonnenen Theers Knoblauch. 85. 
120. — Ueber hochsicileDde Phenole im Stein- 
kohlentheer n über das Vorkommen von Carbon- 
Httnren in demselben. K. E. Schulze. L. 85. 
277. — Tabellarische Uebersicht der wichtigsten 
Bestandtheile des Steiokohlentheers mit Angabe 
ihres Schmelz- u. Siedepunktes. A. H. Allen. 
L, 87. 434. — Die Kohlen- u. Wasserstoffver- 
bindungen, die sauerstoffhaltigen u. stickstoff- 
haltigen Kohlenwaaserstoffverbiodungen im Stein 
kohlentheer Krämer. 87. 852. — Ueber die 
Zusammensetzung von zwei deutschen Cokeofen- 
tlieeren, des Germania- u. Hiberniatheers. G 
Lunge u. J. Schtiiid. 87. 1119. 

— FesUtellung des Koblengehaltes. 85 433. — 
Untersuebungsmethode. G. Lu uge u. J. Sc hmid. 
87. 1120. 

— Ueber den Werth des Steinkohlentheers zur 
Gaserzeugung. A. Wagner. L. 75. 344. — Ein- 
fliiss auf die Leuchtkraft des Gases. K. H Pat- 
terson. L 80. 21. — Ueber den Gehalt des 
Steinkohlentheers an leichter Naphta u. den 
praktischen Leuchtwerth der letzteren für die 
Gasfabrikation. H. L Greville. 80 .599. L. 
80. .589. — Einfluss des schweren Theers auf 
die Leuchtkraft des (iases. E. Gruhn. 80. 702 

— Verwerthung zur Anreicherung von Kohlen- 
gas mit Theerdampfen. G. K. Davis. L 86 
812. — Vergasung W.Hftcker. 87 680.910. 

— Verwendung zu Druckerschwärze. Persoz u. 
Jeannolle L. 76, 52. — Technische Verwerth- 
ung des Steinkohlentheers G. Thenius. L. 78 
410. — Die Verarbeitung <les Theers auf der 
Pariser WeltauHstellung. 78 498. — Verarbeit- 
ung auf die für die Farbenfabrikation wertli 
vollen Producte. Kopp. L. 79. 413 — Zur 
Theerverwerthung. 85. 265. 86 , 838. s. a, Theer- 


feuerung. — Ueber Theerverwerthung u Theer 
feucrung. L- Körting. 86 543. Taf. 18. Morn 
86 *567. Taf. 19. — Neue Verwerthungsqnelle, 
Darstellung von Saccharin. 86 861. — Ueber 
Theerverwerthung bezw. Vergaaung. 87. 2 9(6. 
!>06 W Hempel. 87. 583. L. Körting 87 
592. *882 Krämer. 87.878, S. .Sc h i el e. 87. 90!< 

Theer. StBinkohfenih^er. Calculation für die Verarl>eii 
ung des Steinkohlentheers auf Anthracen. F. Do 
prey. L. 76. 150, — Verfahren der Destillatk^n 
zur Anthracengewinnung. C- M. Warren. L. 
81 96 

— Apparat zur Deatillatiuu von Theer u Theer 
producten. J. u S. Willoughby u. T H 
Briggs. Pat. 75. 255. — Theerdestillation auf 
den Werken der Pariser Gasgesellschaft. L. 79 
49. — Destillation von Steinkohlentheer. Hart- 
mann u. Lucke. L. 80. 685. J. Cbr. Leye. 
L. 80. 685. G. C. Trewby u. H W. Jenner 
• L 80 . 758. — Auftreten von freiem Schwefel 
l>ei der trockenen Destillation von Steinkohlen 
theer. A. Kehlstadt. L. 80. 719. — Die In 
! dustrie derSteiu kohlentheerdestillation. G.L u n g e 

h. 82. 789. — Apparat zur Theerdestillation 
W, Maxwell. Pat. 84. *508. — Theerverbrauch 
zur titX'keoen Destillation in verschiedenen lAn 
dem. Otto. 85 123. — Ueber Deetillation 
Steinkoblenthoers. 85. *431. — Die Steinkohlen 
theerdestillation. 8. P. Sadler. L. 88. 848. — 
Scheidnng dos Theers durch Destillation in 
Leichtöl, Mittelöl, Schweröl u. Anthmcenöl 
Krämer. 87. 852 

— VerwendungdeaflüssigenSteinkohlentheerpeche 
EurTsolirungunterirdiBcberLeitungsdräbte.HoItz 
mann. L. 75. 682, Prüfung u. Destillation. S5 
436. — V'erarbeitung der bei der Theerschwelerei 
gewonoenen Coke. Wilke. L. 76. 652 — Be 
seitigung u. Verwerthung der Abfallsäure in 
Theerdestillationen. L 86. 901. — Verwerthung 
der Abfallstture der Theer- u. Mincralölfabrikeo 
Chemische Fabriksacticiigescllschsft 
in Hamburg. Pat. 86. 931. 

— Theerpreis u. Theerfeuerung. 85.909. A Ehr 
hardt. 85 918. — Entworthung. 86 161. 541 
— Tarifl>estiramung für Eisenbahntransport. 87 
733. 

Theerbrenner zur Theerfeuerung Th. Hahn 
74. 122. 

Theercläterne aus Beton für die Gasanstalt II 
in Chemnitz E Dyck erhoff 88. *763. 

Theerdestniatlon siche unter Theer u. Theerpro 
ducte. 

Theerentwüsseratigsapparnt. Berlin-Anbalt 
sehe Maschinenbau-ActiengeselUcbaft 

u. Kunath. Pat. 82. *159. Kunath. 82. 371. 
8. a. O. Rnppert. Pat 88. *376. 
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TheerfarlMn n. a. Theerprwlucte Fortschritte in der 
TheorfarbeninduBtrie A.Wurts.L 77.45. — Rück 
blkk aaf die FortBchritte der Theerfarbcnindutttrie. 
R. Nietr. ky. h. 80. ß53. — Die Indumtrie der 
Theerfarbstoffe. Hauser mann. L. 81 43iB. — 
Die Theerfarbeniudiistrie auf der AusstollunR in 
Pari«. Lauth. D 82. .520. — Zur ThüerfBrl>en- 
indiwtrie. L. 8.3. 102 — Entwicklung der Theer- 
farbeninduBtrie. R, Meldola. L 86 583 — 

Fortochritte der Theerfarbenfabrikatlon u. ver- 
wandter InduBtriezweige. P. Friedlander. L. 
H8. 883. 

— Die .Uiaarin u Anilinfarben auf der Wiener 
WeltauBstellung. A. I..ieben. b. 74. 75. — Die 
Erkennung der Steinkohlentheerfarbstoffe. H. 
Goldschmidt. L. 74. 215. — Darstellung von 
Violac^in, einem neuen blauen Farbstoff. R 
Gottheil. L. 76. 253. — Ueber Steinkohleii- 
theerfarben W H. Perkin. L. 77 84. — Fabri- 
kation der aus dem Theer darstellbaren Farbstoffe. 
J Be rach. L 78-.570. — DarstellnngderTheerfarb 
«toffe im Groascn Kopp L. 79. 41H. — Die kOnsl- 
lieh erzeugten organischen Farbstoffe. R. M ey o r. 
L. 81- 20. — Zur Geschichte der Theerfarbstoffe. 
83. 223. — Die praktische Anwendung der Theer 
färben in der Industrie E. .T Hödl. L. 86 
338. — Ueber Fuchsinfabrikation. Schopp. L. 
86. 759. — Tinctorialchemie. H. Perger. L. 87. 
270. — Die künstlichen organischen Farbstoffe. 
P. Julius. L. 87. 732. — Die Chemie des 
Steinkohlentheers mit besonderer Berücksichtig- 
ang der künstlichen organischen Farbstoffe G. 
Schultz. L. 88. 84. 048. — Die Anilinfarben u. 
ihre Fabrikation. K. Heumann L. 88. 04 h. — 
Tabellarische Uel>erBicht der künstlich organi- 
schen Farbstoffe. G. Schulz u. P. Julius L. 
88. 948 

— Die Theerfarbenfabrik von Meister, Lucius u. 
Brüning in Höchst. L. 81. 19. L. 81. 542. — Die 
Theerfarbenfabriken der Actiengesellschaft Färb 
werke, vormals Meister, Lucius A Brüning in 
Höchst a. M Grandhomme. L. 83. 588. 

ThserfeaerQng s. a. Theerspritie u. Theerzerstftuber. 

— Theer als Brennmaterial. Geo Anderson. L. 74. 
73. Ch. Nettleton. L. 74. 76. — Bedeutung 
der Theerfeuerung. Speck. 74 410 — Näheres 
über die Theerfeuerung zu Vaugiranl. 74. 450. 
— Gleichzeitige Anwendung von Theer u. Wasser 
lampf zur Heizung. Alleau. 74 460. — Ver- 
besserte Methode zum Heizen mit Theer. J. G. 
Hey u. R Sugden. Pat. 74 611. C- Tysoe. 
Pat 74. 729. 

*■' Verbot der Theerfeuerung in Kiel. 74. 411. — 
Rcsolulioneiider Versaumilungder Gas-u. Wasser- 
lachuiänner Deutschlauds in Cassel ülarr Theer- 
feoerung. 74. 413. — Theerfeuerung für Rebirlen- 


öfeji. 86. *386. — Combinirte Coke- u. Theerfeue 
rung für Gasgeneratoren. W'. Hücker. 86. 388. 

— Die Theerfeuerung, besprochen im Bayr, Verein 
von Gas- u. Wasserfachmännem. 86. 444, im 
französischen Uasfachmannervereiii. 86. 566 

— Ueber Theerverwerthung n. Theerfeuerung 
L. Körting. 86. 543 mit Taf. 18; Horn. 86 
•567 mit Taf. 19. — Uel>er Theerfeuerung. W. 
Böhm. 86. 551. Liegel. 86.776. Jansen 87, 
1006. Baumgärtol. 87. lOOfJ. 88. 001. — Zu- 
führung beiasen ffüssigen Theers duix'h Verben 
düng des Drucks in der V'orlage. H. 8chäff. 
87. 581. — Ueber die Einfühning von Theer in 
(ieneratoröfen L. K örti ng. 87 *884. 8. Sc h ie le. 
87. 9U0. — Zur Frage der Theerfeuerung. 88. 238. 

— Die Verwendung flüssiger Heizstoffc (Theer u. 
Theeröl) für Schiffskessel. C. Busley. L. 88. 
335. — Theerfeuerung für Daiiipfkessel u. Ver- 
snehsergebnisse. Zwiauer. L. 88. 335. 

Theerfeuerung. Theerhrenner zur Theerfeuerung 
Th. Hahn. 74 122. — Auswechselbare Vorrich 
tung zur Verbrennung von Theer in Feuerungen. 
C. W. Sch u mann u. F. K Och le r. Pat. 81. *6;>4. — 
Apparat zur Befeuerung von Oefen mittels Theer 
W. Ho r n Pal. 86. *932 — Vorrichtung, um Theer 
mittels eines durch Wasser gekühlten Rohres 
tiefer in den Ofen zo führen. Ringb. 87. *883. 
Theeröl siehe unter Oele. 

Theerpech. Prühing u Destillation. 85, 436. — 
Verwendung Holtzmann. 76 G82. 
Theerprodocte s. a. diese selbst, .sowie Theer 
dcstillation unter Theer, ferner Theerfarben 
u Theerid unter Oele. — Die Producto der trocke- 
nen Destillation auf der Wiener Weltausstellung. 
H. Schwarz. L. 74. 43.— Geschichte der Ab 
kömmlinge des Steinkohlentheers. R, v. W a g n e r 
L. 77. 648. — Die Thecrproducte auf der Pariser 
Weltausstellung. 78. 409. r»t>4. 529. — Ueber die 
Producte der Destillation des Petroleumgastheers. 
W Rudnew. Hl. 82. — Ueber Thecrproducte. 
L. 81. 140. — Die im Handel vorkommenden 
Theerdestillate , ihr Siedepunkt u. specifisches 
(rewiclit, Hauptl>estandtheile u. technische Ver- 
werthung Allen. L. 82. 85. — Die Bestand- 
theile de» Holztheers F.Tieinann u. P Koppe. 
L. 82. 119. — Ueber neue Körper aus dem Stein- 
kohlentheer K. Schwarz. L. 83. 102 — Ge- 
winnung von Theerprodiicten neben Alkali durch 
Destillation von Melasseentziickemngslaugen mit 
Steinkohlenthet^r oder Theerölen. A. Propfe, 
Pat 85. 448. — Pnuse einiger Theerproducte 
von früher u. jetzt L. Körting. 86 543. 
Tbeerpnnipe siehe Piim]>en. 

TheerspriUe. Stuttgarter Thwrspritze. L Kör- 

t i ng. 87. *883. 
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Theerrrrdtckpiifr ». a Aufateiftrohre, Tanchrohre 
und Vorlage. — Beitrag r.iir Kentniss der Theer- [ 
vcnlickung. Kunath. 85. 910. — Verfahren j 
r.ur LOaong von gehArtetem Theer. P. Greyson 
u A. Verly. Pat. 88. 651. 

Theenenfünber. Gehr. Kßrting. 86. *387. 

H. Drory. 86 *771. 

Theerrncker siehe Saccharin. 

Theriiioelektriaclie Sänie siehe Klektrische Ap 
parate. 

Thermometer. Him's Lnftthermoiueter. O. Hai- 
lauer. I.. 75. 419. — Pyrometer, Manometer 
u. Thermometer. Lion n. Giiichard. L 76. 
61. — Ueber Thermometer u. Pyrometer, F. 
Fischer. L. 77. 645 — Luftthermometer. 

Wi Stanley, L 81. 48. — Schutzvorrichtung 
ftlr Fabrikthermometer. F. Dehne. Pat. 84. 
•446. — Thermometer für hohe Temperaturen. 
James Murrie, Pat. 86. *396. — Zerleglmres 
Thermometer. Steinle & Hartung. Pat 86. 
*537. — Neuerung an Thermometern. Schilffcr 
u. Budenherg. Pat 87. 618. 

Thermophot. L. 87. 730 
Thermoregnlatoren siehe unter Regulatoren. 
Thlophen. Vorkommen im Steinkohlentheer. V. 
Meyer. L. 83. 734. — Synthesen. V Meyer. 

L. 86, 977, — lieber das Thiophen des Stein- 
kohlentheers. J. Messing er. L 85. 901, 
Thon. Die feuerfesten Thone, deren Vorkommen, 
Zusammensetzung, Untersuchung u. Anwendung. 

C. Bischoff. L 77. 143. — Bestimmung der 
technisch wichtigsten physikalischen Eigenschaf- 
ten der Thone. P. Joch um. L. 85. 529. 
Thonvraaren. Feuerfeste Steine siehe Chamotte 
n. Feuerung. — Die Thonwaaren -Industrie auf 
der Wiener Weltausstellung. E. Gei rieh. L 74. 
76. — Gasfeuerung u. Gasofen in ihren Be- 
ziehungen zu den pyrotechnischen Processen der 
Thonwaarenindustrie. H. Stegmann- L. 81. 48. 
— Die Gasdissociation heim Brennen der Thon- 
waaren. L. 84. 890. 


Thonwaaren. Falzziegel zum Eindecken von Re 
tortenhttusem . 74. 77.6. — Brennen von Ziegel 
steinen. Fischer. L. 78. 726. — Katci-hismn> 
der Ziegelfabrikation. W. Olschewsky. L. 

81. %. — Ergoldshacher Backsteine u. Ziegel I 
88. fl02. ' 

TItrirmethode siehe Analyse. 

Tolnldln. Siedepunkt, Entflammiings- n. Ent 
zOndnngstem perstur. F. Gantter. L 87.551. 
Toluol. Bestimmung der f.«ochtkraft. Knnb 
lauch. 79. •652. 80. 253. 274. — SiedepnnH 
Entflammiings- n. EntzQndnngstemperatnr. F 
Gantter. L. 87. 651. 

Torf. Verwenilung zur Darstellung von Leuchtgas 
siehe Gasbereitung. j 

— Die Torfmoore Oesterreichs. G. Thenius. h ! 
74 752. — Anlagen u. Apparate zur Torfgewi n 
nung. A. Hausding. L 76. 740 — lieber die 
Gewinnung u. Zubereitung des Torfes als Brenn 
material. L. 88. 452. 

— Analyse, Heizkraft n. Cokeanslieute. L. 76 149 

— Der Generator u. der Torf. Breitenlohner' 

L. 77. 56. 

— Rationelle Torfverwerthung. Beta. L. 74 726 

— Verwendung lieim EisenhUttenbetrieh. A. M 
Balli ng. L. 78 20, — Torfgms alsFiltermati-rUI 
O, Peschke, L. 84. 164. — Die neuesten Fort 
schritte in der Verwerthung des Torfes. L 
85 170. 

Torfkohle. Ofen zur Darstellung. H. Anger 
stein. Pat. 85. *259. — Apparat zum Verkohlen 
von Torf durch überhitzten Dampf. Ahr Zwi- 
linger. Pat. 85. *531. 

Transformatoren siehe Elektrische Apparate. 
Trlcotonylen. Vorkommen im Leuchtgas. M 
Berthelot. 76. 409. -410. 

Triteren (Colophen) V’orkommen im Leuchtgz; 

M. Berlhelot. 76 409. 410. 

Trockenapparat für Braunkohle. G. Kecknagel. 

Pat. 88 »949. 

TropfenHnger für Kerzen siehe diese. 

Turfa, ein Gaaaufbesserungsmatcrial aus Brasilien 
Polenski. 82. 510 L. 83. 62. 


u. 


rmhfilloiif^iiiAMe stehe im Register für Wasser- 
versorgung. 

Vnmie n. l nglficksfaile s. a. Brände, Ezploeionen, 
Leuchtgas, Schlagwetter u. im Register für Wasser- 
versorgung. — Unglflcksfälle durch Elektricität 
siehe Elektrische Beleuchtung. — Erhebungen 
Ol>er Verletzung der Arbeiter beim Betriebe von 
Gas- u. Wasserwerken. 84. 609. 


I Unfklle n. lInglIcksfUle. Unfall beim Auf 
stellen des Gasbehälters zu Barrabeck. 75. 870 
78. 127. — Explosion der Theerdestillations 
fabrik in Hamburg. 78. 583, — Das Erdlieben in 
' Agram u. die dortige Gasanstalt. C. Miinder. 
81 *188. — Explosion in der Kienrussfabrik 

zu Worthington. 85. 264, — Der EisenbahnunlsH 
I liei Wannsee u. die Gasbeleuchtung der Personen ^ 
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tragen. 87. Kll. — Unfnll im Theater *u Brüiwel. 

>«. 473. 

Infllle B. UngllckafUle. ■Statiatische Mittheil- 
UDgen Ober die UnglOckafBlle durcii schlagende 
Wetter. L. 84. 26 — Exploeion schlagender 
Wetter amWilhel mschachte der Kai serFerdinands- 
Xordbabn. J Mayer. L. 87. 6öl 

— Dampfkesselexplosioii in der (iusanstalt au Bam- 
)>eig. 74. 645. — Die Dampfkesselexploaionen 
im Deutschen Reich während des Jahres 1882 
u. die Zahl ihrer Opter. L. 84. 163. 

— Petmlenmexplosion im Theater in Ulm. 74 156. 

— Pelruleum- Exploeion in Brüssel. 7S. 63, in 
Berlin. 75 377, in Lindan. 79. 612 — Explosion 
eines Gasolin-Gasapparates in Berlin. 80. 526. 

— Benxinexploeion in Lübeck. 80. 528. — Gaso- 
linexploaion in Halle. 80. 528. — Ligroinexplosion 
in Steffisburg in der Schweis. 80. 96. — Erd- 
Olexplosion. Lunge. L. 86. 208. 

- < iasvergiftung durch Kohrbruch in Chemnitz. 
75. 108, in Wien. 70. 31 , in Regensburg. 80. 
3U. — Vergiftung durch Leuchtgas. Kugg^ro 
ColellL L. 77. 14. — Ueber die durch Kohr- 
hrüche verursachten UnglQcksfälle. 84. 634 — 
Todesfälle in Folge von Gasausetrömung. 85. 11. 

— Gasausströmung in Schwäbisch Gmünd. 86. 
•316. — Gasvergiftung in Breslau. 88. 126. 

- Explosion im Hahuenhuuse der städt. Gasanstalt 
ru Wurzen. 74. 84. — Üelrer die Gusbehälter- 
exploeion in Coblenz am 19. Juli 1873. Schiele. 
74. 468. Taf. 16 u. über die mögliche Ursache 
dieser Explosion. A. C. Spruyt. 74. 581. — 
Explosion in der Gasanstalt an der Greifswalder 
Strasse zu Berlin. 74. 796. — Gasexplosion im 
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Redactionslokale der Westfälischeti Zeitung zu 
Dortmund. 74 837. — Gasexplosion im Rath- 
liause zu Reudnitz. 75. 516. — Explosion auf 
der Gasanstalt in Utrecht. A. C. Spruyt 76. 
104. — Gasexplosion in der Gasanstalt zu Stutt- 
gart. 78. 524 — Gasexplosion bei Nenlegung 
von Rohren in Bedford Square zu London. 80. 
396. 420. 426. 440. — Explosion in der Gas- 
anstalt der Zuckerfabrik Wierschoslavice C. 
Müller. 82. 490. — Exploeion auf der Gas- 
austalt in Halberstadt. 83. 879. 904. 84. 30. — 
Gasexplosion im Reinigerhause zu Viersen. 84. 
902. — Fixplosion in der Gasaiutalt zu Delitzsch. 
88. 165. 

Unfllle n. l'iiglicksmie. Gasexplosionen in 
Verviers. 75. 37, in Nürnberg. 75. 35.1, in 
Boston. 76 r>6. 69, in Breslau. 76. 174. 218, 
in Halle. 76. 219, in Stettin. 76. 223, in 
Frankfurt am Main. 77. 24, in Pilmshorn. M. 
K ah Icke. 77. 191 194, in Wien. 80. 32, 

in Berlin 81. 118, in Hamburg. 82. 38. 85. 73. 
86. 342, in Paris. 82. 546, in Helmond. 85 *970, 
in Cassel. 86. 29. *60, in Hanau. 86. 61 s. a. 
86. 629, in Gernrode. 86. 189, in Montreal. 88. 
561. 

UnfaUvenlchernng s. a. Gesetze u. Berufsgenossen- 
schaft unter Vereine. — Statistik. 86. 245. — 
Zusammensetzung des Reichsversichernngsamtes 
in Berlin. 86. 586. 

Untersalpetenuiure. Darstellung u. Verwendung 
für Spreng- u. Is!Uchtstoffe. E. Turpln Pat 
83. *104. 

Unterwindgeblfise siehe Feuerung. 


V. 


Yaporlueter, 0. Braun. Pat. 81. *104. 

VeDtilatioB 8 . a. Heizung. — Die Heizungs u 
Lüftungsanlagen auf der Ausstellung in Cassel. 
H. Fischer. L. 77. 746. — Das LUftungswesen j 
auf der Hygieneausstellung in Berlin. K. Hart- i 
mann. L. 84. 26. | 

— VentilationsBchachte in Steinkohlenlageni. Hen- j 
□ ing. 77. 518. — Zur Ventilation schlagwetter- 
iührender Steiokoblengruben. v. Steindel. 

L. 84. 280. — Ueber Ventilation explosiousge- ^ 
fäbriicber Kohlengruben. P. Röchelt. L 85. 
476 8. a. Schlagwetter. 

— Ueber Fabrikventilation. L. 84. 26. — Venti- 
lationzanlage für Reinigungs- u. Regenerations- 
tänme. K e 1 c h a r d 84. 886. 

— Ventilation bewohnter Räume. Pinzger. L.75. 
461. — Ueber Ventilation von Unterrichtsanstalten. i 


Fr. Paul. L. 79. 49. — Zugfreie selbstwirkende 
Ventilation mittels Paragon. P. Käufer. L. 84. 
26. 84. *455. — Lüftung unter Benutzung der 
Wärme beizender Flammen. P. Käuffer. 84. 
*451. — Ventilation für Wohnräume. J. Keidel. 
L. 84. 26. L 85 100. — Ueber die Ventilation 
mit Gas beleuchteter Räume. 85. 369. Hap- 
pach. 85. 988. — Allgemeine Bemerkungen 
Ober Ventilation. A. Hausding. 85. 979. — 
Ventilation durch Beleuchtung mittels invertirter 
Gasflammen. 88. 155. — Ventilation u. Be- 
leuchtung. V B. Lewes. 88. 1072. — Venti- 
lationsversuche mit Wenhambrennem. V. B. 
Lewes. 88. 1075. 

— Die V'entilation des Parlamentsgebäudcs in 
London. BennoOredd. L. 74. 727. — Die 
Ventilation des neuen Opernhauses in Paris. 
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I/. 75. .'(44. — Die neue DmeklUftungianlage 
(leH Wilhelm Gymnasium« lu Berlin. H&aecke 
u. Rietachel. L 86. 162. — Die Ventilation 
im Odeon an München 86 998. — Gaabeleuch- 
tung mit Lüftung u. Ileixnng im Saale dea kgl. 
Odeons zu München. 87. 213 Taf. 2 u. 3. L. 87. 
732. — Prüfung der Ventilations- u. Heizung«' 
anlage im kgl. Odeon zu München Fr. Renk. 
87. 220. — Die Ventilations-, Heizungs- u. Be- 
leuchtungsanlage im Odeon zu München N H. 
Sch i Ui n g. 88. 360. 

Ventilatoren n. Ventilatlonaeinrlchtnngen. Ab. 

zugsvorrichtungen für Verbrennungsgaae W. 
Weems. Pat. 74. 756. — Ventilator. J. Rigby 
u. J. Manchester. Pat. 75. 6.67. — Atrophoren. 
76. 878. — Vcntilationsapparat. A. M. Clark 
Pat. 76. 525. — Foyer Gazogene von S. Farinaux 
u Fichaux. B Liehold. L. 78 22. Der 
Aerophor von T re u t le r u. Sch wa rz. L 84. 26. 
85 *986. — Vcntilationsapparat K. Oehlmann. 
Pat. 84. *199. — Ueher Ventilationseinrichtnngen. 
A. Hausding. L. 84 62.6. — Hygiea, ein 
Ventilationsapparat. M. Mesteru L. 85. 100. 
85. 1004. — Transportabler Ventilationsapparat. 
W ürttembergische Uhrenfabrik Schwen- 
ningen. Pat. 85 *166. — Ventilations- u. zu- 
gleich Gaabeleuchtungsapparat. C. Morgen- 
stern A Co. Pat. 85. *309 — Ventilator zum 
Speisen von Lampen mit Luft. E. May. Pat. 
85. *.696. — Keidel's Hydruventilatoren. L. 85. 
846. — Kosmoeventilator. Nedden. 85. *982. 

— Anordnung der Kosmosventilatoren bei einem 
Wohnzimmer. 85. *984 — Excelsior-Ventilations- 
apparate mit u. ohne Heizvorrichtung. 85. *98.6. 

— Ventilationsapparatc mit Wirbeldüsen. Gehr. 
KBrting. 85. *1002. — Fiissliodenlager mit 
VentilationskanUlen. A.Thieke. Pat. 86. *39.6. 

— Uclter neuere Lüftungseinrichtungen. Her- 
hold. L. 86. 7.68. — Ventilations- Vorrichtung 
C. Scharowsky. Pat. 86. *987. — Ventilations- 
einrichtung an Oefen. Frey Pat. 86. *987. — 
Zimmer-Ventilator Aug. M eichener. Pat. 86. 
987. — V'erstellbare Ventilations Vorrichtung an 
Lampen. F. Strohmeier, Pat. 88. *57. — 
Einrichtungen zur Lüftung mit Gas beleuchteter 
Raume. S. Elster. 88. 573. 815. 

Ventile s. a im Rogieter für Wasserversorgung. — 
Ventile für Gasmaschinen siehe Gasmotoren. 

— Beseitigung der Hauptfehler an Ventilen. A. 
Collmann. L. 77. 526. — Doppelventile für 
Gasanstalten, Patent Oareis. 80. 566. Taf 8. 
~ P e 8 c h e l's Ventileinrichtung an selbstthätigen 
Laternenanzündern. L. 80. 687. — Mischventile 
für Gase. E. Körting. Pat. 83. *197. — 
Trockener Ventilwechsler. F. Weck. Pat. 83. 
*419. — Neuerungen an Ventilverschlüssen. R. 


Rickli jun, Pat. 83. *662. — Relhstthatie 
regulirbares Ventil. E. Beckmann. Pat. 84 
*246. — Verschlussventil -Diclitungsvorrichtunff 
für Brenner Fr. Kösewitz. Pat. 84. •699 — 
Central u Wechselventil für Tgeuchtgasreiniger 
Ch. u. W. Walker. Pal. S4. *82ö. — VentÜent 
lastung. K Giebel er Pat. 85. *421. — 
Nachdichten von Ventilen. £. Klingbolz 
Pat. 85. *567. — Selbstthätig schlieasendes Re 
actionsventil. 0 v. Fallet. I*at. 86. *58. - 
Uel)er Ringventile für Pumpen u. Gebläse. F 
Waldttstel. L. 87. 73. — WasserverschluB« 
Ventil für Cokeöfen. J. QuagUo. Pat. 87. *3T0 

— Selbstregulirender Gasdurchlass für Regeoe 
rativlampen. F. Butzkei&Go. Pat. 87. *1049 

— Beutelventil zur Verhinderung <)es Zucken8 
der Gasflammen nächst Gasmotoren. E. Schra- 
betz. Pat 88 *432. 

Ventile. Neuerungen an V'entilen. J Anderson 
Pat 77. 20 G. Butler Pat 77. 710. F. W 
Riker. Pat. 78 .‘J09 

— H. Giroud. 74. 93. Taf. 6. Fig 3. 

— AtisperrveniilB. Selbstthätiges Absperrventil ffir 
nasse Gasmesser. C. Sievers Pat. 80. *449.— 
Neuerung an Absperrventilen. J. u. J. A^Hop* 
kinson. Pat 83. *456. — Selbstthätig wirken 
des Absperrventil für Scliiebelampen. W. Dette. 
Pat. 83. *499. — Ventilverschluss zum üm- 
stellen der Flamtnenrit'hUing bei Regenerativ 
Gasfeuerungen. P. Berndt u. Haldermann 
Pat. 83- *590. — Zweitheiliges Gleitventil für 
Rohrleitungen. J. Goulson. Fat 85 *420 — 
Bei erhöhter Temperatur selbstthätiges Ahsper 
Ventil für Gas- und Ölleitungen. W. Dugett 
u. E. J e n n i n g 6 Pat, 85. *788. — Absperrventil 
für Hochdruck. Aug Kirsten. Pat 86. *311. 

— Rohrschelle mit Absperrventil. C. Reuther. 
Pat, 86. *421. — Regulir- u. Absperrventil für 
Theervorlagen. Berlin - Anhalfsche Ma- 
schine ub au - A cti enges ellsch a ft u. la 
Ram^e. Pat. 87. *616. — Absperrventil C 
Rödel. Pat. 87. *688. — Abschlussventil für 
Gasbrenner. E. Jukes u. A Jukes John so n 
Pat. 87. 1019 

— Dniwegy^ntU«. Rosenkranz u. Bode Pat. 80 
•730. H Aderhold. Pat. 81. *544. - 

■— Druckreducirw^niHe. Gleichgewichtsveutil für Gas 
druck-Regulatoren. J. Stott. Pat. 84. *599 — 
Doppelventil für Oasdruckregulatoren. F. öhl- 
mann. Pat. 85. *928. — Druckminderungsv'entil 
mit indirecter Schiebersteuerung. The Mason 
Regulator Company. Pat. 87. *688. — 
Combinirtea Druckminderungsventil mit selbst 
tbätiger Regulirung u. Absperrventil. C. Rödel 
Pat 87. *688. 
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— N’euerungen an Druckredurirventiinn. 0. I.. 
Strobe. Pat. 82. *iri8. K. Frit*. Pat. 83. 
*197. Schäfer o. Badenberg. Pat. 84. *245. 
J. Grether. Pat. 84. *246. B. Hänelt. Pat. 
84. *674 J. Carpenter Pat. 88. *788. 

V ratllp. Gaa- Waner- u. Dampfnntilt. G.Thorneloe. 
Pat. 77 20. — Ablass- u Dnrchlassventil mit 
«elbstthatigem Verschluss fOr Gas, Dampf u. 
flOseigkeiten. Th Hill m er. Pat. 85. *173. — 
Reducirventil fOr Gase u. FlOssigkeiten. G. 
Pähl er. Pat. 85 *419 — Ventil »um Regu- 
liren ii. automatischen Absperren von FlOssig- 
keiten u Gasen. F. Muratori u K. Gros. 
Pat. 86. •.')37. — Druckregelungsventil für hoch- 
gespannte Flüssigkeiten u. Gase G. Fulda. 
Pat. 88 *772. 

— Kiedertchrauinnii/e. J. Mittelstenscbeid 
0 . A. Memmler. Pat 84. *246. G. Seide- 
mann. Pat. 84. *608. J. Fleischer. Pat, 

84. *528. 

— Sicher/ieitanntil. Humphrey. L. 75 463. — 
SicherheitavorrichtungfOr Ventile. K. Nagel, jun. 
Pat. 83. *197. 

— Uitttrirdiich«* Ventil. H. Oiroud 74. 138. 
Taf 7 Fig 12 

Verbrennnngs. a. Brennmaterialien,Feaeriing, ( iase, 
Kohlenoxyd, Kohlenwasserstoffe u. W&rme. — 
Eindnss des Druckes auf die Verbrennung. 
Cailletet. 75. 368. L. 75. 341. — Einfluss 
des Druckes auf die Verbrennungserscheinongen. 
V. Wartha. 76. *761. L, 76. 662. — Feber 
langsame Verbrennung in porösen Körpern. 
J. A. Wanklyn. L. 77. 169. — üeber unvoll- 
ständige Verbrennung. L. Meyer. L. 78. 236. — 
Die Verbrennung Ober dem Roste. Meidingcr. 
L. 78. 480. — Ueber langsame Verbrennung 
unter camstantem Dnick. .1. Henin. L. 78. 632. 

— Apparat »um Controliren der Verbrennung. 
V. J, Laurent. Pat. 81. *10.3. s. a. 81. 124. — 
üeber die Bedingungen der Kohlenoxyd- u. Kohlen- 
sänrebildung bei der Verbrennung von Kohle. 
Ledebur. 82 709. — üeber Verbrennung von 
Brennmaterialien. L. 82. 786. — Ueber flammen- 
lose Verbrennung. Th. Fletscher. L. 83. 101 
F. Fischer. L. 83. 693. — Studien Ober die 
Verbrenn ungexplosiverGasm ischungen. M a 1 1 a rd 
0. le Chatelier. L. 88. 7.34. — Ueber rauch- 
freie Verbrennung. E. Goes. L. 84. 729. — 
NeuesVerbrennnngs- u. Heitsystem Fr. Siemens. 

85. 124. 147. Taf. 2 bis 4 — Ueber Ver- 

brennnng mit besonderer BerOcksichtigung der 
Anforderungen in der Praxis. F. Siemens. 
L. 87. 40. — Zur Theorie der Verbrennung in 
der Gasmaschine. K. Körting. L. 87. 198. — 
Ueber den Verbrennungsprocess mit specieller 
BerOcksichtigung der practischen Erfordernisse. 


U-T 

Fr. Siemens. L. 87. 471. — TVher die Vor- 
theile der Anwendung hoch erhit»ter Luft für 
die Verbrennung im Allgemeinen u. die Leichen- 
vcrbrennung im Besonderen. F. Siemens. 
L. 87. 1106. — Verbrenniingsproducte der eng 
liechen Kerze pro Stunde, des Petroleums u. des 
Leuchtgases pro Kerze bei Anwendung verschie- 
dener Brenner. V. B. Lewes. 88. 1072. — 
Verbrauchter Sauerstoff u. erzeugte Vebrennungs- 
producte zur Herstellung von 32 Kerzen Leucht 
kraft bei Anwendung verschiedenen Leucht- 
materials u. verschiedener Brenner. V. B. Lowes. 
88. 1074. 

T erbrennongsponkt . Definition. A. Mitscherlich. 
L. 74 833 — Ueber den Verbrennungspunkt. 
A. Mitscherlich. L. 76. 718. 
Terbrennnngstemperstor siehe Wärme. 
TerdamphngSTersnehe siehe Dampfkessel 
Verein* s. a. im Register fOr Wasserversorgung 

— Baltischer Verein der Gaefaehmänner , früher Gas- 

fachmännerverein für Preussen.Posen u. Pommern. 
Jahre.-'versammlungen in; Thom. 74.786, Marien- 
burg. 76. 108, Insterburg. 76. fel5. 671, Stolp. 77. 
473. 78. 437, Dirschau. 79. 340. .383, Stral- 
sund. 79 5.37. .379. 80 61. 90. 148. 190, 

Cöslin. 80. 557 81 .385. 420. 467. 503, Posen. 82. 
326. 367. 399. 486, (’olberg 83. 257. 293. 321, 
.Stettin. 83. 634 84 231 262. .304, Danzig. 84. 
701, Rostock. 86. 774, Elbing 88. 237. — Zu- 
nahme der Mitgliederzahl. 74. 327. — Antrag 
auf Erweiterung des Vereins. 79. 386. — An 
Schluss an den Verein der Gasfachmänncr 
Deutschlands. 81. 426 

— Ba/eriecher Verein ron Gas- u. Waseertachmännern. 
Bericht über die Versammlungen des Vereins in 
München. 86 381 408. 443 468. 573. 87. 632. 
1002. 1061, über die Versammlung in .Augsburg. 
88. 379. 869 — Rechnungsabschluss. 87. 1003. 
88. 869. 

— Verein der Gasfachmänner der Provinz Brandenburg. 
Gründung. 79. 557. — Versammlung zu Branden- 
burg. 87. 631. — Versammlung zu Forst in 
der Lausitz. 88. 1 

— Deutscher Verein der Gaa- u. Wasaerfachmänner. 
Statuten 75. 553. 80. .373. 398. — Thätigkeit der 
Statutencoiumission. 81. 594. 82. 209. 

— Vereinsmittheilungen. 77. 25. 90. 473. 78. 358. 
682. 79. 221. 81. 185 82 209. 369. 658 843. 
83 77. 84. 841. 88. 37. 421. — Verein u Journal. 
H. Schilling. 84. 449. — Rückblick auf die 
2.5jährige Thätigkeit des Vereins. PI. Grahn. 
84. 485 

— Aufnahme des Entwässerungafaches unter die 
Vereinszwecke. 76. 498. — Eingabe an die kaiserl. 
Normal - Aichungs - Commission des deutschen 
Reiches in Berlin. 76. 162. 163. — Antwort- 
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schreiben der kniscrl. Normal ■ Aichungs • Com- 
mission. 76, ‘291». 77, 22Ü. — Ziisclirift der kaiserl. 
Normal - Aicliungs - Commission bezüglich der 
Wassermesser u. Antwort auf dieselbe. 78. 509, — 
Antrag auf Herstellung von -Vbdrücken der Ver- 
handlungen in den Vereinsversammlungen. 78. 
539. — Antrag auf Niedersetzung einer Com- 
mission zu sachkundiger fachlicher Besprechung 
der neuen Krscheinungen auf dem Gebiete der 
Vereinsfächer. 78. 540. — Bericht des Vorstandes 
über einheitliche Bezeichnung von Kachgegon- 
Btänden und einheitliche Berechnungsweisv bei 
den BetriebsabschlUsseu. 79. 564. 80. 365. — 
Fragebogen zur Statistik der Gasl>eleuchtung u. 
der Wohlfahrtseinrichtungen in Gaswerken 83. 
491. — Vorstellung an das Keichseisenbahnamt 
in Berlin, den Transport gebrauchter Reinignngs- 
maaee betreffend. 85, 973, — Versuche Ober 
die Leistung der Gasmesser im Betriebe. 86. 
491. — Elingabe an den kgl. preuss. Minister für 
Landwirthschaft etc. Dr. Lucius, betreffend 
bessere Verwerthung von schwefelsaurem .Vm- 
moniak u. Antwort daraul 87. L53. 

Vereine. Dtuttchtr Iftrtin der Oaa- u. Wasserfach- 
männer. Jahresversammlung in Cassel 74. 357. 407. 
461. — Vorstandswahl. 74. 358. 423. — Jahres- 
bericht des Vorstandes. 74. 414. - Vorschlag 
wegen Anschlusses der Provincial-Gasfacbmänner- 
Vereine. 74. 417. 

—Jahresversammlung in Mainz. 75. 241. 321. 397, 

— Eröffnungsrede. 75. 475. — Verhandlungen 
der Versammlung. 75. 479. 519. 

— Jahresversammlung in Breslau. 76. Beilage zu 
Nr. 7. 76. 261 m — Protokolle, 76. 371. — 
Jahresbericht 76. 374. — Verhandlungen. 76. 
438. 462. 497. 537, 572. 

— Jahresversammlung in Leipzig. 77. 89. 261. 329. 

— Protokolle. 77. 359. — Bericlit des Vorstandes 
Ober das abgelaufene Vereinsjahr. 77. 364. — 
Verhandlungen, 77. 386. 431. 474. 509. 543. 
594. 

— Jahresversammlung in Dresden. 78. 185. 257. 
321. — Protokolle. 78, 324. — Jahresbericht des 
Vorstandes Ober das abgelaufene Vereinsjahr. 
78. 327. — Verhandlungen. 78. 462. 506 539. 
571. 589. 620. 648. 691. 719. 

— Jahresversammlung in Bremen. 79. 261. 433. — 
Protokolle. 79. 440. — Jahresbericht des Vor- 
standes Ober das abgelaufene Vereinsjahr. 79. 
443. — Verhandlungen. 79. 462. 494 529. 561. 
587. 624. 667. 689. 

— Jahresversammlung in Heidelberg. 80. 273. 329. 

— Protokolle. 80. 363. 397. — Jahresbericht des 
Vorstandes. 80. 368. — Verhandlungen. 80. 405. 
429. 459. 503. 5:i3. 581. 603. 

— Jahresversammlung in Frankfurt a M. 81.417. 


— Protokolle. 81 454, — Jahresbericht des Vor 
Standes. 81. 457. — Verhandlungen nach den 
stenographischen Aufzeichnungen. 81. 490 521 
555. 589. 642. 686. 724. 755. 

Vereine. Deutscher ¥erein der Gas- u. Wasserfadi- 
männer. Jahresversammlung in Hannover. 88. 209. 
357. 427. — Protokolle. 82. 431. — Jahresbericht de^ 
Vorstandes. 82 433 — Verhandlungen nach den 
stenographischen Aufzeichnungen. 82 474. 509 
.■)47. 584. 619. 675. 695. 733. 765. 

— Versammlung gelegentlich der Elektricitlte 
Ausstellung in München. 82. 691 722. 769. 847 

83. 86. 

— Jahresversammlung in Berlin. 83.389. Tages 
Ordnung. 83. 253 285 — Sitzungs-Protokolle. 83 
393. — Jahresbericht des Vorstandes. 83. 396 

— Berichte Ober di« 55weigvereine. 83. 401. - 
Eröffnung der Versammlung. 83. 429. — Ver- 
handlungen. 83. 435. 471. 522. 549. 601 636 
688, 720, 763. 

— Jahresversammlung in Wiesbaden. 84. 377 

— Tagesordnung. 84. 257. — Sitzongs-Protokolle 

84. 380. — Jahresbericht des Vorstandes. 84 
386. — Bericht über die Zweigvereine. 84. 393 

— Eröffnung der Versammlung. 84. 483. — 
Commiasionsberichte. 84. 543. 562. 586. — Ver 
handlangen 84. 634. 657. 705. 766. 814 

— Jahresversammlung in Salsburg. 85. 112,289. 
545. — Programm. 85, 321. — Elinladung a 
Tagesordnung 85. 429. — Jahresbericht des Vor- 
standes. 85. 548. — Bericht über die Zweig 
vereine. 85. 556. — Sitzungs-Protokolle. 85. 560 

— Eröffnung der Versammlung nach den steno 
graphischen Anfzeichnungen. 86. 577. — Ver- 
handlungen der Versammlung tuich den iteno- 
graphischen Anfzeichnungen. 85. 613. 644. 673. 
706 787. 768. 796. 827. 881. 942. 975. 

— Jahresversammlung in Eisenach. 86. 285. 485 

— Einladnng, Tagesordnung nnd Programm 36 
405. 433. — Jahresbericht des Vorstandes 86 
489. — Bericht Ober die Zweigvereine. 86 4!6 

— Sitzungs-Protokolle. 86. 500. — Eröffnung der 
V'etsammlung nach den stenographischen Auf 
Zeichnungen. 86. 520. — Verbandlungen der Ver 
Sammlung nach den stenographischen Aufzeicb- 
nungen. 86. 543. 567. 571. 589. 619. 645. 683. 714. 
737. 746. 781, 831. 1012. 1035. 87. II. 61. 102 
127. 163. 290. 

— Jahresversammlung in Hamburg 87. 281,346. 
.589. 809 — Einladung, Tagesordnung u Pn> 
gramm 87. 481. — Sitzungs-Protokolle 87. 591 
— Jahresbericht des Vorstandes. 87. 625. — 
Bericht über die Zweigvereine. 87. 631. — Ver 
handiungen der Versammlung nach den steno 
graphischen Aufzeichnungen. 87. 810. 849. 877 
906. 943. 974. 1001. 1033. 88. 18. 315. - Zn 


DiQitiZOvj s/y 



Beleurhtangswown. — I. Sachrejfiflter, 


145 


samrnensetxnng der verschiedenen CommiHsionen. 

87. 1174. 

Terelne. Deutscher ¥erein der Gas- u. Wasserfach- 
mäaner. Jahresversammlung in Stuttgart. 88.81d. 
421 505. — >Iinladung. 88. 505. — Tagesonlnung. 

88. 500. — Sitsunga-ProtokoUe 88.507. — Jahres 

bericht des V^orstandes. 88. 57.5. — Rericht ülwr 
die Zweigvereine. 88. 579. — Kröffnung der 
Versammlung 88. 657 — Verhandlungen der 
Versammlung nach den Htenographischen Auf- 
zeichnungen. 88. B59. 091. 721. 749. 777. 80!». 
8^10. 858. — Bericht der Kerrencoinmission, 

Bildung einer LichtmeascommiSHion n. deren Zu- 
aammensetzung. 88. 569. 571. 75»>. 895. Anm ~ 
ZuaamraenseUnng der (Toaheizungs*, GaHmesser-, 
Ammoniak- u. BlitzcommiH.Hion, sowie der Com- 
mission fOr Wa8.serstatiBtik, 88. 572. 7i»0. — 
Zusammensetzung der verschiedenen Ojmmis* 
siouen. 88. 1108. 

— Vorstandssitzungenin . Köln. 74.077, Hannover 
78. 149, Dresden 78. 260, München 82. 843. 

— Kecbnungsahsohlüsse u. sonstige finanzielle 

V'erhaltnisAe 75. 552. 77. .*107, 78 IUJ2. 79. 449. 
80. 374. 4aT 81. 400 4(i4. 82. 4.%. 83. 404. 

84.391. 85. 555. 559. 86. 4!t8. 87. 034. 88. 010. 

— Mitgliedschaften, Zugang u. Abgang. 74. 4u7. 

414 424. 75. 478. 76. 372. 77. 359. 78. 324. 
334. 79. 441. 448. 80 373. 377. 398. 81. 402 
82. 432. 88. 403. 492. 84. 389. 85. 5M. 86 

494. 87. 0;iO. 88. 579. 

— Mitglieder- l>ezw. Theilnehmcr Verzeichniss. 

74. 4. 76. 5. 76. 35. 11 93. 78. 4. 7f>3. 79. 781. 
80. 747. 81. 823. 82. 858. 83, 1H>5 84. 924. 

86. 1011. 86. 1050. 87. 1160. 88, 1153. 

— Beru/sgenossenschaft der Gas- u. Wassermrke für Un- 
lallversicherung. — Schritte zu deren Bildung u. dar- 
auf bezögliche Beschlüsse. 84. 081.785. 85. 2.25.81. 
138. 401. 765. — Einladung zur V'orversammlung der 
Betriebsuntemehmer. 85. 88. — Uebemahme 
von V'ollmachten für die Vertretung abwesender 
Betriebsunternehmer. 85. 137. — Uebersicht 
über Zahl der Betriebe u. Arl>eiter der Beruis- 
genossenschaft. 85. 139. s. a. 88. 501. — Ge- 
nosseiischaftsversammlungen der Betriebsunter 
nehmer von Gaa- u. Wasstirwerken. 86. 209. 45»>. 
641. — Grundsätze für Aufstellung des Statuts. 
H5. 212. 40l. — Bildung u. Thätigkcit der Berufs- 
genossenschaft. 86. 129. 489. — Rechnungsab- 
schluss. 87. 393. — Mittheiluugcn aus der Ge- 
nossenschaft 87. 392. 88. 908. — Festsetzungs- 
bescheide, Recura- u. Berufungssachen. 88. 495. 
767. — VorstandssiUung. 88. 705. — Verwalt- 
ungsbericht 88. 970. 

— Blittelrheinischer Gasindustrie- ¥erein. — Aufruf 
zur Gründung. F. H. W. Ilgen. 74. 582. 
027. — Versammlungen in: St Johann-.Saar 

(?eueral-R^g. z. Jonm, f Gzühel. u 


brücken. 77. 7»»0, Mainz. 77. 701, Heilbronn. 81 . 
718, Batlen • Ballen. 82. 741, Freiburg i. B. 83. 
750. 795, Kaiserslautern. 84. 747. 772. 780. 843. 
H84, Saargemünd. 86. 8 41, Karlsruhe. 87. 283. 
310. 340. 389. 032, Ludwigsburg. 88 113. 135, 
Kühnar 88. 853. 1010. 1030. 1065. 1101. 
Vereine. ¥erein pfälzischer Gasfachmänner. — Be- 
richt über die Versammlungen zu Ludwigs 
hafen a. Rh. 74. 024 u. Heidelberg. 75. 770. 

— ¥erein der Gas- u. Wasserfachmänner für Rheinland u. 
Westfalen. — Vereinsangelegenheiten. 79. 084. — 
Versammlungen in : Bochum. 76. 33.5, B(»ppard. 77. 
025, Köln 83. 144, B^en.84. 147, Duisburg 84.794, 
Elberfeld. 85. 3, Köln. 86. 490. — Versamm- 
lungen im Jahre IHSO.'^S?. 87. 032, — Versamm- 
lungen in: Drachenfels. 87. 803, Osnahrüek. 88. 
69, KUwrfeld. 88. 306. 782, Köln. 88. lUH*. — 
Besprechung des Frachttarifs für Coke. 86.217. 
318. 

— ¥erein Sächsisch- Thüringischer Gasfachmänner. — V er- 
Sammlungen in : Zwickau. 79. 66, Bautzen. 79. 
5.57. 718, Ixiipzig. 86. 218, Greiz. 87 963, 
Zwickau. 88. 204. 480. 

— ¥erein der Gas- u. Wasserfachmänner Schlesiens u. der 
Lausitz. — Versammlungen in : Breslau. 75.49, Lieg- 
iiitz. 75.705.76. 14,Sagan. 78 524 586. 599, Bautzen . 
79. 557. 718, Schweidnitz. 81. 631, Ratibor. 83. 
802. Ber. 904, Bunzlau. 84. 820. 848, Grüiiberg. 
85. 953. 987, Freibnrg i. S<-Iil. 86. 619. 735. 830. 
87. 032, Forst in der Lausitz. 88. L 41. 

— ¥erein für Gasindustrieu. Beleuchtungswesen in Böhmen. 

— Conferenz in TepHtz. 81. 256. — Coustituirende 
Versamiülung in Pnig 82. 355. — Versumiuluiigen 
in : nisen. 82. 707, Eger. 86. 284, Prag. 87. 847. 
L. 88. 1144. 

— ¥erein der Gasindusiriellen in Oesterreich -Ungarn. 

— Constituiremle Versammlung in Wien. 81. 599. 

— Generalversammlungen in: Wien. 82. 355. 419. 
84. 585. 86 280. 408. 87. 179, Graz. 83 28»;. 
358. 422. 037, Budapest 85, 2»J7. 459. 

— Gasfachmännervereine des Auslandes. — Notizim 
aus den Verhandlungen. 77. 357. 79. 558. 

— ¥erein der Gasfachmänner Amerika's. — Ver- 
sammlungen in : New York. 74. 50, in Cleve- 
land. L. 74. 700, Brooklyn. 75. 100, Washington. 
75. 7l5, New-York. 76. 135. 208 77. 154, Boston 
L. 82. 85, Pittsburg. 82. 704. 83. 192. — Bildung 
eines zweiten Gasfachmäuner-Vereins in Nord 
umerika. 75. 327. 

•— ¥erein der Gasfachmänner in Belgien. 11. 297. 

— ¥erein der Gasfachmänner in England. — Versamni 
lungen in : London. 74. 572. 032, Leeds. 75 474 . 
039. 675, London. 76. 370. 586. 611, Bristol. 
77. 638. 666. 7H8, Ixtndnn. 79. 40, Newcastle 
upon Tyne. 80. 47, London. 80 332, Birming- 
ham. 81.449, London. 82. 407, ShelÜeld. 83.470, 
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Ix)n<lon. 84.410, Manchester. 85. 114. Lon- 
don. 80. 286. 517. 87. 281. 88. 314. 689. 
Vereine. Gasfachmännernerein von Nord-England. — 
Auszug aus den Verhandlungen der Versamm- 
lungen in Glasgow. 74. 686, in Dundee. 75. 679, 
in I'ldinburg. 76. 704. 

— Technischer Verein für Gasindustrie in Frankreich. 
Verein französischer Gasingenienre. — General- 
versammlung in Paris. 74. 406. 542. — Auszug 
aus den Verhandlungen der Jahresversammlung 
in Paris. 75. 614. — Versammlungen in : Lyon. 
76. 369. 77. 2. .51. 67, Rouen. L. 78. 237, Nantes. 
Hl. 419, Paris. 81. 705. 82. 468. 84. 410. 7f4), 
Marseille 83. 357. 758. Ber. 904, Bordeaux. 85. 
114. 187.611, Paris. 86. 408. 565, Nancy. 87. 769, 
Boulogne sur Mer u. London. 88. 314. 689. 

— Verein der Gasfachmänner Italiens. — Gründung. 
74. 613. — Versammlungen in; Brescia. 76. 555, 
Rom. TS. 266. 450, Turin. 84. 540. 

— Verein der Gasfachmänner der Niederlande. — Con- 
currenzausschreiben für Gasmotoren verschietle- 
ner Systeme. 84. 682. — Versammlung in Haag. 

84. 752. — Jahresversammlung in Arastonlam. 
86. 538. 

— Verein von Gasfachmännern der Schiveis. — Ver- 
sammlung in Luzern. 76. 336. 

— Verein der Gasfachmänner von West-Schottland. — 
Versammlungen in: Hamilton 74. 362, Dunifries. 
74. 685, Mnsselburgh. 74. 748, Ijinark. 75. 589, 
Greenock. 76. 369. 77. 590. s. n. L. 77. 84 . 528. 

— Elektrischer Verein in Amerika. — Versammlung 
in New-York. 85. 823. 

— Deutscher ßraunkohlen-lndustrieverein. — General- 
versammlung zu Halle. 86. 641. 

— Verein von Ammoniakinteressenten, Versammlung 
in Berlin. 87. 281. 

— Verein deutscher Fabriken feuerfester Products. — 
Versammlungen in Berlin. 81. 175. 84. 93. 343. 

85. 131. 86. 181. 88, 125. 

— Verein deutscher Cementfabrikanten. — Versamm- 
lungen in Berlin. 81. 337. 85. 132. — Proto- 
kolle der Verhandlungen des Vereins u. der 
Section für Cement des deutschen Vereins für 
Fabrikation von Ziegeln , Thonw.aaren , Kalk u. 
Cement. L. 87. 732. 

— Verein deutscher Glasindustrieller der Beleuchtungs- 
branche. — Gründung u. Statutenauszug. 82. 131. 

— Eisen- u. Stahl-Institut. — Versammlung in Imti 
den. 85. 362. 

— Verein zur Wahrung der Interessen der chemischen 
Industrie. — Versammlungen in Reiehenhall. 81, 
775 u. in Frankfurt a. M. 87. 953. 

— Verein deutscher Ingenieure. — Versammlungen 
in ; Stettin. 85. 576, I^eipzig. 87. 735, Breslau. 
88. 624. 

Vergasung. Begriff. F, Lürmann. L. 82. 340. 


Verordnungen siehe Gesetze. 

Vlolaceln. Darstellung. R. Gottheil. L. 75. 253. 
Vlseosltat siehe Gele. 

Vorlage (Hydraulik) s. a. Aufsteigrohre u. Tancli 
rohre. 

- Foulis's Hydraulic stokers. L. 74. 170. s.a. 75.473. 

— Gasn'tortenvorlage mit eigenartigem Versohlass 
u. Dichtungsdeckel. Th. v. d. Linden. Pak 8fl. 
*727. — Constmetion einer Vorlage zur mSg- 
lichsten Beseitigung der Verstopfungen E. 
Schwarzer. 8.3. *647. — Vorlage mit Drorv'- 
schem Theerablauf. 84. 850. — Vorlage mit 
Ausgleichreservoir für Gaserzeuger. E. Ledig. 
Pat, 87. 1024. 

— Neuerungen an Vorlagen. J. Alexander. 74 
686. W. A. Valon. Pat. 74. 730. Hasse. 80 
414. Taf. 6. Fig. 3. a. b. c. s. a. 80. .596 u. h. 
Brede. 80. 001. Em. Hecht. 86. *1013. Liegel, 
so. *1015. 1038. de Liefde. 86. *1016. M. II- 
henny. 86. *1017. Key. 86. •1017. J. Alexan 
der. 86. *1020. W.W.Box. 86. *1020. BremonJ. 

86. *1036. O. Ruppert. Pat. 88. *37.5. 

— .VuslwBserung schadhafter Theervorlagen wSh 
rend des Betriebs Eiidenthum. 76, 1.5. — 
Einfrieren der V'orlage. C. Müller. 80. 90. 

— lieber Theervorlagen Merkens. 81. 422. 
C. Müller. 81. 423. — Erfahrungen mit der 
Klönne'schen Vorlage. Viehoff u. Kuglcr. 
86 . 12 . 

— Vorrichtung zum Theerabfluss. Coze. 77. .52. 

— Ausgleic-hreservoir für Theervorlagen. E. 
Ledig. 86. *7.50. — Vorrichtung zur Reinigung 
der Vorlage. R. Barth. 86, *1014. s. a. 86 
1015. 

— Venliekiing des Theers in der Vorlage u. 
Mittel zur Beseitigung lier daraus entstehenden 
Gefahren. Müller. 78. 437. Kohlstock. 78. 
437. Merkens. 78, 438. — Theerverdickiing 
in den Vorlagen beim Uebergang zur Geuenitor- 
feuerung. OecholliÄuser. 78. 629. Hasse. 

80. 414. — Veidickung des Theers in der 
V'orlage und Beseitigung desselben wilhrenJ 
des Betriebs. Merkens. 80. 9.5. — Besei- 
tigung von Theerverdickiingcn in <ler Vorlage. 
A. Klönne. Pat. 80. 616. Pat. 84 404. — l'eber 
Theerverdickiing in der Vorlage u. deren Be- 
seitigung. 83.805. Merkens. 81.422. Liegel. 

81. 422. Kunath. 83 321. Fischer. 83. 323. 
Liegel. 83.323. Kohlstock. 83 323. 495, a a 
83. 805. Kunath. 84. 262. 85. 910. — Explo 
sion in Folge von Theerverdickung in der Vor- 
lage. Fischer. L. 86. 1036. — Vorrichtungen 
zur Verhütung der Ansammlung von dickem Theer 
in der Vorlage. Livesey. 86. 1017. Whimster 
86. *1013. Km. Hecht. 86 »1014. 
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Torlage. Anwendung von Dampf , Luft- mler Gas- I 
ilnick, um das Kintauclien der Kohre in der j 
Hydraulik zu liewirken oder aufzuhehen. J. ' 
West, l’at. 74. 755. — üebcr Aufhebung des 
Drucks in der Hydraulik. Key. 76. 706. — 
üeber Aufhebung der Tauchung. Bremond. 
77. 68. — Vortheil der Aufhebung ilea Druckea 
in der Hydraulik während der Destillation der 
Kohle. Th. Forstall. L. 78 632. — Ueber 
Druckentlastung in der Vorlage M Ul 1er. 82. 
4UU. Li ege I. 82. 400. — Ueber Auflielmng der 
Tauchung in der Vorlage, inabesondere vermittela 
des Xaumann'schen Systems. Fr. Lux. 86. 
•1012. »lOab. »1042. 1048. 87. 72 W. Oechel- 
liäuaer. 86. 1045. Schwarzer. 86. 1046. 1048. 
Hegener. 86. 1047. KOrting 86. 1047. Ko- 
nath 86. 1047. 

— Vorrichtungen zur Aufhebung des Drucks in der 
Hydraulik. G. Thorneloe. Pat. 74. 150. J. 

G. Hawkins. Pat 74. 246. 278. 795. s. a. 75 
680. 8. B. Darwin. Pat. 74. 346. J. West. 

L. 74. 609. A. Thomas Pak 74. 011. W 
White. Pat. 77. 19. J Moore. Put. 77. 238 
W. IV. Monk. L. 81. 95. K. Schwarzer. 81. 
594. Cokey «St Sons. 86. 1016. , 

— Vorrichtungen ii. Apparate zur Aufhebung der [ 


Tauchung. W. W. Box. Pat. 74. 639. L. 74. 
706. Pat. 75. 177. J. Porri u. K. Leigh. Pat. 
75. 301. «S. Chandler n. G. VV. Stevenson. 
Pat, 75. 684. s. a. 86. *1036. W. L. Co pp u. 
C. White. Pat. 76 6.53. A. Thiem. 86. 
•1013. Thomas u. Caffal. 86. *1017. Haw- 
kins. 86. *1018. Livesey. 86. *1018. Bressoii. 
L. 86. 1019. .1. West. 86. *1019. Boyd. 86. 
*1021. W. A. Valon. 86. *1021. Porri u. 
Leigh 86. *1035. J. Gibb. 86. *101.5. För- 
ster. 86 *1037. Merkens. 86. *1037. Pfudel. 
86. *1038. Li nd ne r. 86. *103«. 

Vorlage. Selbstthätigcr Verschluss des Tauchnrhrs 
u. Aufhebung des Drucks in der Hydraulik K. M. 
Caffal u. A. Thomas. Pat. 75. 176 — Neue 
Tauchung u. By-Pass ausserhalb der Hydraulik. 
J. Gibb. 75. 679. — Teleskopische Anonlnungen 
zur Aufhebung oiler Itegulimng der Tauchung. G. 
Boyd. 75 679. — Copp'a Vorrichtung zur Auf. 
heliungderTauchung. Nelson. 76. 706. — Apparat 
zur Druckentlastung der Kintauchrohre in Vor 
lagen Lindner. Pat. 83. *814, — V'orrichtung 
zur Hebung u. Senkung der Sperrflüssigkeit. 
Smith. 86 *1016. — Vorrichtung zur Hebung 
und .Senkung «les Tauchrohrs. G. Thorneloe. 
L. 86. 1019. 


w. 


Waage. Kerzenwjiago mit eloklrisHuT Krjfistrir 
nng den Gleichj^ewichts. H. Krass. 85 

— AL‘rostatische Waage *ur Uestlminung des ' 
iperiflschen GewirhU der Gase. Konimel. L. 

86. 172. — * Die Gaswaage, Apparat r.ur auto i 
matischen Bestimmung <les speciHs<'lien (Gewichtes 
n. der ZusanimenstHaung von GaHeii. Fr. Lux. I 

87. •251. *258. 88. 

Wichs 8. a, Erdwachs. — Untersuchung des 
Bienenwachses. H. Hager. L. 80. 652. — Her* 
Stellung eines Wachsersatzes aus Ozokerit. Ch. { 
Chemin. Pat. 85. Iü7. 1 

Wiehsy Japaiiestsches« Abstammung, Gewinnung 
n. tteinigung. L. 74. 608. 

Wärine s. a. Gase u. Heizung. 

- Iael»r- u. Handbucli der Thermochemie. A. Nau- 
mann. L. 82. 665. — Ueber die KortschritU* | 
auf dem Gebiete der Wärmetechnik. W. Weyl. 

U 79. 176. — Die Technologie der Wärme. K 
Schwackhofer. L. 83. 267. 377. L. «4. 7;JÜ. 

— Die Wärme. P. G Tait. L. 84. 729. — EIo 

nieutare Darstellung der mechanischen Wärnie- 
theorie für Oase. A. Voss. L. 87. 7b2. — ICle- i 
inentaral>haiidlung üt>erdic Wärme. U. »Stewart | 
L. 88. 676. 1 


Wärme. Studien fll>erdie Regeneration der Wärme. 
Krautz. L. 74. IP>. 146. — Grad der Durch- 
sichtigkeit der Klamme für Wärme. G. A. Hirn. 
74. 567. — Sparsamkeit in der Erzeugung u. in 
dem Verbrauche von Wärme I). O. Eduards. 
L. 74. 703. — Abhandlungen üljer die höchsten 
Temperaturen, welche theorctisch mißlich ii. 
praktisch erreichbar sind. Bcrthelot. Cail- 
letet. Deville. VioUo. L. 74. 727. — Ueber 
Wärroeleitung einiger Bamnatcrialien. C. Lang. 
L. 74. 728. — Einwirkung der Hitze auf einige 
Kohlenwasserstoffe. P. Barbier. L. 74. 750. — 
Ausnutzung der Wärme zutn Erhitzen, Beleuchten 
u. Ventiliren. C. Ritschie. Pat. 74. 7.5.5. — 
Das Welter'sche Gesetz u. die latente Vergas- 
angswärme des Kohlenstoffs. F. I..0rmann u. 
G. Bethken. L. 76. 51. — Uel>er Anziehung 
u. Abstossung von Licht* u. Wärmestrahlen. F. 
Neesen. L. 76.52. — Temperatur der mit Gas 
geheizten Oefen. 8. Parias 6. L. 76. 122. — 
Ueber eine neu entdeckte Wirkung der Wärme. 
C. Bender. L 76. 314. — Uel>er die bei der 
Gasfabrikation erfonlerlichen Wärmemengen u. 
über den Werth erhitzter Luft. H. Brehm. 76. 
379. — Wärmeverhältnisse iti Gasöfen bei Ver* 
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Wendung von feuchten Brennstoffen. R. Acker f 
mann. L. 77. .*K)7. — Ueber die Nutzbarkeit 
der Wärme u. anderer Xaturkräfte. C. W. 8ie- 
meiiB. L. 80. 23. Einnusa der Ktraldenden | 
Wärme der Heizgase auf die Dumpfcntwirklung ' 
bei Dainpfkeaselanlagen. K. Koch h. HO. 757. 

— Schneedecke u. Kaaendecke aU thermische , 
iMoIirmittel, Becquerel. L. 81, 202. — Die 
He<leutung der Wärmeeinheit in England. J. 
QuagHo. 81. 553. — Ueber die Krhaltung der 
Energie der Sonne. C. W. Siemens. 82. 255. 

— Uet)er Regeneration der Wärme. L. 83 1G7. 

— Ueber die Absorption strahlender Wärme in 
Waaserdmnpf u. Kohlensäure. K. Lecher. L. 
83 .‘Ml. — Wirkung freier Moleküle auf strahlende 
Wärme u. deren Umsetzung in Schall. J. Tyn- i 
da 11. L. 83. 341. — Ueber Temperatur, Licht, 
Uesammtstrahlung u. Bestimmung der Sonnen* 
wärme auf elektrischem Wege. W. Siemens. 
84. 49. — Ueber die von Dampf durch eine 
Mettallwand in Wasser übertragenen Wärme 
mengen. Nagemann. L. 84. 550. — UelK*r 
Wärmeregenerirung. Ilennecart. L. 85. 470. 

— Temperatur der Wassergasfiammo. E Blass. 
86. 231. — Die Bedeutung der Dissoi'iatious 
temperatur in der PyroUn^hnik. K. Lürmann. 

L. 86. 728. — Die Grenztemperuturen für den 
Beginn der Lichtausstrahlung. H, K. Weber. 

L. 87. 1083. — Das mechanische Aequivalent 
der Wärme. C. J. Hanssen. 88.25.3. — Wärme- 
erzeugung der verschiedenen künstlichen Licht- 
quellen. V.B. Lewes. 88. 1078. — Die Wärme 
Strahlung der Petroleumlampen bei Anwendung 
verschiedener Cylinder. B. Nebel. 88. 1141. 

Wärme. Dieobere Grenze derVerbrenimngstempera- 
turder Kohlen. H. Valerius. L 77 237. — Ver- 
l>renniingstein|>eruturen. Berthelot. L. 77 376. 
52.5. — Ueber die ViTbreniiungstemperatnr u. 
die Dissociation der Kohlensäure o. des Waaser- 
dampfcs. Mnllard u. Le Chatellier. L. 82. 
452. — Entzündung8tomp<*ratur explosibler Gas- 
gemische. Mullard u. Le ChatelHer. L 
83. 16<>. — Die Entflammungstemperatur explo- 
sibler Gasgemische. Mallard ii Le Chatol- 
lier. L. 83. 374. — Ueber die Verbrenii- 
ungslemperaturen u. die speciÖsche Wärme der 
Gase. Mallard u. Le Chatelier. 86. *H18. 
949. — Ueber die Verbrennungs* u. Bildimgs- 
wärme fester Kohlenwasserstoffe. Berthclot i 
u. Vieille. L. 87. 112. — Entflammungs- u. I 
Entzündungstemperaturen einiger flüssiger Han 
delsartikel. F. Oanttcr. L. 87. 551. — Verbnmn* 
ungsU'mpemturdes Generatorgases n. de« Wasser- 
gases. G. Lunge. 87. 949. 

— Niedere Temf>erHtur einer l'lamme. Merrike. I 
L. 77. 527. — Apparat zur schnellen Erzeugung ( 


hoher Wärmegrade u dessen verschiedene An- 
wendungen. M, Flürscheim. Pat. 81. •514.— 
Erzeugung niedriger Temperaturen durch ver 
flflssigte Gase. L. 88. 228 — lieber die An 

Wendung von Sumpfgas zur Erzeugung niederer 
Temperaturen. L. Gailletet L. 84. 624. S. 
Wroblewski. L. 84. 643. 

Wirme. Ueber die Möglichkeit, hohe Temperaturen 
photometrisch zu messen. J. Dewar. L. 74 41 

— >fes8Ungen Ober die Temperatur in Retorten 
M. 8. Greenough. L. 77. 235. — Directe Mes 
Rung von Flammentempemturen. F. Rosetti. 
L- 78. 137. — Bestimmung hoher Temperaturen 
F. Fischer. L. 79. 201. — Apparat zur Bc* 
Stimmung der Verhrennungswärme. F. Fischer 
L. 80. *136. — Ueber Teraperaturmessungen 
F. Fischer. L, 80. 236. — Die wichtigsten ln 
strumente für die Bestimmung der Verbrennungs 
wärme. F. Fischer. L. 80. 236. — Vorrichtung 
zur Bestimmung der Temperatur von Retorten 
H C. Bo wen. L. 80. 679. — Optisches Messen 
hoher Temperaturen. Crova. L. 81. 617. — 
Thermoelektrischer Apparat zur Messung von 
Temperatunm bis etwa WK)® C- Siemens a. 
Halske. L 81.733. — Instrument zum Messen 
hoher Wärmegrade. K. Möller. Pat. 82. •831. 

— Ueber die Bestimmung der Temperatur der 
Rctortenöfen. Ledere. L. 83. 620. — Ver 
bcsseningen an dem Hobson'schen Apparat znr 
Ternperaturbestiiiimung des heissen Gebläse 
winde«. Fr. Krupp. Pat. 84. *506. — Calori 
metrische Untersuchungen M. Rubner. L 85 
476. F. Stohmann. L. 85. 529. L. 86. 697, 

— Normalkegel für die Bestimmung der Tem 
pi^raturen in den Oefen der keramischen ln 
dustrie. H. Seger. L. 86. 363. s. a. Px'rometrr 

— B(K)bachtung der Betriebstemperatur im Innern 
der (Tasretorten. A. Hointz. 86. 894. — Tem 
pcraturbestinimungen mit Seger’s Normalkegeln 
L 87. 270. — Temperaturbestimmung mit sog. 
Prinsep’schcn Lcginingen. Eng. Schilling 87 
743. — Ueber die Ermittlung des Wärmever- 
lustes in den Kainingasen u das compensirte 
Dasymeter. A. Sieger!. 88. *736. — Beohach 
tungen zur Messung der Temperatnr der Erd** 
in verschiedenen Tiefen. L. 88. 948. — Ver- 
fahren u. Apparat zur Bestimmung von Tempe 
raturen u. des Barometerstandes J. tViborgh. 
Pat. 88 *989. 

— Temperaturmeftsungen ira Hof* u. National 
thealer zu München l>ei elektrischer u. l)ei Gw 
beleiichtung, bei leerem u. bei vollem Hanse. 
Fr Renk. 85. 372. — Temperatursteigerong in 
mit Menschen gefüllten Räumen l>ei elektrisclieni 
Licht u. bei Gasbeleuchtung mit gleiohzeitigt'r 
Ventilation. 87. 213, — Temperaturme.ssungvo 
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)jei voUein Hause, im Saal« des kgl. Odeons au 
Manchen. Fr. Kenk. 87. *2:^3. — Die Erhöhung 
der Temperutur bei Gas u. bei elektristdier Be- 
leuchtung nach Fischer u. Peukert. K. Hart« 
mann. 87. UMl 

Wüme^ speciflsehe« Heber die spenfischeWArme 
der Gase. E. Wiede man n I*. 76. t>52. — üel>er 
tlie Abhängigkeit der sj)CciftHchen Wftrine der 
(tasc bei constantcm Volumen von der Tenipo- 
ratnr u. die Wftrmeleitungsfähigkeit der Gase. 
A. Wüllner. L. 78. 7(>i — Uel)er die »peci- 
6sche Wurme der Gas« bei hoher Temperatur. 
Mallard u. Le Chatellicr. L. 82. 227. 
Vieille. L. 83. 665. Clerk. L. 86. 697. — 
Uel>er die Messung der 8piH!iiischen Wärme u. 
der LeitungBfähigkcit. Morison L. 84. 729. — 
l-’eber die Verbrennungstemperaturon u. die 
specifische Wärme der Gase. Mallard u. Le 
Ohatellier. 86. *918. 949. — Untersuchungen 
Aber die spccifische Wärme u. die Aendening 
des Agregatzustandes bei hohen Temperaturen. 
Pionchon. L. 87. 471. 

WärmelsoliningNmiiMe siehe Umhalluiigsmasst’ im 
Register für Wusserversoiyung, 

WlnDeleltaog siehe Wärme u. Wärme, spccitische. 
Wärmeregeneratoreil siehe Kegenerutoreii. 
Waseker« Waschapparat zum Reinigen von Leucht- 
gas n. anderen Gasen. L. Chevalet. Pat 83. 
•42U. — Gas- Wasch- u. Reinigungsapparat. J. 
Laycock u. Th. Claphani, Pat. 83 •62->. — 
Apparat zur Answaschong von Ammoniak u. 
Theer aus heissen Gasen. F. Lorenz. Pat 85. 
*7J9. — Gaswäscher für Cokereien. Otto. 85 
119. — Colonnenwasclier. Aug. Klönne. Pat. 

85. *923. Pat 86. *213. — Neuerung an dem 
Livesey'scben Gaswäscher, .1. Quaglio. Pat. 

86. •3*>7. — Gasstrahlwaschor zur AuKscluMdiiug 
von Theer. R. Fleischhauer. 87. *27. — 
Trichterförmige Zwischenbödeu in Verbindung 
mit spiralförmigen Rippen an Gaswäschern. G. 
Pflücke u. T. Hahn. Pat, 87. *609. — Selbst- 
regulirenderGastrahlwascher. RFleischhaiier* 
Pat. 87. *1020. 

— Neuerungen an Waschern. D. llulett u. 8. 
Chandler. Pat. 75. :402. G. E. Saville. 76. 
687. L. 77. 201. Pat. 77. 529. E. 8. ChateU. 
Pat 78. 23H. Kirchweger. Pat 81. *102. E. 
Ledig. Pat 88. *195. 

— Werth der Wascher für die Reinigung u. Ent- 
fernung des Ammoniaks aus dem Gase. C. Hunt 
76. 612. — Ueber Wascher. R. H. Patterson. 
L. 80. 22. — l'eber Kühl u. Waschräume für 
Oase der Hochöfen, Coke<den u. Geueratoren. 
84. 633. F. Lürmann. 84. 639. 

— Der Standard Wascheru.Scrubber vonK I rk ham, 
Hulett u. Chandler. 78. 532. 80. •443. — 


j Uel>er Andersons Gaswascher u. Hcrubher. Pat- 
I terson. L. 79. 543. — üehcr den Standanl- 

I Waschcr-Werubher Aug Klönne. 80. 602. 81. 

j 38. J. Quaglio. 80. 633. — Betrieb mit dem 
I .Staudard-Wascher-Scruhber. B. Merkel, 83.289. 
— Wascher-8cruh!>er. O Mohr. 82. *251. — 
— Versuche mit dem Mohr'schen Wascher* 
S<Tubber. 83. 490. 85. 163. — Ktagcn-Wascher- 
SiTuhher. E. Ledig. Pat. 85 *768. 85. *866. — 
Ck)lonnen-Wascher*S<*jnibher. Aug. Klönne Pat. 
86. *932. — • Gaswascher 8crubl>er. O. Riippert. 
I Pat. 88. *377. — Conccntrischer Rohrwascher 
I u. Sernbber. H. Langen. Pat 88. *988. 

I Was.Herdampf siehe Dampf. 

Wassergas s. a. rarhunition, Gashereitiing, Gas- 
bendtungsapparate, Generatoren, Kohleno.xyd, 
Oefen u. Wasserstoff. 

— Geschichte der industriellen Darstellung. L. 

I 77. 13. — Geschichte n Darstellung. L. 78. 706. 

I — Das WasHergas, seine Geschichte n. Hörstel 

j lung. II. Morton. L. 80. 21, S. Schiele. L. 
86 582. März. L. 86. 768. 

— Därstellung. L. Stevens. Pat. 74. 278. K. M. 
L. P- Louttit. Pat 77. 676. — Darstellungaus 
gewaschenen Schröhen von den Rückständen <ler 

I Puddel- u. Schwelssofenfeuerungen. L 85. 277. 
~ Darstellung durch Behandlung eines glühen- 
den (Tomihches von Kohle u. Eisenoxyd mit 
Wasserdampf- M. Bauer. Pat. 87. 274. Pat 
j 88. 57. 

— Duretellung von carbonieirtem Wassergas. W. 
R. Lake. Pat. 75. 625. R. P. Spiee. Pat 76, 
26. — DarsUdlung u. Carhurining. H. C. Bull. 
Pat 81. *513. 

1 — Neuerungen in der Erzeugung von Wassergas 
u. den dabei angewoiidcbm .Apparaten, <1 8j»ring 
Dwight Pat. 83. *624. E. Jerzmanowski. 
Pat. 85. *358. W. S. Sutherland. Pat. 85. 
•922. 

i — Krztnigungskosten u. Heizeffect des Dowson 
I WasHergase.s, sowie seine Anwenthing zum Bc- 
! trieb Otto'scher Gasmaschinen. 81.674 — Dow- 
Hon 8 Verfahren für Wassergas u. Motorenl)etrioh. 
L. 82. 410. — Dowsongas u. dessen Preis. J. Dow- 
son. L. 86. 476. — Das Wilson- oder Dowson 
Gas. G. Lunge. 87.913. — Dowson-Gas u. seine 
Anwendung zum Betrieb von Gasmotoren, 
i Hrtcking. 88. *460. L. 88. 3.34. 

— Process der Equitahlc Gas Company, Kalkg:is. 
W. Hempel. 87. 530. 

^ — Flamery Process. W. Hempel. 87. 6.*K). 

' — Granger-Wassergasprwess. W. Hempel. 87. 

•525. 

— Ueber Wassergasdarstcllung nach (iwynne- 
I Harris. SUliman n. Wurtz. L. 74. 146. 


Digiitzed by Google 



150 


BeleufhtiingHweHeii. — 1. SachregisU^r. 


yVaaaorgti», Hanlon-ii. Leadley-Procefts.W.IIempel. 
87. *527. 

Daretellung von carboniKirtem Wasaergas nach 
l/owe’s ProreHÄ. K.Durand. L 7B .’i55. — Lowe'a 
GasorxeugungHprocefw. 7H. *73. L. 70 51. L. 77. 
13. L. 78. :m. B. a. 78. 3.3. A. Wurtr, L. 76. 
215. E. Durand. L. 76. 355. — Strong s Gas- 
beroitungsvcrfahrcn. L. 79. 71K). — Darstellung von 
WaflBcrgas nach Lowe u. Strong. L. HO. 22. J. v. 
Quaglio. 80. 405. Dalilems. L. 80. 419. — 
Der Strong-Lowc-ProcesB u. die Generatorfeuer 
ung mit WaBserdampfzufUhning. 80. 3<‘)3. Dah* 
lern 8. L. 80.419. — Üeber die Leistungen de» , 
Strong’schen Verfahrxms mr Darstellung von 
Wassergas. Dwight. L. 80. 136. J. v. Quaglio. 

80. .3;J3. C. Winkler. 81. 345. 348. -- StrongB 
WuBsergaBproccBB. L. 82. 453. — Der Lowe 
Pn^ceHB. W. Hompel 87. *523. — Unkosten 
des LoweProcesses. W. Hcmpel. 87. 532. 

— Mc. Kenzie-Proress. W. Hcmpcl. 87. *531. 

— Das Selligue’sche Wassergas. 87. 419. 

— Tesei«^ rlu Motay's Waseerga8pn>ceß8. 80. 678. 
W. Hem pol. 87. *521*. 

— Ueher Was8erga8<lurstelliing. Lcncauchez. 

L. 75. 413. R.P. Spiee. L. 75. (»43. — UelH*r 
Wasflergasdarstellung zu Hcizzwecken. L. 77. 
.307. — Ueher die PrtKlnction von Wassorgaa 
IJ. Bunte. 78. 1*0. 80. 410. — Uelier Wasser ' 
gHHfabrikation. Körte, L. 81. 47. — Zur Dar- 
stellung. L. 81. 2.37. A. Naumann. 81. 218. 
Schiele, 81. 5^W. Quaglio. 81. 533. E. Ste- 
venaon. L. 82. 119. — Zur Herstellung von 
Wassergas u. dcsßen Umwandlung in laMichtgas 
in Amerika, v Quaglio. 83 *>06. — Ueher 
die Fabrikation u. Verwendung des WaBsergases 
zu Heizungs u. Buleuehtungszwecken. Osthues. 

85. 325. L. 85. 501. — Ueber den Betrieb von 
Wnfisergasöfen. O. Knaiidt. 85 897. — Üeber 
WaHsergaBdarstellung. Haug. 86. 658. — Be- 
rechnung der Selbstkosten. K. Blass. 86.2,32. 

— Ueber Einwirkung von Wassenhunpfaufglühende : 
Kohle oder Coke s. a. Dampf. J. H. Long. 

L. 78. 705. J. v. Quaglio. 80. 407. C. Winkler. 

81. 346. H. Bunte. 81 522. 527. E. Blass. 

86. 223. 8. a. L. 86. 848. — Einwirkung von 
Luft u. Wasserdampf auf glühende Kohle. C. 
Winkler. 81. 350. — Untersuchungen Ober 
den Wassergasjtroccss. H. Bunte. 81. *521. 

— Bildung von Wassergas heim Erhitzen eines 
(lemischcs von .schweren KohlenwasserstofEen, 
Sumpfgas u. Wasserdampf. E. Blass. 86. 224. 

— Auftreten von Siliclumwasscrstoff bei der 
Darstellung von Wassergas. E. Blass. 86 228. 

— Zur Kenatniss der WirgSnge bei der Heizgas. | 
u. Wiisser^osbcreitung. J. Lang. 88 *932. *%7. ‘ 


WaHsergas« Wassergas als der Brennstoff der Zukunft 
J.Quaglio. L 80.333. Anm. 419 — Riechend 
machen des reinen Wassergases durch Nitro 
henzol. R. v. Wagner. 80. 411. — Das Wasserga^ 
als KrsaU des Steinkohlenguses. J. v. Quaglio 

80. 378. 405. Elster. 80. 409. C. Winkler. 

81. 349. — Ueber den praktischen Werth dw 
Wassergases. L. 81. 330, — Die V'erbreniiung 
lies Wasserguses in» Vergleich mit der directen 
Verbrennung der Kohle in Luft. C. Winkler. 
81. ;M7. — üeber Wassergas. C, Winkler 
81. 34-1. v. Marx. L. 82. 564. Dürre. L. 82 
528. 786. — Zur Wassergasfrage. Quaglio 
81.535. C. Winkler. 81.538. s.a.83.598. 84. 14.7 
85. 324. 86. 97. — Ueber Wassergas in Amerika 
L. 83. 62. — Verwendung bei Incandescenzlirhi 
V. Quaglio. 83. 607. — Ueher Wasserga« mit 
besonderer BiTücksichtigung der in Amerika er 
zielten Resultate. 84. 107. — Ueber Wasserga.« 
u. dessen Bedeutung als Brennstoff. W. Ehren 
wertl» 84 441. L. 84, 5t*4. — Wassergas ohne 
u. mit Stickstoff. J. Lürmann. L. 85. 169.*- 
TfH^hnische Verwendung. L. 85. 277. — Wasse-r 
gas für Eisenbahnzwecke. L. 85. 528. — Ueber 
Wnssergas u. Generatorwasserga«. 86. 221. — 
Temperatur der Wassergasflamme u. das Fahneh 
jcim'sche Magnesia-GIöhlicht. E Blass. 86.2^11. 
232. — üel>er Wassergas u das Fahnehjelm’»<che 
GlühUcht. K. Kinzer. L, 86, 3*>2 s. s 417 

— Relativer Werth des Wassergases als Eisen 
reductionsmittel. B. II. Thwaitc. L. 86. 7*w. 

— Das Wassergas für motorische Zwecke. L. 86. 
789. — Heiz- u. Hehmelzversnchc mit Was8er)rA^. 
H. Rössler u, M. Ehrlich. 86 1*81. — 
üeber Wassergas; die Wassergasanlage in Wit 
kowitz; Betrieb der beiden Generatoren mit Köhl 
ring; Anwendung von Wassergas zum S<‘hwoUsen 
u. Martiniren, zum Beleuchten u. Beheizen der 
Wohnräume; Erzeugungskosten R. v. Langer 

87. 188. L. 87. 651. — Die Wassergas fragt* it 
deren gegenwärtiger Stand in Frankreich. Pe- 
1 a h a y. L. 87. 550. — (tonerator -WasM*rgÄ? 
d. i. Halbwassergas. G. Lunge. 87. 912. Aum. 

— Verhrennungstem|>eratur des Wasserg:isefi 
G. Lunge. 87. 949. — Verbrennungstemperatur 
des Generatorgases. G. Lunge. 87 949 — 
Zur richtigen Werthstellung des Wasserga.*^'. 
G. Lunge. 87, 911. 947. 993. — Die Ergebnissp 
des Wassergasos in der Praxis. G. Lunge. 
87. 947. 993. — Ueber die giftigen Eigcnschaflen 
des Wossergases u seine Zukunft als Heiz 
material. G. Lunge. 87. 91*6. — Das Wasser 
gsiH in hygienisdier Beziehung, K. Ilartmann. 
87. 1044. 1045. — Ueber die bei der Verwcmlun): 
des Wassergases zu iiidostricllen Zwecken er- 
forderlichen Vorsichtsmassrcgeln. G. L n n ge. 
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L. 88. 813. — Uericht Ober die im Züricher 
Hygieue lniititut angeBtellten Versuclic über die - 
toxiache Wirkung de» Wassergase» u. Halbwaaaer- 
gaaea. O. Wys». L. 88. 850. 

Waaaergas. Die Paraffine in dem fabrikmOaaig dar- 
gestellten Wassergas. H. Mor ton u. W.E. Geyer. 

L. 78. 480. — Zusammensetzang de» WaasergaHes. 

H. Bunta 81. 526. — ZuaammenaeUung des 
Dowaon Wasaergusea. 81. 674. — ZaBanunen- 
Setzung de» Dowsongaaea nach Wilson. E. Bl aaa. 
86. 230. B. a. 88. 460. — Zasammensetzung des | 
Wassergaaes u. des Generatorgase» sowie des | 
aus beiden erhaltenen Mischgaaes. E. Blass. ' 
86. 230. 231. — Zuaammenaetzung dea Petroleum- 
Waaaergaae» in Brooklyn (N'ew-York). Kemsen 

I. . 83. Hll. — Zusamraensetiung von BuU's 
Wasaergas. W. E h r o n w e r t h. 84. 442. — 
Zuaammonsetzung des Hiemenagaaes nach Stock- 
mann. E. Bl aas. 86. 2.'i0. — ZuaammeuBetzung 
des Lowe-Gaaea. W. Hempel. 87. 524. Wil- 
liam a E. G e y e r. 87. 525. — Zuaammen- 
setxiing dea nach dem Granger-Procesa gewonnenen 
Gases von Worcester. G E. Moore. 87. 527. 

— Zasammenaetzung des nach dem Hanlon- u. 
Leadley-Process hergestellteu Gases. W Hempel. 

87 529. — Zusammensetzung de» nach dein Tessi^ 
du Motay-Proceaa bereiteten Gases. W. Hempel. 
K7. 530. — Zuaammenai-tzung des nach dem 
Pro<-e»a der Eqiiitable Gaa-Company dargestellten | 
Gases (Kalkgasea). W. Hempel. 87. 531. — 
Zusammensetzung des Wassergases von Essen. 

K. Fischer. L. 88. 373. 

— .Apparat zur Darstellung und Garburirung von j 
Wa.ssergas. H. Vale. Pst 80. *616. — Apparat zum 
Destilliren wasserstoffhaltigcr .Stoffe und zur 
Darstellung von Wassergas. H. Despocher. 
Pat. 80. 632. — Apparat zur Darstellung von 
Wassergas. F. C. G. Dehaynin. Pat. 81. *483. 

— Apparat zur Herstellung von Wassergas für i 
l..eucht- u. Heilzwecke. G.S.Dwight. Pat. 82. *24. | 

— Vorrichtung ziu“ Waa.sergasdarstellnng. W. 8. i 
Sutherland. E. 83.374. — Die Wasaergasanlage ' 
io Yonkers. 83. 539. Berichtigung 83. 708. — i 
Die Wassergasanlage der Gas Light Company | 
in Jiew-York. 83. *682. — Apparat zur continu- 
irlichen Erzeugung von Wassergas. E uropeis ka 
Wattengas Ac t i e bol age t. Pat 83. *8‘.Hj. ' 

— .A]>parat zur Herstellung von niehtleuchten- 1 
dem Heizgas. J. Dowaon. Pat. 86. *108. — 
Apparate zur Erzeugung n. Carburirung von 
Wassergas. E. Jerzmanowsky Pat. 85. •109. 

— .\jiparate zur Erzeugung von Wassergas. .7. 
Hanlon. Pat. 85. 392. E. B I aa s 86. 226. Taf. 5. i 
6. u. 7. Temme. Pat. 86. *394. — .Apparat [ 
zur Herstellung von Wassergas zu Heiz u. I.i-iicht- 
zwecken. Acme Liquid Fuol Company. | 


— I. .Sichregister. ln| 

Pat. 87. 1048. — Apparat zur Herstellung von 
Wassergas. L. Iloltzer u. A. Rateau. Put. 88. 
*410. 

Wassergas. ITmsclialtvorrichtnng für Wassergas 
apparate. F. uropSischeW assergas-Actieii- 
geaellschaft. Pat. 87. 473. — Anordnung zur 
Dampferzengung bei Wasaergasapparaten. E u ro- 
püiachoWasserga a-A ctiengesellschaft. 
Pat. 87. *473. *508. 

lieber auagefflhrte Anlagen für Wasaerga» 
R. V. Langer. 88. 599. Ber. 83. 708. 83. *682. 
87.188. L. 87. 651. Oelwein. L. 87. 681. 

Wassergasbelenchtung siehe Beleuchtung. 

Wosaergasgeaellschaften in New -York. L. 75 411. 
8. a. 80. 677, in Dortmund. 85. 233. 87. 140. 3.Ö3. 

WasMrgasgllllillcht siehe GlUhlicht. 

Wosaergastheer. Gehalt an Anthracen. .A. II. 
Elliot. L. 83. 277 

WasseritolT s. a. Wasaergas. 

— Methode u. Apparate zur Darstellung von Wasser- 

stoff ira Grossen. J. Bagga. Pat. 74. 612. — 
Darstellung von Wasserstoff mit darauf folgen- 
dem Carburiren durch Kohlenwasserstoffe zu 
Leuchtzwecken. L. Bois. Pat. 74. 723. — In- 
dustrielle Darstellung u. V’erwendung. A. Oppen- 
heim. L. 75 343. — Darstellung von reinem 
Wasserstoff fUr Luftballons im Grossen. H. 
U i f f a rd. L. 77. 746. L. 78. 478. — Verfuhren 
u. Apparat zur Erzeugung von Wasserstoffgas 
auf trockenem Wege für militärische Zwecke 
unter Benutzung der Rcaction zwischen Zink- 
stauh u. Kalk- oder Afagnesiahydrat. W. Majert 
u. G. Richter. Pat. 88. *134. *772. - Er- 

zeugung von reinem Wasserstoffgaa mittel» 
Kupfcrchlorürs. A. Pritschi u. E. Boanfils 
Pat. 88.403. — Verfahren zur Wasscratoffdarstcll- 
ung unter gleichzeitiger Wiedcrbildung der be- 
nutzten Chlorwaaserstoffsiture. F. Konther. 
Pat. 88. *771. — Herstellung von reinem Wasser 
stoffgas. J. Belou. Pat. 88. *322 

— Ncueningen in der Darstellung von Wasserstoff- 
gas. J. E'. Lackerateen. Pat. 74. 277. N. A. 
Hülouia. L. 82. 563. E. 8. Samuel. L, 82. 
564. G. Moore. Pat. 86. 700. 

— Transportabler Apparat zur Darstellung von 
Wasserstoff. W. R. L a k e. Pat. 75. 658. — .Apparat 
zur Darstellung von Wasserstoff mit darauf folgen 
der Carburation. F. H e c k e 1 u. O. O 1 1 ra a n n 
Pat. 80. 28<). — Apparat zur Erzeugung von 
Wa.s8er8toffgaa u. zur Verwemlung desselben fUr 
Heizzwecke. C. Schomburg. Pat. 85. *359. — 
Apiiarat zur fabrikmässigen Herstellung von car- 
burirtem Wasserstoffgaa. H. Williams. Pat. 88. 
*411. 

— .Anwendung von Wasserstoff- u. Kohlenoxydgaa 
zu Heizzwcckcn. L. Stevens. Pat. 74. 278. — 
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UiivollRtändiKi^ Verbrennung von Kohlenoxyd- u. 
WafiKerstoffgemisohen mit Sauerstoff u. Stick- 
oxydul. E. V. Meyer. 75. ‘244. — Verbrciinungs- 
vorgtlnge in einem Gemisch von Kohlenoxyd 
u. Wa-sserstoff. Horatmann. 77. (124 — Bil- 
dung von Ammoniumnitrit bei der Verbrennung 
von Wasserstoff in Luft. Ph. Zö 1 1 er u, G re t e. 

L, 78. ‘237. — Ueber die relative Verwandtschaft 
des Sauerstoffs tum Wasserstoff u. Kohlenoxyd. 
A. Horst mann. L. 78 307. — EntzQndnngs- 
temperatur eines explosiven Gemisches von 
Wasserstoff n. Sauerstoff. Mallard n. LcCha- 
telier. L. 81. 94. — Verwendung zur häus- 
lichen n. industriellen Heizung. J. Matern. 

L. 81. 733. — Entzündungstemperatur verschie 
dcner Mischungen von Wasserstoff mit Luft, mit > 
Sauerstoff sowie mit Sauerstoff u. Kohlens&urc. 
Mallard u. Le Chatelier. 85. 485. 4‘JO. — j 
Fortpflanzungsgesi-hwlndigkeit der Flamme in | 
einem Gemisch von Wasserstoff n. Luft. Mal- 
lard n. Le Chatelier 86. *106. — Die Ver- 
brennung von Kohlenoxyd u. Wasserstoff. II. 
Dixon. L. 86. 697. — Verbrennungstemperatur. 
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Flüssigkeifam. Pat. 80. *448. L. 81. 400. 81 614 
Taf. 6. Pat. 82. *331. *790. — Ueber die Am 
inoniakprodiiction in den Cokereion n. deren 
Einfluss auf den Preis des Schwefelsäuren Am 
moniaks. L. 84. 540. — Destillationsapparet für 
.Ammoniakwasser. Pat. 86. *477. 

GrBneberg u. Blnin. Apparat zur Verarbeitung 
des Ammoniakwassers 84. *267. 

GrBneberg u. Vorster siehe Vorster u. Grünebeig. 

GrBnwald F. Bau, Betrieb u. Reparaturen eiet 
trischer Beleuchtungsanlagen. L. 87 »35 

Gnils A. Ijimpenglocke mit V'orwäminng der 
Brennluft. Pat. 83, *345. Pat 85. *156 

Gnilirb R. Drnckregulatbr für comprimirtes Gze. 
Pat. 82 *233. — Bau eines Gasbehälterbassine 
aus Beton. 85. 498. Ber. 576. 

Grund. Ueber Eisverstopfungen in Gasrohrlei 
tungen. 88. 242. 

Grundniann F. .Sind die englischen Kohlen besser 
als die schlesischen. L. 74. 75. 

Grnndy G. Carburationsapparat. Pat 77. 20. 

Grüner. Der Zog in den Schornsteinen. L 7S 
463. — Ueber Birkel's Sicherheitalampe. L 83. 62. 

Grüner L. Ueber die Heizkraft n Classification 
iler Steinkohlen. L. 74. 636. 

Gmyler F. A. L. de. Laterne für Spinnereien 
u. AVebereien. Pat. 83. *740. 

GstSttner Ad. Die WaseersänlenmagchiDe voq 
Ph. Mayer. L 76. 122. 

Montirun^ der Ein- u. Auegangarohre 
von OaHbehflltern. 83 759. — Külilapparat wr 
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fnictionirten Condensation der Kohlenwaaser- 
stoffc. 83. 759. — Vorschlag lar V'erhinderung 
ron Gsaaiiaatröniungen. 84. 751. 

flifgnin A. n. Parent I.. Die praktische Ver- 
Wendung des Stickstoffgehaltes der Steinkohle 
I,. 85. 75«. 

«llrher R. J, Elektrische Lampe. Pat. 80. *«9.3. 
81. 678. 

fltasberg R. Ucber die Verbrennung der flOch- 
tigen Kohlenwasserstoffe des Petroleums im 
Saneistoff^se. L. 78. 705. 

«lather 0. Vorrichtung an Lampenbrennern zum 
Heben von Zugeylinder u. Lampenschirm Ober 
das Brennerniveau. Pat. 80. 352. 

Olatksr L. Selbstthatiger GasanzQnder. L. 75. 
621. 

«aeronlt 6. Vergleichung von Gas u. ElektricitAt 
in Bezug auf Leuchtkraft u. Wärmeerzeugung. 
h. 83. 732. 

Hnest. Elektrische Lamt>e. L. 80. 552. Pst. 81. *625. 

(iilrhard n. Lion siehe Lion u. Gnichard. 

«nlchard F. n. Vincent N. Sicherheitslampe. 
Pat. 83. *498. 

(tsigael E. Ueber die Zusammensetzung der 
Steinkohle. L. 79. 412. 759. 

(•nillpsanic A. k Co. Maximum’ u. Minimum- 
Manometer. 87. *230. — Gasmesser zur getrenn- 
ten Registrirung des Tages- u. Nachtconsunis. 
Pat. 87. *1139. *1176. 

(talaon R. V, de. Eine neue Methode von Gas- 
beleuchtung. L. 75. «22. 

(tnlischambaroff. Die kankasische Naphtaindustrie. 
L. 79. 759. 


Gurlt A. Darstellung von Briquettes unter An- 
wendung von Magnesia-Chlormagnesium als Bin<le- 
mittel. L. 79. 541. — Darstellung von- Briquettes 
unter Anwendung eines Gemisches von gebrann- 
tem Dolomit oder anderen magnesiahaltigen 
Körpern u. Chlormagnesium. Pat. 82. 343. 

iinsenberger H. Die Untersuchung der Schmier- 
öle n. Fette mit specieller Berücksichtigung der 
Mineralöle. L. 86. 639. 

Gnit. Gasbeleuchtung für Persononzüge der Kgl. 
Niederschlesisch -Märkischen Eisenbahn. L. 74. 
42. — Einrichtung zur Darstellung von Oelgas 
für die Beleuchtung der Eisenbahnwagen nach 
Julius Pintsch. 74. 201. Taf. 8 bis 10. — Be- 
leuchtung der Eisenbahnwagen mit Leuchtgas. 
L 76. 689. 

Uustavson (1. Methode zur Auftindung aromatischer 
Kohlenwasserstoffe bei der Erdöl -Destillation. 
L. 83. 809. 

CIntermann. Ucber fossile Brennstoffe. L. 82. 340. 

Gnth. Controle der Arbeiten von Privat -Gas- 
installateuren. 82. 745. — tlaterial zur Scrubber- 
fOllung. 86. 13. 

finthrie F. Wirkung der Abkühlung auf das 
Leuchten der Flammen. L. 75. 746. — Ein neues 
PhoU>meter. 80. *120. L. 80. 137. 

Gnttmann A. Taschenlateme. Pat. 81. *403. 

Onjard. Analyse von Gaskalk. L. 76 315. 

Onzzl u. Ravlzza. Lufterwärmer für Dampfkessel- 
feuerungen. L. 80. 6K5. 

öwynne J. E. A. Ketortendeckel. Pat. 77. «75. 

(iwynae & Co. Rctortcndeckel. 79. 82. — Gas- 
exhaustor. L. 83. 413. 


H. 


Haack R. Apparat zum automatischen Bchliessen 
ron Lenchtgasznicitungsrohren zu beliebiger Zeit. ‘ 
Pat 88. *952. 

Haas. Photometrische Versuche mit der Lam[>e 
von Muchall. 80. 704. 

Haas E. Trockener Gasmesser. Pat. 81. *752. ^ 
82. 744. — Gasmesser. Pat. 88. 827. — Trockener 
Gasmesser (System Va). 88. 1066. I 

Haas R. u Esgler C. siehe Engler C. u. Haas R. j 

Hasse. Ueber Steinkohlenerliitzung. 76. 731. 

Hasse C. Ban des TeleskopgasbehAltcrs auf dem 
Gaswerk Grasbrook in Hamburg. 87. 691. 811. 
Taf. 7 bis 9. 

Hasse F. A. Herstellung von Köhlen für Gloh- 
lichtlampen. Pat. 83. 778. 

Haberer L. Die Sclilagwettercommissionen. L. 
86 758. 


Habels A. Verhütung von Explosionen schlagender 
Wetter in Kohlengruben. L. 77. 12. 412. 

Hache E. H. Apparat zur Verhütung zu hohen 
Gasdrucks. I,. 74. 793. Pat. 75. 104. 

Hackney W. Die Vercokung von Anthracit in 
SOdwales. L. 7«. 51. 

Haddan H. Neuerung an GlOblichtlampen Pat 
84 *1«7. 

Haeckel E. Bicherbeitsverschluss an Benzinleuch- 
tem. Pat. 83. *498. 

Haeckel E. H. Dochtführung an Brennern Pat. 
81. *14-3. 

I Haedicke. Versuche über die Selbstentzündung 
der Steinkohle. 81 44 L. 80. 76«. L. 81. 19. 

Haeaelt B. Dmckreducirventil. Pat. 84. *674. 

Haenleln F. H. Photometer. Pat. 81. *«59. — 
Physiologisch - photometrische Versuchsapparate. 
L. 82. .564. 
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Bplenchtungswewn. — 11. Nuntiensreirister. 


Harnlein n. HofTniann siehe Hnflmann u. Haenlein. 

HSnseh n. Hchmidt Fr. siehe lichmidt Kr. u. Ilänsch. 

Haesecke n. Rlel.Holiel H. Die neue DmcklOftnnKS' 
anlaii^ des Wilhelm -Gymnasiams *u Berlin. L. 
86. 152. 

Haeusemiann C. Znr Kenntniss der amerikani- 
schen Kensine. L. 78. 478. — Zur Geschichte 
der Anilinfabrikation. L. 78. 579. — Die im 
Handel vorkommenden Asphaltsorten nnd deren 
Verwendung. L. 78. »k 12. — lieber die Her- 
stellung des künstlichen Indigo. L. 81. 201. — 
Die Industrie der Theerfarbstoffe. I.. 81. 4.16. 

Hagedorn C. E. Centralreservoir mit continnirlich 
wirkendem und sich selbst regulirendem Flfissig 
keitsniveau an den einzelnen l^impeobrennem. 
Pat. 80. *2tll. 

Hageniann U. A. Anwendung des Generatorgases 
fOr Rzplosionsmaschinen. L. 78. 478. 

Hagen E. Die elektrische Beleuchtung mit las- 
sonderer Berücksichtigung der in den Vereinigten 
Staaten Nordamerikas zu Centralaulagen vor- 
wiegend verwendeten Systeme. 84. 809. 

Hagen L. lieber das Brennen von Petroleum auf 
Wasser. L. 78. 520. 

Hagen L. u. Richters Th. siehe Richters Th. u. 
Hagen L. 

Hagenbarh Ed. lieber das plötzliche Springen 
von Gläsern. L. 75. 746. — Versuche mit der 
Gramm'sehen Maschine. L. 76. 422. 522. 

Hageiiniflller J. B. Vorrichtung an Petroleum- 
strassenlatemen mit Kundbrenner zum Anzün- 
den, Rcgnliren u. AuslOschen der Klamme. Pat. 

81. *402. 

Hager H. Untersuchung des Bienenwachses. L. 
80. 652. 

Hahn. Erfahrungen mit der Amylacetatlampe. 
86. 1023. 

Hahn E. Gaserzeugungsapparat. Fat. 88. *828. 
— Gasmotor. Pat. 88. *828. 

Hahn F. HaftpOicht u. Unfallversicherung. U. 
83. 6.3. 

Hahn Th. Theorbrenner zur Theerfoueriing. 74. 
122. — Vorrichtung an dem Saugrohr für Theer- 
pumpen zur Gewinnung von reinem Ammoniak- 
wasser. 74. 294. — Exhaustorregulator. 76. 
198. 536. 585. Taf. 20. 78. 89. 

Hahn T. u. Pelllcke 6. siehe Pelücke G. u. Hahn T. 

Hahn T. u. Pflllcke ö. siehe Pflücke G. u. Hahn T. 

Halllot, Gaillard ic Co. siehe ( iaillard, Haillot & Co 

llaillot, Gaillard u. Lencanchez siehe Lencauchez, 
Gaillard u. Haillot. 

Haie W. Gasmaschine mit Hilfsdampfmaschine 
zum Anlassen der ersteren. Pat. 84. 832. — Gas- 
maschine. PaL 84. *895. Pat. 85. 787. Pat. 86. 
•244. Pat. 87. *42. *685. 


Haley H. n. Mills E. C. siehe Mills E. C. o. 
Haley H. 

Hall. Befestigung für Reinigerdeckel. 75. .589. 
Hall J. Ueber die Dichtung kleiner I2icher in 
Gasbehältern. 74. 363. 

Hall J. , KIrkwood J. F. u. Uascelles G. T. R. 

siehe Kirkwixxl .1. F., I.a8celles G. T. E. u. Hall J. 
Hallaner 0. UeW Hirn s Uuftthermometer. L 

75. 412. 

Haller G. Brennerkopf an GasOllampen n. Voe 
richtiing zu dessen Bewegung. Pat. 80. *351.— 
Dochtführang für Flachbrenner. Pat. 82. *.59. — 
Bewegungsmechanismus für den V'cntilverschlnüs 
eines Dampfbrenners. Pat. 85. *39. Pat. 87. 
*368. 

Hallock H. P. Directc Gewiehtsbestimmung dw 
Schwefelwasserstoffs im Gase. I.. 83. 229. 
Hallsworth S., Arniley u. Balles R. Keinignng 
von Steinkohlengas durch abgerOstetc Pyrite 
Pat. 77. 2.39. 

Hallsworth 8. u. Balles R. Gasreinigung. Pat. 

76. 624. 

Halske u. Siemens siehe Siemens u. Halske. 
Halvorsen Proccss Company. Verfahren zur Zer 
legung des rohen Petroleums in Primär- u. S« 
cundäröl. Pat. 86. *873. 

Hambroek u. Menck siehe Menck u. Hambrock. 
Ilambrneh G. Neuerung an der Simon aclien 
Dampfgaskraftmasehine. Pat. 81. *51.5. Pat 

82. *831. 

Hambuch G. Vorrichtung zum Alreperren der 
Gasleitungen von entfernten Punkten aus. Pal 
88 *679. 

Hammer H. Apparat znr Mischung von Gas u 
Luft. Pat, 87. *837. 

Hammer W. n. Bailey J. Glockenschlussel für 
elektrische GlOhtampen. Pat. 85. *106. 
Hammeran V. u. Heinzerling Clir. siehe Heinzer 
ling ehr. u. Hammeran V, 

Hammond J. Reinigung von Leuchtgas. L. 79 
U18. L. 80. 21. 

Hammond R. Das elektrische Licht im Hause 
L. 84. 124. 194. 730 

Hampel G. Vertlicilungsapparat für die l>ei Gas- 
Iam|>en abgehende Keuerluft. Pat. 81. *655. Pal 

83. *108 *592. 

Hampel G. A. R. Gasregulator. Pat. 81 *l56 
iiaiilon J. Apparat zur Erzeugung von Wa.sscr 
gas. Pat. 85. 992. — Absperrschieber mit Wasser 
kühlung. Pat. 86. *.58. — Apparat zur Er- 
zeugung von <ias. Pat 86. 535. *986. 

Ilanlon J. u. Leadley J. siehe Leadley J. u. 
Haiilon J. 

Ilaniiay J. Ijimpe, hei welcher der Brennstoff 
zerstäubt zur Verbrennung gelangt. Pat 88 *98») 
Hanney J. Ocllatupe. Pat. 87. *337. 
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€• u. HImoii B. Vorrichtung an Brennern 
zam Ain*lO 0 chen der Flaiume. Pat. 80. 

HannoTer’Bche Maschineobas • Actieu • OeMell- 
Schaft* Gasmotor, l’at. 80. •‘JJX). 

HannoTer’scliea Gags« u. Walzwerk. HicherheiU- 
Vorrichtung gegen diis Erlöschen freier Flammen 
in l*aternen. Pat. Hl. 

Haures P. Solvay'H horizontaler Keanel zur con- 
tinuirlichen Verarbeitung des Animoniakwaasers. 
77. 4. 

Hanaaen. Förderung des Gasgebrauebes zu häus- 
lichen u. technischen Zwecken. 8^. &U0. — Zeit- 
weiliger Verschluss von Anbobningen an Waasc^r- 
u. Gasleitungsrohren unter Druck behufs An 
Schluss der Zweigloitong. 82t *7fi6. 

HanaseD P. Verschluss fOr Anbohrungen an Gas- 
leitungen uuUt Druck. Pat. 88. *457. 

Hanaseu C. J. Das mechanische Aequivalent der 
Wärme. 88. 253. 

UapiMfcch G, Zur Gasfeuoruiigsfrage. 77. G90. — 
Generator Pat 82. *375. — lieber Vergasung 
des ParaffinOls als Aufbesserungsmaterial. 82. 
511. — Zar Befreiung des Gases von Ammoniak. 
83 645. lieber Messung sehr heller Licht- 
quellen mit dem Bunsen'schen Spiegelphoto- 
meter. 84. 668. • — Bericht Ober die Vereamm 
luDg des Gas* u. Wasserfacliinänuer- Vereins von 
Schlesien u. der I.jiusitz zu Bunzlau. 84. 820. 
848. — lieber Ventilaticm mit Gas beleuchteter 
Räume. 86. 888. — lieber eine GusbehUlter 
reparatur. 88. 8. 

Harconrt A* V. Experimentaluntersucbungen über 
die Reinigung u. die Leuchtkraft des Gases. 76 
678. — Bestimmung des Schwefelkohlenstoffs im 
Leuchtgas*?. L. 76. 746. L. 77. 56. — Prüfung 
des Steiukohlengases auf seine Reinheit u. Leucht- 
kraft. L. 76. 316. — Heber Kohlen u. deren 
V'^erhalteii bei der Gasbereitung. L. 77. 236. — 
Neue Lichteinheit für die Photometrie. L. 78. 
307. 79. 43. — Pentanlampe. 88. *1133. 

Harconrt A. G. V. Apparat zur Voluudiestimmnng 
eines Gases. L. 83. 655. 

Hareourt A* 0. T* u. Flsoii F* W. siehe Fison 
F. W. u. Hareourt A. G. V. 

Hardj u. Uarnior siehe Garnier u. Ilardy. 

Harnecker L* Das Olivin-Alkohol-Sauerstofflicht. 
L. 74. 727. 

Harpe M. (*h. de la* Bericht über die inter- 
nationale Elektricitäts-Ausstellung von 1881. L. 
83. 61. 

Harpe C. de la u. Dorp W* A. ran. lieber 
Fluoren, Darstellung u. Eigenschaften. L. 76. 828. 

Harper J. R. Apparat zum Löthen mit Gas. Pat. 
74. 611. 

Harris U* John. Rohpetroleumtransport. L. 

86. 53. 
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llarrlson A. H. u. ('• W'. Verbesserung in der 
I^eucht- u. Heizgasdarstelluug durch Carburation 
von Luft u. in den Apparaten dafür. Pat. 74. 
77. 148. — Apparate zum Carburireu von atmo- 
sphärischer Luft. ftit. 74. 150. 

Harrlson C'. W'. Verbesserte Darstellung von 
Leucht- u. Heizgas mittels Carburirung von 
atmosphärischer Luft. Pat. 74. 877. — Ge- 
winnung dejif Sauerstoffs im Grossen aus der 
atmosphärischen Luft Pat. 74. 345. — Car- 
burations- Verfahren. Pat. 74. 346. — Darstellung 
von Oelgas aus Scbieferöl in Verbindung mit 
Wassergas. Pat 74. 756. 

Harrlson Ch. W* Elektrische Lampe. Pat. 82. 80. 

Harrlson F. J. Gasbrenner. Pat. 80. *388. 

Harrold W. Gasheizofen. Pat 75. 832. 

llartenstelD* Analysen von Roligasproben. 81.606. 

Hart lg. Die SchraobenschneidDiaechinen auf der 
Wiener WeltauaetelluDg. L. 76. 864. 

Hartii; K. Die Fabrikation der Speckstein (ias- 
brenner. 83. 833. 

Hartlg H. (iaakraftmaacliinen. Pat. 86 *558. 

Uartlej' J. H. Laden u. Ziehen der Kotorten. L. 
76. 12-2. 

Harllef F. W. Photometrinchp Meaaungen aber 
die Aiioorption u. Reflexion verschiedener Glos. 
Sorten in verschiedener Kutfernung von der 
Lictitquelle. L. 81. 167. — Versuche über die 
llelzkraft verschiedener Brenner. 81. 450. 

Hartle;, Splce R. P. u. Stockwell F. W. Ver- 
besserungen an Carburatiunaappaiuteu. Pat. 74. 
7ü8. 

Hartiuanu. Tiegel-Uussstahl-Retorte. 80. 83. 

Ilartaiann A. lieber eine Gaafeuerung u. den 
Orsat'schen Apparat. L 79. 759. 

Hartnianu J. Kohrlegung unter Waaser. 76. 304. 
Taf. 5. 

Hartmonn K. Dom LOftungsweaen auf der Hygiene- 
ausatellung in Berlin. L. 84. 26. — Die Fort- 
schritte der Gas- u. elektrischen Beleuchtung 
u. die Anwendung des Wassergases in hygieni- 
scher Bezieliung. 87. 1038. 

Uartmann u. Lacke. Dampfstrahl-Oellanipe. Pat. 
80. *362. L. 81. 47. — Theerdestillation. L. 80. 
685. 

Hartmaan K. u. Renk F, Der Gesundheits- 
Ingenieur. L. 85. 990. 

Hartung n. Kteinle siehe Steinle u. Hartung. 

Harwle W. Verbeeserung an Gaslampeu. Pal. 
74. 612. 

Harz (. 1 . O. DQngewerth der Ammoniaksalze. L. 
87. 582. 

Harzendurf P. u. Lehmann. Federnd aufgehangte 
Laterne. Pat. 86. *597. 

Haae. lieber Siemens'sche Kegenerativbrenner. 
87. 318, 
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Haseltine 0. VerbesBcrte Apparate zur Dar- 
stellung Ton Leuchtgas. Pat 74. 112. — Gas- 
messer. Pat. 74. l&O. — Methode u. Apparate 
zum KntzOnden u. Loschen von Gasflammen. 
Pat, 74. 039. — Trockene Gasuhr. Pat. 76. 266. 

— Regulator für Gasmotoren. Pat. 76. 026. — 
Maschine zum Laden n. Ziehen der Retorten. 
Pat. 76. 686. — Darstellung von emaillirten 
Rohren u. VerbindungsatQcken. Pat 76. 87. 

Haseltine II. Maschine, welche durch Wasser- 
druck, Dampf oder comprimirte Luft getrieben 
wird u. als Pumpe, GeblBse oder Ezliaustor ge- 
braucht werden kann. Pat. 74. 750. 
Hasenclever. Verwendung gebrauchter I.aming- 
seher Reinigungsmasse. L. 76. 343. — lieber 
die Zusammensetzung der Feuergase. L. 81. 
237. 

Hasse K. Zur Geschichte der Gasanstalt in Leipzig. 
7«. 011. 

Hasse J. Erfahrungen mit dem Condensator von 
Andouin * Pelouze, 74. 358. 487. — Erfahr- 
ungen mit dem Körting'schen Dampfsfrahl-Ex- 
haustor. 74. 423. — RetortenOfen mit Kohlen- 
oxydgasfeuerung. 76. 260. 441. 77. 98. — Gas- 
generationsöfen auf der NeustSdter Gasfabrik 
in Dresden. 76. 433. — Apparat zur gleich- 
massigen Vertheilung des Wassers im Scmbber 

76. 406. — Fortschritte der Kohlenoxydgasheiz- 
ung. 77. 98. — Gasfeuerung mit Generator u. 
Regenerator fOr RetortenOfen. 77. 396. — Foulis' 
Maschinen zum Laden u. Ziehen der Retorten. 

77. 477. — Hartglas u. PreSshartglas fOr Strassen- 
laternen. 77. 487. — Die Entwicklung des Be- 
leuchtungswesens im Allgemeinen. L. 78.201. Anm. 

— Ueber den Sugg-Brenner. 79. 724. — Heber 
Argand- Austria-Brenner. 79, 724. — Ueber einige 
Beobachtungen u. kleine Vortheile bei dem Ofen- 
l>etrieb u. die Dresdener Generatorhfen. 80. 378. 
4M. Taf. 6. — Vorlage. 80. 414. Taf. 6. Fig. 3a. 
b. u. c. 80. 596. — Ueber LufterwUrmung be- 
hufs Erhöhung der Leuchtkraft des Gases im 
Brenner. 80. 440. — Ueber Siemens' Regenc- 
rativ-Lampen 80. *641. 81.567. Taf. 4. — Uel>er 
8teigerohre an RetortenOfen u. Verschlnsstleckel 
fOr solche. 81. *5.55. — Ueber Siemens' Regu- 
lator. 82. 557. — Ueber Rohre, Rohrlegung u. 
Verdichtung. 86. 620. — Ueber Gasverlust. 86. 
743. — Amylacetatlampe u. deutsche Normal- 
kerze. 86. 1022. 1024. 

Hasse J. u. Vacherot M. Rostfeuemng für Re- 
torten- u. Muffelofen. Pat. 86. *340. 

Hasslaclier. Verhütung von Wetterexplosionen in 
Steinkohlengruben. L. 77. 699. 

Hasslacher v. Die Rouquarol - Denayrouze'schen 
Taucher Athmungs- u. Belenchtungs Apparate. 
L 76. 342. 


Hasslacher Fr. Ueber die Bedeutung der Patente, 
insbesondere der elektro- technischen Patente. 
84. 173. 

Hasslacher A., Jordan B. u. Nasse R. Der Stein- 
kohlenbergbau des preussischen Staates in der 
Umgebung von Saarbrücken. L. 86. 162. 

Hasslacher A., Jordan B., Nasse R. u. Tkglichf. 
beCk 0. siehe Titgliebsbeck O. , Hasslacher .4., 
Jordan B. und Nasse R. 

Hang. Ueber Wassergasdarstellung. 86. 668. 

Hang H. Darstellung stickstoffarmer Heizgase u 
zugehörige Apparate. Pat. 82. *92. Pat 83. .'iSO. 

Hanpt C. Die Principien der Gasfeuerung, ins- 
besondere für GasretortenOfen. 78. 228. — Gas- 
feuerung. L. 80. 21. ISO. — Gasfeuerungsbrenner. 
Pat. 81. *242. — Gasfeuerung. Pat. 82. 93. *640 
— Die Petroleumgewinnung in Westgalizien. L 

86. 477. 

Hanptvogel A. Hand u. zugleich Wandlateme 
Pat. 84. 806. — Wagenlaterne. Pat 85. *23'2. 

Hanschner u. Schlfer siehe Schäfer u. Hauschner. 

Hansding A. Industrielle Torfgewinnung. L. 76. 
740. — Ueber Heizungs-, Ventilations- u. Trocken 
anlagen, sowie über Dampfkocheinrichtungen. 
L. 84. 026. 86. 979. 

Hauser F. Zur Beleuchtungsfrage. L. 80. 562. 

Havrez J. Der Dampfkessel von Paul Hanes 
L. 74. 649, 

Havrez P. Constitution ii. Eigenscluiften der Stein 
kohlen. I,. 74. fifÄ. — Bemerkungen über den 
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der elektrischen Beleuchtungsanlage in derKaiser- 
gallerie. Ph. Swiderski. L. 87. 798. — Elek- 
trischeKraftvertheilung; Bedingungen für Elektro- 
motorenbetrieb. 88. 651. 

— Versagen der elektrischen Beleuchtung. 85. 733. 
87. 175. — Entscheid wegen Störung durch 
Maschinenbetrieb für elektrische Beleuchtung. 

86. 765. — Feuer durch elektrische Beleuchtung. 
86. 640. — BetriebsstOning der Ceutralstation 
in der Friedrichstrasse. 88. 530. 


Berlin. Elektrische Beleuchtungsanlagen u. Ge- 
werbeordnung. 84 509.- Bestimmungen der städti- 
schen Elektricitatswerke über die Beleuchtung 
einzelner Grundstücke. 84. *798. — Bedingungen 
der Rcichs-Telegraphenverwaltung für Legung 
elektrischer Leitungen. 85. 669. — Ministerial- 
erlass, Anlage u. Betrieb elektrischer Leitungen 
betreffend. 86. 341. — Elektrische Beleuchtung 
u. Unfallversicherung. 87. 43. — Elektrische 
Leitungen u. die Reichs-Telegrapheuverwaltung. 
88. 529. — Concessionirung elektrischer Anlagen. 
88. 1146. 

— Explosion in der Gasanstalt in der Greifswalder 
Strasse. 74. 796. — Petroleumexplosion. 75. 
377. — Flxplosionsschaden. 76. 8.58. — Brand- 
entschadigung bei Gasexplosionen. 78. 276. — 
Explosion eines Gasolin -Gasapparates in den 
Akademischen Bierhallen am Hegelplatz. 80. 
526. — Gasexplosion. 81. 118. — Brandstatistik. 
80. 450. 84. 335. 86. 20. 757. 

— Continental-Actien-Gesellschaft für Gas- u. Was- 
seranlagen, vonn. Mattison u. Brandt. 75. 31. 
68 193. .509. 686. 76. 285. 453. — Actien-Gescll- 
schaft für Wasserheizung u. Wasserleitung, vonn. 
Granger u. llyan. 75. 846. 418. 76. 318. — Actien- 
gesellschaft für Gas u Wasseranlagen, vorm. 
Schäfer u. Ilauschner. 75. 467. 509. 76. 28.5. 427. 

— Actiengesellschaft für Centralheizungs , Was- 
ser u. Gas Anlagen. 75. 346. 80. 293. — »Globus« 
Actiengesellschaft für Gas- u. Wasserleitungs- u. 
Centralheizui gs-Anlagen, vorm. J. J. Hollerbusch. 
75. 509. 77. 214. — »Saturn«, Actiengesellschaft 
für Gas- u. Wasserleitungs-Bedarf. 75. 556. 77.464. 

— Actiengesellschaft Schaffer u. Walcker. 86. 398. 

87. 898. 

— Gummiwaarenfabrik von Voigt u. Winde. 75. 
193. — Die Anilinfabrik Rummclsbnrg in gesund- 
heitlicher Beziehung. 76. 284. — Bcrlin-Anhal- 
tischc Maschinenbau-.kctiengesellschaft. 87. 1052. 

— Geschaftsmittheilungen der Bronzewaaron- u. 
Lampenfabrik, vorm. C. H. 8tobwasser. 75. 467. 
78. 484. — Die Fabrikation von Petroleumlampen 
in Berlin. 77. 309. — Die Fabrikation von Lampen 
u. Gasbeleuchtuogsgegenständen in Berlin. 80. 484. 

— Geschaftsabschliifs der Actiengesellschaft für 
Bronzewaaren u. Zinnguss, vormals J. C. Spinn 
u. Sohn. 84. 601. — Die Geschäftslage in Bezug 
auf Gasapparate. 85. 733. — Die Petroleumlampcn- 
u. Brenuerfabrikation in der Stadt. 87. 953. 

— Die Stearinlicht-Industrie in der Stadt. 87. 176. 

— Jahresversammlung dc-s Deutschen Vereins von 
Gas- und Wasserfachmännem 83 389. — Ver- 
sammlungen des Vereins deutscher Fabriken 
feuerfester Productc. 81. 175. 84. 93. 343. 85. 
131. 86. 181. 88. 125. — Versammlung des Ver- 
eins iloutscher Cementfabrikanten. 85. 132. — 
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Sitzung des elektrotechnischen Vereins. 8IL 5U.'I. 
109.1. 

Bern. Fcner im Circus. 15. .147 4(>7. — Betriebs- 
rosnltate der städtischen Oasanstiilt ü 211. — 
Bau des Gaswerks auf dem Lindenaugut. 75. 
484. 

Bern bürg. Bctricbsrosultatc der Gasanstalt. 74. 
7G5. Ifi. 744. — BraiuKstatistik. 85.211. — Gas- 
preis 58. 052. 

Bernrastel a. d. .tlosel. Gasanstalt. 55. *>08. 
Beatben. Betriebsresultate der Gasanstalt. 74. 

•279. 75. 148. 75. ‘217 — Braiidstatistik. 85. 211. 
BIberarli. Brandstatistik. 55. 2L 
Bielefeld. Gaspreis. 75. ‘2.'>1. — Gasuiistaltsneubau. 

75. .157. — Rentabilität der Gasatistalt 85. 141 
Bingen. Gasanstalt u. Wassernoth. 85. ItL — 
Neue Gasanstalt. 85. 1145. 

BIrmliighani, Ausstellung von Gasapparaten. L. 

78. 725. — Druckluftleitiing. 55, 672. 
Bltlerfeld. Bctriebsrcsultato der tiasanstalt. 75. 
II 1 75 255. 77. 255. 75. 2511 75, 251. 85. 

‘254. 8L 37Ü. 82. 271. 84. 250. 85, 235. 85. 
.174 82. 3Ü1L Sfil. 353. 

Bhiekpool. Die elektrische Beleuchtungsanlage. 
W. Chew. an iSQL 

Bochum. Bildung der Actiengesellschaft : >Gclsen- 
kirchen-Schalker Gas- und Wasserwerke«. TA. HL 
— Betriebsergebnisse der städtischen Gasanstalt. 
75. 317. 75. 25a 511 354. 5L 484. 83. 874. 85. 
851. 52. 764. Sl .'tia. ,180 — Reparatur einer 
Gasbehälterglocke. 25. 58<>. — Versammlung 
des Vereins von Gasfachmännern Rheinland- 
Westfalens. 75. 1,15. — Versammlung von Coke- 
und Cokekohlen-Intcressenteu. 85. 427. — Gas- 
preisermäsaigung. 85, 640. 970. — Erleichterung 
für den Gasbezug. 88. 125. — Ausstellung von 
Gasapparaten. 55. 970. 1031. 88. 532. 
Bodenbach. Betriebsresultate der Gasanstalt. 74. 
768. 75, 746. 

Bonn. Bau einer städtischen Gasanstalt. 72. 309. 
41.5 4ltt 7*1 .109 — Aufstellung von GasselbstzQn- 
dem. 78. 375. — Betriebsergebnisse der Gasan- 
stalt. 8L 811. 82. 572. 83. 740. 84, 601. 85. 
539. 55. 731. 82. 870. 871. 85. 886. 990. — Gas- 
fabrik fflr die Irrenanstalt. 83. 515. — Elektri- 
sche Beleuchtung des Bahnhofes. 84 (KU. 865. 
Bordeaux. Gasbeleuchtung, 74 151. 

Borna. Geschäftsberichte des .4ctienvcrt“ins für 
Gasbeleuchtung. 74 670. 75, 627. 75, .527, 78. 
522. 52. 575. 83. 667. 85, 935. 

Boryslaw. Brand in den retroleuingrubcn. I.. 74 
565. 

Boston. Gasexplosion. 75, 55, 52, — Elektrische 
Beleuchtung. 83. 15. — Die elektrische Central- 
station. L. 84 .549. — Oeffentliche Beleuchtung. 
Sä. 158. — Zur Brandstatistik. 55. 757. 


Brannschirelg. Gaspreis. 75. 3.58. — Betrielis 
bericht des Gaswerks. 78. 21, — Verwaltung 
der Gaswerke. 83. 779. — Strasscnbeleuchtung 
87. 477. — Steuerbefreiung der Gaswerke. W>, 
.101. — Zweite Gasanstalt. Si 140 5(X). 532, 

— Elektrisclie Beleuchtung 82. 1029, — Elektrische 
Beleuchtung u. Gaswerk. 88. 140 .KX). 

— Brandstatistik. 85. 2L 

Bremen. Die westfälische Kohle in der Gasan 
Btalt. 75. 144. — Kosten der Reparatur eines 
Gasometerbassiiis. 75. 19.1. — Erweiterung der 
Gasanstalt. 75, 178 — Gaspreisermässigting. 85. 
905. 85. 141 ■ 4.58. — Neunzehnte .lahresvcr- 
sammlung des Vereins von Gas- und Wasser 
fachmännem Deutschlamls. 75. 2iil. 4tU. 

— Elektrische Beleuchtung des Kreihafengebicls. 
87. 171. — Zur Einführung der elektrischen Be 
leuchtung. 88. 265. 181. — Vertrag zwischen 
der Stadt u. der Firma Siemens u Halske. 88. 
382. 

— Brandstatistik. 85. 24 

— Oelheimer retroleum-Industriegcsellschaft 8L 
814. — Thätigkoit des Fetrolcum-Testbüreans. 
aZ 440 — Geschäftsbericht der Petroleum 
hörse. 88. 472. 

Bremerhaven. Brand auf der Burke Gea. 82. 
775. — Elektrische Beleuchtungsanlage. Sfi. 

214 

Breslan. Die Vergasung der Fäcalstuffe u. iliie 
Verwerthang. 75, 34 ‘227. ‘257. 510. — Klagen 
der Gastwirthe Ober die schlechte Beschaffenheit 
des 4euchtgases. 74 837. 75. 107- n. Aner- 
bieten der Gasanstalt zur Hebung dieser Klagen. 
75, 2,56. — Die Beschaffenheit des städtischen 
Leuchtgases. 75. 33. Meusel. 75. 6. Amu 
Th. Polleck. 75. 5. Jos. Jacobi. 75, 12. 
Anm. — Dritte Gasanstalt, 74 5.51, 75. 151. 
285. 302. 467. 65«, 75. liiL 91L 427. 4,54. 692. 71 
45, 84 245. 283. 82. 35. — Gutochten Ober den 
Ausbau der dritten Gasanstalt 85. 103. 112, 
— Etat der Gaswerke. 75. 54 153. — Gsssn- 
stalt der oberBchlesischen Eisenbahn. 75. 125 
654. — Gasexplosion. 25. 174 218. — Vet 
gütung bei Beschädigungen durch I.euchtgas 
explosionen. 75. 175. 28.5. — Telescopgasbe- 

hälter. 78. 35 — Gasverbrauch der Strassen- 
latemen. HL 142. — Aufstellung eines techni- 
schen Dircctors für die Gas- u. Wasserwerke. 
80. 291. — Gaspreis. 84 119. 246. — Gas- 
mesBcrmiethc. 84 245 — Verpachtung des 

in den Gasanstalten gewonnenen .\mmoniak- 
Wassers 84 773. — Heiztmg von Schulräumen 
durch Gas. 83. :kl9. ~ Verordnung über Treppen 
heleuchtung. 85. 25. 85. 93. — Belenchtung 
mit russischem Petroleum. 85. 538. — Gasver 
giftung. 88. 125 — Verwaltunpsbericht der 


Digilized by Google 


Bclenchtunpswown. — III. Ortsregister. 


265 


sUUlüschen Gaswerke. 75. 720. 76. 28. 721. 77. Gasapparaten. 87. 377. 611. — Ausstellung vun 

85. 378. 678. 79. 710. 80. 590. 81. 836. 83. 109. Apparaten für die Heining mit Coke. 87. 6.56. 

84 M. 911. 85. 935. 968. 86. 909. 88. 125. 163. — Ausstellung von Gas- und Cokeapparaten. 

1146. 1149. 88. .501. 

— Elektrische Beleuchtung. 85. 935. 87. 44. 88. — Elektrische Beleuchtung der Ausstellung. 80. 

199. 7.39. — Elektrische Theaterbelcnchtung. L. 83. 

— Brandstatistik. 86. 21. 264. 86. 94. — Beleuchtungsvcrsuche mit Gas 

— Verssinmhing des Vereins von Gas und Wasser u. elektrischem Licht 85. 1010. 

fachmftnnem Deutschlands 76. 83.3. — Inter- — Internationale Ausstellung für Wissenschaft u. 
lutionale Gasgesellschaft. 79. 60. — Die schic- Industrie. 87. .306. — Weltausstellung. 88. 96. 

sische Gewerbe- u. Industrieausstellung. Klein- — Beleuchtung der Weltausstellung. 88. 801. 

Stüber. L. 81. 791. — Versammhiiig des Vereins — Unfall im Theater 88. 473. 

deutscher Ingenieure. 88. 624. Itnchholz. Betriebsresultatc der Gasanstalt. 74. 

Breiten (Baden). Neubau einer Gasanstalt. 78. 763. 76. 743. 

376. 676. Budapest. Neue Ga-sanstalt in Pest. 83. .388. — 

Hrieg. Erbauung eines dritten Gasliehültors. 75. Bauproject des Filialgaswerks. 86. .522. Tafel 17. 

193. — Betriehsergehnisse der städtischen Gas- — Die Entwicklung des Gasverbrauchs in Buda- 

anstalt. 75. 689. 79. 93. — Die Generatortifen pest B. v. Stephani. 86. 528. 

auf der Gasanstalt. L. Link. 80. 250. — Die elektrische Beleuchtung des Ccntralhahii- 

Bristol. Erweiterung der Gaswerke. 79. 766. hofes. L 84. 72». L. 85. 36. — Klektris«die Be- 

Brlnn. ßetricl>sre8uUate der Gasanstalt. 74. 487. leuchtung. 87 440 

75. 431 . 76. 21t0. 77. 3.50. 78. 247. 79. 427. 80. — Versammlung der Gasindustricllen Oesterreich- 

323. 81. 580. 82. 422. 84. 371. 85. 397. 86. 402. ünguma. 85. 267. 459. — Landesausstellung. 

87 555. 88. 50.3. — Elektrische Theaterbelencht- L. 85. 813. 

ung. 82 417. 755. 85. 158. 232. L. 83. 60. 265. liudapest-Neupest. Iletriclisergchnisse der Gas- 
Jordan. L. 83. 372. 772. - Brandstatistik 86.21. anstalt. 74. 801. 76. 752. 77. 685. 78. 715. 79. 

Brissel. Das städtische Gaswerk. 75. 726. 76. 609. 771. 80. 776. 81. 847. 82. »01. 83. »27. 84. 7»3. 

77 5.30. — Plttno u. Zeichnungen der Gasanstalt. 86. 31. 

»omrde. L. 78. 579. — Bctriebsresnltate des BflhI (Baden). Gasconccssion 86. »77. — Neue 

Gaswerks. 77. 532. 83. 237. 87. 841. — lieber Gasanstalt. 88. .501. 

den Betrieb der Gaswerke. 8. Elster. L. 87. 198. RulTalo. Oeffentliche Beleuchtung 87. 78. 

— Petroleum-Explosion. 75. 69. — Versuche mit Bnnzlan. Versammlung dea Vereins der Gas- u. 

Intensivhrenncrn. 86, 217. -■ Wybauw's Doppel- Wasserfachmünner Schlesiens u. der I-ansitz. 84. 
iiidezgasineascr. 86. 254. — Tagesgas. 80. 278. 820. 848. 

— Ausstellung von Gas-Koch- u, Heizapparaten 82. Bnrgdorf. Betriehsergehnisse des Gaswerks. 74. 

348. 575. 7.55. — Preisausschreiben für Gas-Koch- 350. 75. 354. 76. 2-16. 77. 25». 78. 241. 79. 369. 

u. Heizapparate. 86. 253 87. 233. - Der inter- 80. 357. 81. 518. 82. 31.3. 83. 465. 84. 366. 85. 

nationale Preiswettbewerh u. die Ausstellnng von .366. 86. 482. 87. 588. 88. 562. 

c. 

Cadix. Neue Gasanstalt. 86. 452. — Inbetrieh- Cliarloltenbnrg. BetriebslHJricht der Gasanstalt. 

Setzung der Gasanstalt. 86. 997. 82. 6.56. 85. 636. 86. 794 . 88. 1020. — Gas- 

Calbe a. d. S. Betrielssergehnisso der Gasanstalt. hehälterhau. 86. *608. 

74. 395. 76. 384 . 76. .322. 77. 323. 78. 314. Chemnitz. Gasvergiftung durch Rohrhnich. 75 108. 

79. 398. 80. 298. 81. 249. 82. 205. 83. 271. — Errichtung einer zweiten Gasanstalt. 75. 149. 

84. 253. 86. 316. 86. 343. 87. 401. 88. 4V6. 307. — üebernahme der Gasanstalt durch die 

Carlsmho aiehe Karlsruhe. Stadt. 79. 330. 460. — Elektrische Beleuchtung. 

Cassel siehe Kussel. 85. 134. — Die Theereisteme der zweiten Gas- 

Celle. Ammoniakfubrik. 84. 649. — Neue Gas- anstalt. E. Dyck erhoff. 88 *763 
anstalt. 87. 139. 2.3J1. 808. Ber. 928. - Betriebs- Cheslerfleld. Gas n. Elektricitat. L. 84. .' 56. 
ergebnisse der Gasan.stalt. 74. 396. 76 385. I Chicago. Bramlstatistik. 86. 757. 

76. .323. 77. .324. 78. .315. 79. 399 80 299. Christiania. Elektrische Beleuchtung. 87. 411. 

81. 250. 82 205. 83. 271. 84. 263. 86. 316. Clansthal. Elektrische Beleuchtung im Gottes. 

86. 34.3. 87. 401. 88 475. ' hanse. 88. 501. 
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Coblenz siehe KobleDz. 

Cobarg siehe Kohurg. 

t'orheni. Verkauf der (iiisanstalt 82. 417. 

Cfiln siebe Köln. 

Cbslin siehe Köslin. 

Cöthcii. Betriebsergehnisse der Oasunstalt. 74. Stlfi. 
75. 384. 76. 323. 77. 32:1 78. 814. 79. 398. 
80. 298. 81. 250. 82. 205. 83. 271. 84 . 25:5. 
85. 316. 86. 343. 87. 401. 88. 475. 

Colbergr. VersammlnnR des Baltis<'hon Vereins 
der tiasfachmännor. 83. 257. 293. 321. 

Colmar siehe Kolinar. 

(kinstniiUnoprl siehe Konstantinopcl. 


Cottbiu. Zur Geschichte der Gasanstalt. 87. 843. 
— Betriebsabschluss des stftiltischen Gaswerkes 
88. 304. — Gaspreise. 88. 305. 

Crailsheim. Eröffnung der Gasanstalt. 74. iX> 
— Betriebsergebnissc der Gasgesellschaft. 87. 586. 
Crimltschau siebe Krimitschau. 

Cflstrln. Betriebsergebnisse der Gasanstalt 84 
294. 85. 239. 86. 378. 87. 341. 88. 387. 
Calmbach. Errichtung der Gasanstalt im Jahn- 
1863. 88. 219. 

Caxharen. Eröffnung der Gasanstalt 85. 20. — 
Betriehsergebnisse der Gasanstalt. 87.396. 88.341 
I Czernowitz.EinfflbningderGasbeleuchtung 75.86<i 




llaiizig. Umlegung dt» Hohmetzes wegen hohen 
Gasverlustes. 74. 279. 75. 598. — Gaspreis. 

75. 629. — Betriehsergebnisse der Gasanstalt 
78. 344 — Versammlung des Vereins Baltischer 
Gasfachmänner. 84 701. — Brandstatistik 86. 21. 

Uannstadt. Klagen über die geringe Leuchtkraft 
des Gases. 74. 837. 75. 69. — Gaspreis. 75. 
726. 833. 866. — Differenzen zwischen Stadt u. 
Gasanstalt. 76. 29. — Aus den Verwaltnngs- 
berichten der Gasanstalt 75. 307 . 85. 480. 86. 
702. 88. 412. 

— Brand im Rctortcnliaiise der Gasanstalt. 80. 
206. — Brandstntistik. 86. 22. 

— Elektrische Beleuchtung. 85. 1010. — Bau einer 
elektrischen Ccntralstation. 87. 734. — Eröff- 
nung des stUdtisclien Elektricitätswerkes. 88. 
5.54. — Die tdektrischc Ccntralstation. 88. 887. 
Versagen der elektrischen Bolenchtung im her 
rzrglichen Calais. 88. 1063. 

Davos (GraubOnden). Errichtung einer Gasanstalt. 

76. 29. 

Deggendorr a. D. Bau einer Oelgasanstalt. 81. 
546. .88. 286. 

Deleiiiont (Schweiz). Einführung der Gashcleuclit- 
ung. 74. 796. 

Delitzsch. Explosion in der Gasanstalt. 88. 165. 
Dessau. Betriebsergebnisse der Gasanstalt 74 
178. 75. 26:3. 76 178. 77. 174. 78. 200. 79. 
208. 80. 209. 81. 286. 82. 239. 83. 241. 84. 
205. 85 199. 86. 24a 87. 2.18. 88. 411. — Ver- 
trag mit der Deutschen Conlinental Gasgesell 
si'baft. 88. IM!2. — Elektrische Centralstation. 
86. 126. 877. 

Dentz. Bau einer Gasanstalt 86 586. — Gas- 
motorenfabrik 86. 1049. — Gasvertrag. 87. 44. 
Dübeln. Betriobsresultato der Gasanstalt. 74. 763. 
76. 743. 


Dühlen.Potschappel. Betriebsrcsnltatc der Gas- 
anstalt 74. 764. 76. 744. 

Donauwürth. Gasanstalt u. Wassemoth. 83. 94. 

— Eröffnung der Gasanstalt im Jahre 186:1. 
88. 219 

Doos bei Nürnberg. Errichtung einer Oelgasanstalt 
im Jahre 1884. 88 286. 

Dorpat. Erbauung einer Gasanstalt 79. 741 
80. 142. 

Dortmund. Gaspreis. Verlängerung der Leitung 
n. Vermehrung der Laternen. 74. 2:35. — Gas 
explosion im Redactionslokale der Westfälischen 
Zeitung. 74. 837. — Gasbehälterbau. 77. 758. 

— Betriebsergebnisse der GasgcsellBcbaft 76. 
771. 77. 617 . 78. 676. 84. 778. 85. 905. 86. 
878. 941. 88. 1063. 

Drachenfels. Versammlung der Gas- n. Wasser 
fachmänner von Rheinland n. Westfalen. 87 
803. 

Dresden. Erweiterung der Neustädter Gasfabrik 

75. 228. ;308. 77. 57. — Bau der dritten Gss- 
fabrik. 75. 280. 76. 195. 218. 78. 56. 183. - 
Etat für öffentliche Beleuchtung u, Gasfabrikeii 

76. 58. 632. — Verarbeitung des Ammoniak 
Wassers an der städtischen Gasanstalt. 77. 186. 

— Gasproduction, Länge des Rohrsystenis o. 
Strassenbeleuchtiiiig, 78. 79. — Feier des filnlzig 
jährigen Bestehens der städtischen Gasanstslt 
78. 260 — Die Gasanstalten der Stadt seit ihr« 
Entstehung. L. v Roland. 78. 261. Anni. — 
Verordnung, betr. Treppen- u. Flurbeleuchtoug 
86. 398. 88. 593. — Regulativ gegen Rauch- o 
Russhclästigung. 86. 4.30. 88. 165. L88. 227. lübi*. 

— Gasversorgung von Strehlen. 87. 147. 8.H. 5ul 

— Arbeiterwohnungen der Gasanstalt. 87. 441 

— Gasmotorenbetrieb. 87. 1109. — Gasprei.' 
88. 383. — Erweitenmg <les Rohrnetzes. 88 38) 
501. — Zum sechzigjahrigen Bestehen derstidli 
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sehen (iasfabriken. SS. 519, — Erweiterung der , 
Seustftdter Oaslabrik. SS. •«>2. 993. — Die Neu- 
gestaltung der lialinhöfe, die Cciitralmarkthalle , 
u. die Altstadter Uasanstalt SS. HHH. — Be- 1 
triebereaultate der tinawerke. Hi. 191. 77. 149. 
IS. 231L la. IIIL hlL 451. SL 4ü5. 81 14U. I 
SS. 3*;i. 992. 112.5. 

— Elektrische Beleuchtung. IS, Ilb 85. l.'il. 82. 
312. t>23. SS. 32 2’Hl.- 34.‘i. (582. — Betriebsaua- 
gaben für die elektrische Beleuchtung des Kath 
hänses. !Ä 1126. — Städtisches Klektricitdta- 
werk. SS. 1151. 

— Versammlung des V'ereins von (las- u. Wasser- 
fachmlinnern Deutschlands. 18. 1 »-5 2.57. .32 1 — 
Gründung des Vereins deutscher Glasindustrieller 
der Beleuchtungs-Branche. 82 131. — Aua- 
atelluug von Motoren u. Werkzeugmaschinen für 
das Kleingewerbe. L. 85. 99. 100. — Ausstellung 
von Gasapparaten. SS. 923. 1095. 

Hadweller. Neubau einer (ia.sanstalt IL 322. 

Ilfiren. Neubau der studtischen Gasfubrik. HL 22H. 

Ilflrkheim. Gasonieterbau. SS. -501. 


Un.Hseldorf. Bau einer zweiten Gasanstalt. HL 
236. — Aus den Betriebsberichten der städti- 
schen Gaswerke. HL 320. 75. 419. Hfl, 402 TL 
.533. H8. 491. Hfl. 482. 567. 56«. Taf 20. 81L 

4.HÖ. 8L 662. 82 675. 82 699. 8L 649. 86. 

759. 82, 44, 1029, SS. «-S9. — Ausstellung von 

Gasapparaten. G. Grohmann. SH. 834. 

— Die elektrische Beleuchtung des Bahnhofs. 
A. Oelwein. 8L *132. — Die elektrische Be- 
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u, Wassemotli. 82 207. — Versammlung des 
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Erbauung der Gasanstalt im Jahre 1863. SS. 219 
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denburgs. 88. 1. 41. 
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84. 263. 85. 316. 86. :)44 . 87. 401. 88. 476. 
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Einrichtung und Kosten der Anlage. 86. 878. — 
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80. 820. 8L 582. 82. 423. 84. 828. 88. 328. 80. 
403. 82. 5.56. 88. 603. 
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79. WtS. 80. S28. 81. 57r>. 84 10-t 
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— Brandstatistik. 88. 22. 
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anstalt. 77. 215, 82. 873. 86. 822. 87. 920. 
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75. 112. 147. 698. 727. s. a. 841. 76. 36S. 77. 
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beck. 76. 632 — Der grosse Gasbehälter in 
Barmbeck. 78. 523. — Der grosse Gasbehälter 
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82. 153. — Erweiterung des Gasrohmetzes 86. 
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Taf. 7 bis 9. — Gaswerke. 87. 1031. — Gas 
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— Gasproduction u. Rohrnetz. 88. 1097 
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Rendnltz-Sellerbansen. Betriebsresnltate der Gas- 
anstalt 25. 311 28.255. 22. 238. 28.2il 
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298. 80. 264. 81. 375. 82. 271. 84. 290. 86. 235. 
86. 374. 87. 310. 88. 383. 
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der Gasanstalt in städtischen Betrieb. 88. 272. 
503. — Gaspreise. 88. 347. 
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79. 209. 80. 210. 81. 287. 82. 239. 83. 241. 84. 
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Weimar. Betriehsergehnisse der Gasanstalt. 75. 
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Wien. Communal-Gasanstalt. 74. 83. — Project 
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wand u. die Ertragnisse einer städtischen Gas- 
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die Wiener Gasfrage. L. 74. 834. — Zum ewigen 
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Bestimmungen für die Versorgung der Stadt mit 
I^euchtgas. 74. 818. — Regulativ des Gemeindc- 
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Gasfrage im Gemeinderathe. 74. 772. 805. 85 
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— Petition der Gasconsumenten gegen dassollre. 
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der Firma Siemens u, Halske. 87. 928. 
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Wien. Ausdehnung der elektrischen Beleuchtung. 
80. 562. 85. 48. 111. 88. 720. — Elektrische Be- 
leuchtung des Südbahnhofs. 79.372, der Druckerei 
der Neuen freien Presse. 80. 304, des Grabens. 

82. 72, des neuen Parlamentsgebkndes. L 82 
409, der Oper. 84. 216. 85. 48. 111. 874. 87. 443. 
875. 1092. 88. 36, des Rathhauses. A Fansek. 
86. 805. M. V. Pichler. L. 87. 732. — Kosten 
der elektrischen Beleuchtung im Rathhause. 86. 
1050. 87. 61. — Elektrische Centralstation. 88. 
627. 964. — Elektrische Beleuchtung des neuen 
Burgtheaters. 88. 1020 

— Einstellung der Sauerstoffbelenchtung auf dem 
Eiisabethenbahnhof. 74. 247. — Explosion im 
Hahnenhause der stttdtischen Gasanstalt. 74. 
84. — Gasvergiftung in Folge Rohrbruchs. 76. 
31. — Gasexplosion. 80. 32. — Ursache des 
Absterbens der Baume in der Ringstrasse. J. 
Böhm. 81. 31. — Untersuchung der Theater 
in Bexug auf Fenersgefahr. 81. 216. — Brand 
des Ringtheaters. 81. 848. 82 19. 72. 317. — 
Ringtheaterprocess. 82. 289. 329. — Lüftungs- 
u. Heizanlagen in WienerTheatern u. Vergnügnngs 
lokalitaten. J. Leschetizky. h. 86. 606. — 
Brandstatistik. 86. 757. — Das Auer'sche Glüh- 
licht in den Post- u. Telegmphenamtcm. 87. 1000. 

— Internationale Elektricitataausstcllung. 82. 764. 

83. 356. 388. 709. 749. 791. L. 83. 773. L. 84. 
624. L. 85. 501 E. Lconhardt. L. 84. 193. 
L. 85. 256. E. Voit. L 84 549. F. Klein. 
L. 84.730. L. 85.338. — Ausstellung von Motoren 
u. Werkzeugmaschinen für das Kleingewerbe. 
L. 85. 99. — Die Ausstellung von Kleinmotoren. 
L. Hummel. 85. 111. 

— Versammlungen des Vereins derGasinilustriellen 
in Ocstcrrcich Ungarn. 81. 599. 82. 355. 419. 83. 


709. 84. 585. 86. 286. 408. 87. 479. — Versamm 
lung des Vereins für Gesundheitstechnik. 87. 
847. 

Wiesbaden. Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 81 
384. 83. 595. — Brandstatistik. 86 24. — Projcct 
einer elektrischen Cenlralstation. 86. 1032. 

— Versammlung des Deutschen Vereins von Gas 
u. WasserfachmSnncrn. 84. 377. — Versamm 
lung dentscher Naturforscher u. .4erzte. 87. 
520. 

Wilna. Betriebsresultate der Gasanstalt. 74 767. 
76. 746. — Concurrenz Ober die Gasbeleuchtung 
86. 588. 

Wlnterthnr. Ausstellung von Gas-Koch ii. Heiz 
apparaten. 86. 255. 272. L. 87. 72. — Gas 
consum u. Gasmotoren. 87. 62. — Betriebs 
bericht der Gasanstalt. 87. 443. 88. 807. — 

— Finanzbericht der Gasanstalt. 88 927. 

Witten. Besitzwechsel der Gasanstalt. 74. 556. 

— Gas- u. Wasserwerk. 76. 366. — .las liem 
Verwaltungsbericht über das Gaswerk. 85. 7(r2. 
Wittenberg. Betriebsergebnisse der Gasanstalt 
79. 340. 

Wittenberge. Bctriebsrcsultatc der Gasanstalt. 
76. 324. 77. 324. 78. 315. 79. 400. 80. 300. 

81. 251. 82. 205. 83. 271. 84. 25:i. 85. 316. 

86. 343. 87. 401. 88. 475. 

Witzenhansen a. d. Werra. Elektrische Beleucht 
ung. 87. 1000. 

Wolfenbttttel. Neubau einer Gasanstalt. 87. 312 
Worms. Gasanstalt u. Wasseniuth. 83. 128. 
Worthlngten. Explosion in der Kienrussfabrik 
85. 264. 

I Wlirzbarg. Brandstatistik 86. 24. — Ausstellunc 
I von Gasapparaten. 87. 280. 


z. 


Zabrze. Dividende der Ga^esellscbaft. 75. 320. 
Zeitz. Brandstatistik. 86. 24. 

Ziegenhals. Neubau u. Kosten der Gasanstalt. 75 37. 
Zflrich. Betrieb.sberichte der Gasgesellschaft. 
74. 292. 75. 631. — Petroleum-Ordnung. 81. 32. 
L. 81. 20. — Elektrische Beleuchtung. 81. 488. 

— Elektrische Beleuchtung des Bahnhofs. 82 762. 

— Gasgesellschaft in Liquidation. 87. 52. 
Zweibrücken. Geschüftsbericht des Gaswerks. 

74 556. — Gasanstalt u. Wassemoth. 83. 129. 
Zwlckan. Vcrsamndiing des Vereins sachsisch- 
thUringischer Gasfachmünner. 79. 66. 88. 204. 48t). 


— Betricbsljerichte des Vereins für Gaebeleuchl 

ung. 74. 49. 75. 38. 76. 366. 778. 77 . 621 

78. 49.5. 79. 492. 80. 424. 8|. 520 82. 506 

83. 595. 84. 584. 85. 736. 87. 848. 88. 8)18. 

— Zur Erweiterung der Gasanstalt. 8H. 272. — 
Kohlenvcrkauf. 88. .564. 

Zwittan. Bctriebsrcsultate der Gasanstalt. 74.4.39 
75. 431. 76. 290. 77. 351. 78. 248. 79. 42S 

80. 324. 81. r>81. 82. 422. 84. 372. 8.5. 397 

87. 5.55. 88. 503. 

Zwolle. Gasanstalt. L. 78. 579. 
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Abfilktoffe 8. a. Abwaaaer u. Stadtereinigung. — > 
Die Vergasung der Fftcalstoffe siehe unter Gas- ' 
bereitung im Register fQr Beleuclitnngswesen. 

— Abfälle der Kaliinilustrie in 8lassfurt. Th. 
Pusch. L. 77. 647. — Zusammensetzung der 
menschlichen Faeces. 77. 669. Anm. — Selbst- 
entzündung fettiger Woll- etc. Abgänge. J. J. 
Colemann. L. 77. 745. — Die menschlichen 
.Abfallstoffe, ihre praktische Beseitigung u. land- 
irirthschaftliche Verwerthung. F. Fischer. L. 
81. 8.’!2. — Die menschlichen Excremente in na- 
tional-ökonomischer, hygienischer, flnanzieller u. 
landwirthscbaftlicher Bexiehnng. G. Heiden. 

L 81. 833. 

— Verwerthung der menschlichen Excremente. 
Ferd. Fischer. L. 76. 423. — Verwerthung der 
Kanalabsttze. J. W. Slater. Pat. 77. 19. — 
Die chemische Behandlung der stAdtischen Air- 
fülle. J. J. Colemann. L. 77. 56. — Conser- 
rirung n. Poudrettirung der Fücalstoffe durch 
Raui-h n. die hiezu gehörigen Apparate. A. v. 
Podewils. L. 79. 73.5. Pat. 82, M58. — Ein- 
richtungen zur Beseitigung u. Umwandlung der 
Unrath- u. Abfallstoffc. F. Brey er. Pat. 81. 
*174. — Behandlung von Abfuhrstoffen. Socidtd 
anonyme des Prodnits chimiques du Sud- ( 
Ouest. Pat. 83. 232. — Verarbeitung der Fücalien 
auf Dünger u. Animoniaksalze. C. En gier. L. 83. 
377. — Vorrichtung zur Trennung der flüssigen 
und festen Abgangsstoffe an Abtrittsgruben. E. 
Wilhelmy. Pat. 83. *666. — Verwerthung der I 
Fücalstoffe. E. Heiden, A. M üll er u. K. v. 
Langsdorff. L. 85. 447. — Industrielle Ver- 
arbeitung der Abfuhrstoffe. C. H. Schneider. 
h. 86. 848. — Apparat zum Entwässern von 
schlammförmigen Substanzen. M. Rotten. Pat. 
87. *114. 

Abort g. a. Closet. — Die Aborte auf der Pariser 
Weltausstellung. W. Bernays. L. 79. 327.— 
Latrinen-Abfuhrgerütbe. J. P. Rächet. Pat. 81. 
*106. — Vorrichtung zur Trennung der flüssigen 
und fegten Abgangsstoffe an Abtrittsgruben. E. | 
OeDeral-Reg. z. Joum. f. üasbel. n. Waaservers. 


Wilhelmy. Pat. 83 *666. — Streuvorrichtung 
für Trockenabtritte. C. Piest. Pat, 86. *31.3. 
Absperrvorrichtungen s. a. Hydranten, Hahne u. 

Ventile, sowie im RegisUu für Bcleuchtungswesen. 

— Apparate zum Messen, Keguliren u. Absperren 
von Flüssigkeiten. J. J. u. A. Tylor. Pat. 75. 

104. — Klappenverschluss für Rinnsteineinlaufe. 

J. StObben. L. 79. 176. — Selbstthätiger 

Wasserleitungsverschlnss vor Auslaufhahnen. 

Becker u. Froh wein. L. 79. 327. — Vor- 
richtung zum Verschliessen von Wasserleitungs- 
rohren vor den Ablasshahnen. A. Bete he. Pat. 

80. *526. — Jieuerung an Absperrvorrichtungen. 

J. A. Fried. Pat. 82. 27. — Glockenwasser- 
verschluBs. Chr. Kaiser. Pat. 84. *530. — 
Verschlussvorrichtung für Rohrleitungen. E. La- 
roche. Pat. 87. *76. — Einrichtung zum selbst- 
thatigen Absperren von Wasserleitungen bei 
Frost The United States Automatic 
Water cut off Co. Pat. 87. *1109. — Vorricht- 
ung zum Absperren von Dampf- n. Wasserleitungen 
von entfernten Punkten einer Druckwasserleitung 
aus G. Hambuch. Pat. 88. *679. — Einrichtung 
zum rockweisen üeffnen u. Schliessen von Ven- 
tilen. F. Kette rer. Pat. 88. *10fll. 

— Absperrschieber. Denis & Co. L. 74.666. L. 

77. 56. Porter. L. 76 122. Ludlow. L. 77. 

13. — .Absperrschielsär für Wasserleitungen. Ph. 

Mayer. L. 77. 43. — Wasserabsperrschicber. 

Chetou. 79. 199. A. Cadet. 79 199. — Arm 
strong-Scliieber , Construction Hawksloy. 79. 

572. Taf. 18. — Neuerung an entlasteten Wasscr- 
schiebem. C. Röste I u A. Mühle. Pat. 82. 

159. — Abschlussschieber. C. Reuss. Pat. 86. 

*817. — Die Armstrongschieber der Wiener 
Hoi-hquellenleitung. V. Schneider. L. 87. 

798. 

Abwasser s. a. Abfallstoffe, Analyse, Filtration, 

Reinigung n. Stadtereiuiguug, sowie Ammoniak 
im Register für Bcleuchtungswesen. 

— Zur Frage der Behandlung der städtischen 
Abwasser. L. Vincent. L. 78. 308. — Ueber 
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den StickstoSgehalt der Cloakenwasaer von 
Paria. Maillard. L. 82. 341. — Die rationelle 
Nntzbarmachung der Kanaliaationajanche für die 
Landwirthaehaft. L. Klein. L. 85. 172. 
Abwaaser. Gewinnung von .Ammoniakaalzen ana Ab- 
fallwaaaern. H. D. Scott u. J. B. Spence. 
Pat. 75. lOJ. — Verwendung der Abfaliwaaser in 
Tuchfabriken. 75. 51)6. Floaky. 76. 52. £. 
Schwamborn. 75. *5G9. L. 75. 28. — Ver- 
werthung atBdtiarher Kanalwaaaer u. AbfallatoSe. 
Ferd. Flacher. L. 76. .34. .35. Anm — Ver- 
arbeitung dea Kanalwaaaera auf Ammoniakaalze. 
L. Kr afft. L. 77. 43. — Verwerthung der Ab- 
waaaer. F. W. E. R. Godicke. Pat. 78. 238. 

— Verwendung u. Reinigung aUdtiacher Al>- 
fallatoffe u. Abwaaaer. E. Kunath ii. A. Aird. 
Pat. 82. 457. — Apparat zur Trennung der featen 
u. flOaaigen Beatandtheile der Abwaaaer. Vf. 
Webb. Pat. 77. 710. H Wallmann. Pat. 84. 
•5.32. — Apparat zur (iewinnung der Fett- u. 
Faaeratolle, aowie dea gebildeten Ammoniaka 
uua Abwaaaem. II. Wagener u. A. Müller. 
Pat 87. *801. — Vorrichtung zum Trocknen dea 
aua Abwaaaem gewonnenen Schlammea. C. 
L i e r n u r. Pat. 87. *896. 

Abzweigrohre siehe Rohrleitung. 

Accumnlator, hydranliacher. Oaelen u. Burg. 
E. 76. 521 

Ammoniak. Gewinnung u. Apparat hiezu siehe 
Abwasser n. Ammoniak im Register für Be- 
leuchtungawesen. 

— Vertheilung in der Luft u. in meU*oriachen Nieder- 
schlagen. A. M On t z u. £. Auber. L. 83. 166. 

— Oxydation im Brunnenwasser. H. Fleck. 
L. 86. 836. 

Analyse; chemische, mikroskopische n. physikali- 
sche. 

Grundlagen zur Beurtheilung u. Prüfung des Wassers. 

— Ueber die Verändemngen des Waaacra der 
tfuellen u. Flüsse in verschiedenen Zeiten dea 
.lahres. E. Reichardt. 74. 336. 364. — Beur- 
theilung u Prüfung von Trinkwnsaer mit Berück- 
sichtigung seiner Brauchbarkeit für gewerbliche 
Zwecke. E. Reichardt. L. 75. 28. — Beobacht- 
ungen über Verilndemngen des Flusswassers. J. 
Andrews. L. 76. 149. — Variation in der Zusam- 
mensetzung der Flusswaaaer. J. A. Wanklyn. 
L. 76. 152. — Untersuchungen Ober Flusswaaaer. 
Tidy. L. 80. 654. — Das Wasser mit Bezug 
auf wirthschaltliche Aufgaben der Gegenwart. 
W. Frauenholz. L. 81. 330. — Ueber Eisen- 
carbonat enthaltende Wasser. J. Ville. L. 82. 
119. — Abhandlung Ober die MineralwaaserFrank- 
reicha u. des Auslands. Dura nd- Fardel. L. 
83. 622. — Studien über Süsswasscr u. dessen 


Analyse. E k m a n n. L. 83. 667. — Der 
Aachener Sattel u. die aus demselben hervor 
brechenden Thermalquellen. J. Beiasel. L.86 
728. — Einfluss des Wassers auf geologische 
Formationen. F. Hneppe. 87. 322. 

Analyse. Grundlagen zur Beurtheilung u. Prüfung dtt 
Wassers. Fortsetzung. 

— Die Ursachen der verschiedenen physikalischen 
Eigenschaften eines Wassers bei fast gleicher 
chemischer Zusammensetzung nach G^ranlin. 
Ph. Delahaye. L. 77. 66. — Aendenmgen in 
der Zusammensetzung des Wassers einer der 
SeekOste naheliegenden Quelle. H. Watson. 

L. 77. 528. — Ueber den fischartigen Geruch 
mancher Wasser. Lupton. L. 77. 308. — Ueber 
den unangenehmen Geschmack mancher Wasser. 
78. 449. — Die Farbe des Wasser». W.Spring. 

L. 88. 376. — Chemische Untersuchungen zur 
Feststellung des Einflusses der Sielleitungen der 
Stadt Lübeck auf die umgebenden Gewisser 
Th. Sc ho rer. Li 83. 628. — Ueber die Farbe 
des Wassers. J. L. Soret. L 88. 497. — Ein- 
fluss von Wasserfiltem auf die Zusammenseti 
uug des Wassers. A. J. C. Snyders. L. 83. 
648. 

— Ueber den schädlichen Eänfluss von Organismen 
u. über die Entstehung der salpetrigsauren Salze 
im Trinkwasser. Mensel. 76.688. L. 75 892. 

— l’eber den Austausch des Ammoniaks zwischen 
den natürlichen Wassern n. der Luft Th. 
Schlösing. L. 76. 569. 661. — Ueber das 
V^ersch winden des in natürlichen Wassern ent 
haltenen Ammoniaks A. Houzeau. L. 77. 
199. — Ueber den Einfluss des Boden» auf die 
Zersetzung organischer Substanzen J. Soyka 
L. 79. 790. — Der Ammoniakgehalt verschiedener 
Wasser u. der Luft A. Levy. L. 81. 201. — 
Ueber das Vorkommen von Ammoniak, solpetri 
ger Stture u. Salpetersäure in Trinkwassem M. 
Greinert L. 86. 103. — Die Oxydation des 
Ammoniaks im Brunnenwasser. H. Fleck. L. 
86. 336. — Bildung n. Zersetzung von Nitraten 
n. Nitriten in Lösungen u. in Fluss- u. Qnell 
wassern. J. H. Munro. Ij. 87. 232. — Ueber 
Nitrification des Wassers. A. Celli u. F. 
Marius-Zuco. L. 87. 231. F. H neppe. 87. 
794. 828. 

— Ueber fttulnissfähige organische Verbindongre 
im Trinkwasser. G. Bischoff. L. 78. 476. — 
Der Brunnenfaden, die Ursache der Berlüur 
Wassercalamitat E. Gr ahn. 79. 856. — Ueber 
die Einwirkung -der Luft auf organische Bib I 
stanz im Wasser. L. Halcrow n. E. Frank | 
land. L. 80. 653. — Die im Trinkwasser vor * 
kommenden organischen Gebilde. W. G. Fsr | 
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low. L. so. 756. — Sasswasseralgen ia England. 
M. C. Cooke. L. 88. 168. — Uebcr die orga- 
nischen Stoffe im Wasser. G. WolffhOgel. 83. 
8»6. — Die Spaltpilse. W. Zopf. L 85. 447 

— Die Mikroorganismen. C. Flügge. L. 86. 
848. — Die mikroskopische Thierwelt des Süss- 
wassere. Fr. Bloch mann. L. 86. 789. — Mi 
kroorganismen u. Wasser. L. 87. 270. — Einfluss 
der Zersetzungs- und Fttalnissprocesse im Boden 
auf das Wasser, Stadtlaugenstoffe F. Hueppc. 
87. 825. — Einflüsse der Aussenvcrhaltnisse auf 
den Bacteriengehalt des Wassers. F. H neppe. 
87. 421. — Verhaltniss der Zahl der Erdbaete- 
rien zu der Zahl der Bacterien des Grundwas- 
sers F. H u c p p e. 87. 425. — Einfluss von 
Sinken und Steigen des Grundwassers auf den 
Bacteriengehalt. F. Hueppe. 87. 428. — Ein- 
fluss der Temperatur auf die Zahl der Mikro- 
organismen im Wasser. F. Hueppe. 87. 463. 

— Einfluss der im Wasser absorbirten Gase auf 
dessen Gehalt an Mikroorganismen. F. Hueppe. 
87. 466. — Mnfluss des Nährmaterials, derWas- 
sersalze und organischen Substanzen, auf die 
Vermehrung der Bacterien. F. Hueppe. 87. 
498 — Formen u. Arten der Wasserorganismen. 
F. Hueppe. 87. 751. — Biologie der Wasser- 
organismen. F. Hueppe. 87. 755. 788. — Die 
Lebensthätigkeit der Mikroorganismen im Boden 
u. Wasser als directe Ursache der Zersetzungs- 
processe. F. Hueppe. 87. 758. 788. 824. — 
Zersetzung der A Ibuminate n. Kohlehydrate durch 
Mikroorganismen, die Milchsäure- n. Harnstoff- 
gähning. F. Hueppe. 87. 788. — Oxydations- 
u. Kednctionsprocesse, Hydratation u. Anhydrit- 
bildung im Wasser. F. Hueppe. 87. 826. — 
Enzymwirkung n. Gährwirkung. F. Hueppe. 
87. 830. — Anacrobiose, das Leben von Mikro- 
organismen ohne freien Sauerstoff. F. H u e p p e. 
87. 857. — Die intramolecnlare Athmung. F. 
Hneppe. 87. 859. — Der Parasitismus der Mi- 
kroorganismen. F. Hneppe. 87. 1071. — Ex- 
perimente u. Beobachtungen über das Verhalten 
von Infectionsstoffen zum Wasser. F. Hueppe. 

87. 1128. — Pathogene u. saprophytische Bac- 
terien in ihrem Verhältnisse zum Wasser , in- 
sonderlich zum Trinkwasser. Gärtner. L. 88. 
1085. — Ueber die vermeintlichen Sporen der 
Typhusbacillen. H. Büchner. L. 88, 108,5. — 
Ueber einige Bacterien im Wasser. Maeö. L. 

88. 1086. — Steigerung des Bactcriengebaltes 
im Wasser während des Schnccschmelzens. L. 
Sch me Ick. L. 88. 1087. — Die Bacterien 
der Trink- und Nutzwaseer. L. Adametz. L. 
88. 1087. — Geschichtliche Entwicklung der 
Lehre von den Bacterien. F. Löffler. L. 88, 
1088. 


Analyse« ßrundlagen zur BturthtUung u. Prüfung des 
Wassers. Fortsetzung 

— Veränderungen von Wassertemperaturen in 
Leitungen und Keservoiren. E. Urahn. 79. 43. 

— Ueber die Wassertemperaturen bei städtischen 
Versorgungen. E. Grahn. 79.755. — Apparate 
zur Erzielung einer gleichmässigen Temperatur 
bei Wasser. B. Latham u. J. Th Way. Pat, 
80. 618. — Die Temperatur des Wassers in den 
Leitungen. B. Latham. L. 80. 652. G. Pe- 
rl ss in i. 85. 191. — Ueber die Temperaturbe- 
stimmung des Wassers in Leitungen. G. P e r i s s i n i. 
80. 608. 644. 84. 310. 85. 273. 292. 88. 669. — 
Die Erwärmung des Wassers in Rohrleitungen 
A. Thicm. 84. ‘8. — Zur Frage der Erwärmung 
bezw. Abkohlung des Wassers im Boden. M. 
Ballo. L. 86. 638. — Temperatur fliesseuden 
Wassers. L. 88. 621. 

— Ueber die Schwankungen im Kohlcnsäuregebalt 
des Grundwassers. M. Popper. L. 80. 137. 

— Löslichkeit der Kohlensäure in Wasser. 8. 
Wroblewski. L. 82. 565. 

— Ueber den Sauerstoffgehalt des Wassers. A. 
Gdrardin. L. 74.549. — SauerstoSgetmlt des 
Brunnenwassers. J. König u. L. Mutschler. 
L. 78. 235. — Der Sauerstoffgehalt natürlicher 
Wasser, verglichen mit ihrem Gehalte an orga- 
nischer Substanz. Th. Weyl u. X. Zeltler. 
L. 81. 542. — Der Sauerstoffgehalt des Wassers. 
W, Odling. L. 84. 550. — Ueber den Sauer- 
stoffgehalt des Grundwassers. B. Lepsin s. 85. 
•898. 

— Ueber die alkalische Reaction von Brunnen 
und Flusswasser. C. Brunnemann. L. 86. 
668. 

— Ueber die Härte des Wassers. E. Roichardt. 
74. 107. — Einwirkung kohlensäurehaltigen 
Wassers auf Mineralien u. Gesteine. R. .Müller. 
L. 77. 601. — Löslichkeitsverhältniss«' von kohlen- 
saurem Kalk und Magnesia in kohlensäurehal- 
tigen Wassern. A. Wagner. 78. 190. — Die 
Härte des Wassers und die Ursache der Neigung 
zur Sinterbildung. A. Wagner. 78. 190. 229. 

— Künstliche .Sinterbildung bei Brunnen- u. Fluss- 
wasser. A. Wagner. 78. 232. — L^islichkeit 
der kohlensauren Magnesia in kohlensäurehal 
tigern Wasser. P. Engel u. .1. Ville. L. 81. 
733. — Rückstandsmengen von Quell-, Fluss- u. 
Brunnenwasser zu verschiedenen Jahreszeiten. 
Reichardt. 83. 846. — Absorptionserschein 
ungen des Bodens u. ihr Einfluss auf die Be 
standtheile eines Wassers. F. Hueppe. 87. 
327. 

— Bedeutung der Grenzzahlen in der Wasserana- 
lyse. E. Reichardt. 74. 102. — Die Grenz 
zahlen u. ihr Werth als allgemeiner Anhalt zur 
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hygienischen Beurtheilung von Wasser. Wolff- 
h ü g e 1. 83. 847. F. H u e p p e. 87. 325. — 

Differenzen im Gehalte der Quellen verschiedener 
Formationen, Grenzwerthe. F. U neppe. 87.322. 
Analyse* GrumHagtn lur Beurtheilung u. Prüfung des 
Waeeers. Fortsetzung. 

— üeber Analysen. GütedesTrinkwasaers. F rank- 
land. L. 75. 3411 Das Trinkwasser u. seine 
Verunreinigung in Cistemen. Pattison Muir. 
L. 75. 1M3. — Die Beurtheilung des Trinkwassers. 
Port. 76. 211.— Der für Trinkwaeser zulässige 
Gehalt an Ammoniak, salpetriger Säure u. an 
Nitraten. F. Fischer. 77. 670. — Die Bedeut- 
ung von Trinkwasseruntersuchungen für die 
Hygiene. C. Flügge. L. 78. 234. — Ueher die 
Brauchbarkeit von Trinkwasser für Waaserver 
sorgung. Ch. Kkin. L. 81. 140. L. 83. 738. 

— Die hygienische Bedeutung des Trinkwassers 
u. rationelle Principien für dessen Untersuchung 
u. Beurtheilung. M. Barth. L. 82. 561. — 
Ueber die hygienische Beurtheilung des Trink* 
u. Nutzwassers. Wolffhügol n. Ticmann. 
83. 288. 841. 884. s. a. 83. 487. — Bedeutung 
der chemischen Analyse bei der hygienischen 
Beurtheilmig des Trink- und Nutzwassers. 
Tie mann. 83. 891. — Chemische Untersuch- 
ungen znr Feststellung des Einffussee der Siel- 
leitungen der Stadt Lübeck auf die umgebenden 
Gewässer. Th. Sc hör er. L. 83, 622. — An- 
forderungen an die chemische Beschaffenheit 
von Trinkwasser. W. Lubberger. 84. 278. — 
Ueljer Trinkwasser u. dessen Untersuchung. 
C. Blas. L. 85. 279. — Ueber Triukwasserver- 
häitnisse. W. Thörner. L. 85. 631. — Die 
hygienische Beurtheilung des Trinkwassers vom 
biologischen Standpunkte F. Hueppe. 87. 321. 
36^1. 421. 463. 498. 537. 751. 788. 824. 857. 891, 
982. 1008. 1068. 1124. 1148. — Zur hygienischen 
Beürthellung von Trinkwasser. Y. Hueppe. 
88. 317. 323. — Beurtheilung der hygienischen 
Beschaffenheit des Trinkwassers Gärtner. 
L. 88. 1016. — Zur Untersuchung und Beur- 
theiluDg der Trinkwasser. Weigmann. L. 88. 
1087. 

— Anforderungen an WasserfUrhäuslicheZweckc. 
F. Fischer. 77. 668. 702. — Der für Wasser 
zu häuslichen Zwecken zulässige Gehalt an orga- 
nischen Stoffen. F. Fischer. 77. 669. — Der 
für Wasser zu häuslichen Zwecken zulässige Ge- 
halt an Chlor u. Schwefelsäure. F. Fischer. 
77. 072. — Ueber die Härte des Wassers zu häus- 
lichen Zwecken. F. Fischer. 77. 673. 

— Die Tauglichkeit des Wassers für industrielle 
Zwecke. A. Görardiu. L 77. 307. 414. — 
DieTechuolugie des Wassers. F. SchwackhÖfer. 
L. 83. 267. 377. 


Analyse* Grundlagen zur Beurtheilung u. Prüfung det 
Waseera. Schluss. 

— Auforderungen an ein für Brauereien bestimm 
tes Wasser. L. 77. 55. Th. Langer. L. 77. 526 
— Das Brauwasser. Lintner. L. 79. 459. 

I^. 81. 328. — Einfluss des Wassers auf die 
Brauerei. L. 83. 414. — Bedeutung der Bacterien 
für die Brauerei. Chr. Emil Hansen L 88. 

■ 1086. 

— Das Wasser in den Druckereien, Färbereien a. 
Bleichereien. A Kielmeyer. L. 78. 479. — 
Anleitung zur Wasseruntersuchung für Färberei- 
zwecke H. Krätzer L. 85. 529. 

— Einfluss der Bestandtheile des Wassers auf die 
Gerl)erei. W. Eitner. L. 78. 369. 

— Einwirkung des Wassers auf Bleileitungen. L. 

74. 144. 272. Salbach. 74. 141. Balard. L 
74. 665. Fordoa. L. 74. 666. — Uel>er die 
Verunreinigung des Wassers durch Blei. W. R 
Nichols. L. 84. 858. 

— Kupfergchalt bei Anwendung kupferner Rohr 
leitung. E. Keichardt. L. 74. 43. 343. — 
Kupfer im Leitungsw'asser. L. 87. 731. 

— Zink im Trink wasser. F. P. Ve nable. L 85. 
783. — Zinkgehalt des Wassers aus Leitungen 
mit verzinkten Eiseurohren. H. Bunte. 87 
131. 

— Prüfung u. Unterauchungamethoden. 

— Prüfung des Wassers für die Zwecke der Ge- 
sundheitspflege. E. Reich ardt 74. 57. 101. 

— Methode der Wasseruntersuchung. E. Rei- 
ch ardt, 74. 102. — Die chemische Prüfong 
des Trinkwassers nach Anordnung der River 
Pollution Commission in I>ondon. 76. 273. — 
Ueber Trink wasser- Analysen. Frankland. L. 

76. 491. 522. — Methoden der Wasserantlyse. 

H. Kämmerer. L. 77. 42. — Praktische An- 
leitung zur Prüfung des Trinkwassers. J- A. 
Wank ly n u. E. Chapmann. L. 77. 

L. 84. 730. — Zur Prüfung des Wassers auf 
seine Reinheit. F. Sander. 77. 408. — Em- 
pirisches Prüfungsverfahren zur Erkennung eines 
guten Trinkwassers u. die Prüfung mit Gallo5- 
gerbsäure. H. H a g e r. L. 77. 747. — Prüfung der 
zur Auffindung von salpetriger Säure u. organischen 
Bestandtheilen im Trinkwasser gebräuchlichen 
Methoden. R. Herscher. L. 77. 748. — Zar 
Feststellung der Verunreinigungen von Fluss- o 
Brunnenw'assem. H. Vohl. L. 78. 308. — Ueber 
Wasi-eranalysen. £. Bohlig. L. 78. 704 — 
Ueber Wasseranalyse. A. R Leeds. L. 78 
705. — Besprechung von Fehlem bei Wasser- 
analysen u. Titrirmethoden. A. Wagner. L.79. 

92. — Anleitung zur physikalisch • chemisebeo 
Trinkwasseruntersuchung. A. Hiller. L 79 
177. — Wasseranalyse für saniUlre Zwecke. £ 
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Frankland. L. 80. 419. — Schritte iiir Fest- 
stellung einer einheitlichen Methode der Wasser- 
untersnchungen. L. 81. 2911. — Anleitung rnr 
PrOfuDg von Trink- n. Nutawaaaer. Ruetx. L. 
81. 833. L. 86. 629. — Bemerkungen Ober 
Waaseranalyse. R. Haines. L. 83. 10.3. — 
Beitrage sur technischen Wasserenalyse. K. v. 
Coc h e n hause n. L. 86. 81.3. — lieber die 
Analyse von Wassern fOr häusliche u. gewerb- 
liche Zwecke, Ober sodahaltige Wasser u. die 
indirecte Bestimmung des Natrons F. Muck. 
87. 159. — Zur Trinkwasseruntersuchung. L. 87. 
270. — Die chemische Untersuchung des Wassers. 
F. Hueppe. 87.321. — Die Untersuchung des 
Wassers bezQglich seiner Brauchbarkeit zur 
Dampfkesselspoisung. Friedrich. L. 87. 730. 

— Anleitung zur Analyse der Mineralwasser. 
R. Bunsen. U. 87. 1015. 

Analyse. Prüfung u. Untenucfiungsmtfhoden. Fort- 
setzung. 

— Ueber die Temperaturbestimmung des Wassers 
in den Leitungen. 6. Perissini. 80. C08. 644. 
84. 310. 85. 273. 292. 88. 669. 

— Mikroskopische Untersuchung des Brunnen- 
wassers für hygienische Zwecke. C. 0. Harz. 
L. 76. 151. Macdonald. L. 76. 151. — Zur 
mikroskopischen Prüfung des Wassers O. H el m. 
L. 77. 199. G4rardin. L. 77. .308, F, Fischer. 
77. 670, L. Hirt. L. 80. 315. F. Hueppe. 87. 
a54. 8. a. L. 86. 899. 

— Beitrage zur bacterioskopischen Wasserunter- 
suchung. Link. L. 86. 582. — Beiträge zur 
liacteriologischen Waaseruntersuchung Link. 
L. 87. 74. — Die biologische Wassenintersuch- 
ung: Zahl der Mikroorganismen, Literaturangabe. 
F. Hueppe. 87. 358. — Methoden der Bacterien- 
forsebung. F. Hueppe. 87. *537. L. 86. 529, — 
Zur bacteriologischen Trinkwasseruiitersuchung. 
L, 88. 675 — Methode zur Analyse des Brunnen- 
wassers in Rücksicht auf Mikroorganismen. Chr. 
Emil Hansen. L. 88. 1086. 

— Vorrichtung zum Aufsammcln der in (Quellen 
frei aufsteigenden Gase, E. Ludwig. L. 78. 
706. 

— Bestimmung des in Wasser oder einer anderen 
Flüssigkeit gelüsten Sauerstoffs. 76. 119. D. 
Frei re. L. 76 629. — Bestimmung des im 
Wasser gelösten Sauerstoffs J. König u. L. 
Mutschler. L. 78. 235. — Quantitative Be 
Stimmung des in Wasser gelösten Sauerstoffs. 
Tiemann n. Preusse. L 80. 238. — Be- 
stimmimg des freien Sauerstoffs im Wasser. 
Ramsay u. Williams. L 86 760. 

— Nach Weisung der freien Kohlensäure im Trink- 

wasser mit Rosolsäurc. v. Pettenkofer. L. 
75. 41.3. — Bestimmung der Kohlensäure 


im Wasser durch Titration. Houzeau. L 76. 
690. — Bestimmung dei Kohlensäure in natür- 
lichen Mineralwassern. W. Borchers. L, 78. 
704. 

Analyse. Prüfung u. Untarsuchungsmethoden. Fort- 
setzung. 

— Instrumentzur Prüfung der Farbe des Wassers. 
Bowditch. L. 76. 1.50. — Bestimmung der 
Farbe des Wassers. J. Kiug. L. 78. 370. 

— Bestimmung der Trübung des Wassers. 
Bouquet de la Grye. 78. 35. 

— Erkennung kleiner Spuren von Metallen im 
Flusswasser. Thompson. L. 83. 620. 

— Abdampfrückstand bei der Wasseranalyse. E. 
Reicbardt 74. 103. — Bestimmung von Kalk 
u. Talkerde. E. Reichardt. 74. 107. — Be- 
stimmung der Magnesia im Trinkwasser. W a n k - 
1 y n. L. 75. 8-30. — Quantitative Bestimmung 
des AlsIampfrOckstandcs eines Wassers G. C. 
Wittstein. L 76. 24. — Ueber Härtebestim- 
mung u. Wasseranalysen. A. Wagner. L. 78. 
24. — Bestimmung der temporären Härte des 
Wassers. V. Wartha. L. 80. 720. — Einfache 
Methode zur Bestimmung der temporären Härte 
des Wassers. V. Wartha. 81. 162. - Volu- 
metrische Bestimmung der kohlensauren Salze 
alkalischer Erden im Wasser. A. Houzeau. 
L. 83. 168. — Indirecte Bestimmung des Natrons 
im Wasser. F. Muck. 87 159. 

— Bestimmung von Chlor u. Schwefelsäure. E. 
Reichardt. 74. 106. — Volumetrische Be- 
stimmung der Sulfate in den Wassern A. 
Houzeau. L. 78. 70.5. — Maassanalytische Be- 
stimmung der Schwefelsäure im Trinkwasser. 
Th. Rosen bladt. L. 76. 629. 

— Naehweisung der Salpetersäure. H. Käm merer. 
L. 75. 254. — Uelrer die Bestimmung iler Sal- 
petersäure mit Indigo. Fischer. L. 74. 727. 

— Bestimmung der Salpetersäure im' Wasser. 
E Reichardt. 74 105. Gramp. L. 75 299. 
E. Hoffmann. L. 75 864. F. H. Störer. 
L 76. 719. J M. Eder. L, 78. 726. W. 
Williams. L. 81 543. — Kestimmung der 
Nitrate im Flusswasser. Perkin. L. 82 .53 — 
Erkennung u Bestimmung der Nitrate im Hnmnen- 
wasser. A. Wagner. L. 82 119. 

— Naehweisung der salpetrigen Säure im Brunnen- 
wasser. H. Kä merer. L. 75. 254. W. I), 
Gratana. L. 75. 462. P. Gries. L. 78. 478. 

— Bestimmung der salpetrigen Säure im Trink- 
waSBcr. F. Fischer. L. 74. 549. C. Preusse 
u. F. Tiemann. L. 78. 480. 

— Bestimmung organischer Substanzen im Wasser, 
E. Reichardt. 74 104. — Bestimmung orga 
nischer Substanzen im Wasser nach Fraukland 
u. Armstrong. Thudichum u. Kingzett. 
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L. 76. i>60. — KinfluAS Iftngeror Beleuchtung auf i 
die Eh*8timmnng der organischen Substanz im j 
Wanser O. Schottier. L. 77. 44. — Bestim- 
mung der organiHchen Substanz, im Trinkwasser. 
Dittmar n. Robinson. L. 77, 74G. — An- 
wendung des Tannins bei der Wasseranalysc. 
H. Kä mm er er. L. 77. 42. — lieber die Ver- 
wendung des Tannins bei Trinkwasserunter- 
suchungen rum Nachweis von Schleimalgen. 
R. Bflttger. L. 78. 704. — Bestimmung von 
Cellulose u. veränderter Cellulose im Trinkwasser. 
J. A. Wanklyn u. Cooper. L. 78. 552. — 
Uober die Bestimmung der organischen Sub- 
stanzen im Wasser. Tidy. L 79. 791. — Be- 
stimmung des organischen Stickstoffs in natOr- 
lichen Wassern. H. Pellet. L. 80. 51. — 
Heber den Nachweis der organischen Substanzen 
im Wasser. Tiemann n. Preusso. 80. dH. 
341 L. 80. 239. — Die Bestimmung der or- 
ganischen Substanzen im Wasser durch Glühen 
des bei einer bestimmten Temperatur getrockneten 
Alxlampfrückstandes. 80. 312. ; nach der Methode 
von Frankland u. Armstrong. 80. 313; nach der 
Methode von Dittmar u. Robinson. 80. 314 ; 
mittels ChamaeleonlüBung. 80. 314; nach der 
Methode von Fleck. 80. 342; nach dem Verfahren 
von Wanklyn, Chapmann u. Smith. 80. 346. — 
Zur Bestimmung der organischen Substanz im 
Wasser mittels Chamaeleon. A. Ott L. 80. 653. 

Bestimmung oiganischer Materie im Trink' 
Wasser. J. W. Mailet. L. 83. 657. — Ueber 
die Bestimmung der organischen Substanzen in 
Trinkwassem mit Kaliumpermanganat A. R- 
Leeds. L. 84. 318. Untersuchung des Wassers 
auf organische Keime. 84. 623. — Zur Bestimmung 
der organischen Stoffe im Wasser, insbesondere 
mit Kaliumpermanganat F. Hueppe. 87. 331. 
— Ueber eine chemische Reaction von Pilzele- 
menten in dem Sedimente eines Brunnenwassers. 
J. Ruhemann. L. 88. 1086. 

Analyso» Prüfung u. Untenuchungsmethoden. Sohlufs. 
— Nachweis von Gas- oder Theerwasser im Brun- 
nenwasser. H. V o h 1. L. 78. 236. — Prüfung des 
Brunnenwassers auf Leuchtgas. C. H i m 1 y. 
L. 78. 705. — Untersuchung eines Brunnen- 
wassers auf die bei der Leuchtgasfabrikatiou 
vorkommenden Abfallstoffe. C, Philipps. L. 80. 
653. 8. a. König. L. 80. 652. — Chemischer 
Nachw’eis der Jnültration von Wasser aus un- 
dichten Gasbeliältem. L. 86. 630. — Nachweis 
von Abwasser im Triokwasser. Heisch. L. 88. 
228 . 

Wa$6eranalysen. 

— Zusammensetzung eines durch die Abfälle einer 
Gasanstalt verunreinigten Wassers. F. Fischer. 
L. 74. 23. — Die Wasser von Nimes, Paris u. 


Ix>ndon. G. u. A. Dumont L. 74. 609 — 
Chemische Analysen von Brunnen-, Fluss u 
Quell wassern. G. Briegel. L. 76. 8*i3. — 
Wasseranalysen. F. Fischer. 77. 704.705.— 
Wasseranalysen, ein Beitrag zur WassersUtistik 
Schleswig-Holsteins. A. Emmerling. L. HZ 
738. — Analysen von Quellwasser aus verschie 
denen Gebirgsformationen. Reichardt 83. 
H45. — Chemische Untersuchungen u. Terap»- 
raturbcobachtungen des Leitungswassers ver- 
schiedener städtischer Versorgungen. E. Grabn 
L. 86. 54. 

Aoalyse. Waiseranaf/tnn. Fortsetzung. 

Brunnen- u. Lnitungnwasser. 

— Analyse des Wassers der Aachener Wasser 
leitung. Classen. 82. 715. 

— Chemische Untersuchung der Brunnenwasser 
von Alsfeld. L. A. Seiferth. L. 75. 623. 

— Beschaffenheitdes I^eitungswassersin Augsburg 
J. Winkelmann. L. 81. 48. — Temperatur 
des Augsbarger Leitungswassers. D. Endres. 
82. 30. — Zusammensetzung des Trinkwassers 
in Augsburg. Endres. 88. 873. 

— Untersuchungen der Brunnenwasser von Aussig 
L. 86. 172. 

— Chemische u. mikroskopische Untersuchungen 
des Tegeler Wassers (Berlin). C. Bischoff. 
L. 81. m. Brefeld u. Zopf. L 81. 331, 
Laboratorium des Kaiserl. Gesundheits- 
amts. L. 81. 331. Finkener. L. 81. 3.31. W 
Zopf. L. 81. 331. H. Gill. L. 81. :331. - 
Hacterioskopinche UnterHuebung des Berliner 
Leitungswassers. WolffbQgel. 85. 598. 

— Analyse des V^ersuchsbrnnuens u. des Bir 
brunnens zu Bemburg. 76. 19. 

— Analyse des filtrirten LeitungswasserK io 
Breslan. 85. 938. 86. 60. s. a, unten Oderwasser. 

— Ergebnisse der mikroskopischen Untersuclmng 
des Trinkwassers der Stadt. Brünn. A. Rzebak. 
L. 86. 729. L 87. 271. 

— Die Zusammensetzung des leitungswassers der 
Stadt Colmar im Klsass. Rose. 85. 352. 

— Die chemische Zusammensetzung des Trink 
Wassers von Cogliari. G. Missae hi u. M. Cop- 
pola. L. 84. 282. 

— Analyse der Brunnenwasser in Darmstadt E. 
Schulze. 74.151. — Zusammensetzung n.Tem 
peratur des Wassers aus dem neuen Wasserwerk 
zu Dannstadt. Wagner. 82. 200. 

— TemperaUirmessnngen u. Analysen des Dres 
denor Leitungswassers. 76 557. 77. 423. 78. 416- 
417. 79. 642. 80. 735. 82. 167. 83. 206. 84. 287 85 
179. 86. 156.820. Sussdorf. 77.424. E. gehör 
mann. 77. 424. II. Fleck. 77 424. 

— Analysedes Wassers aus Farnroda (Quellwasser 
werk Eisenach). Ludwig. 76. 163. 
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Brunnen- u. Laitungewaeser. Fortsvtzunt;. 

— ZaBammensetzan); des Wassers aus der Leitung 
der 8ladt Flensburg. Emmerling. 88. 21. 

— Analyse der Terschiedcnen Quellen der Wasser- 
leitung in Frankfurt a. M. Gg. Kerner. 74. 
.874. 

— Analyse verschiedener Bmnnenwasser in Iser- 
lohn. L. Disselhoff. 78. 472. 

— Analyse der Trinkwasser in Jona zu verschie- 
denen Jahreszeiten. £. Reichardt. 74. 338. 
333 

— Zusammensetzung des Wassers von Jung- 
bunzlau. Fr. Stolba. L. 76. 651. 

— Racteriengehalt der öffentlichen Brunnen in 
Kaiserslantem. Bokorny. L. 88. 1085. 

— Das Trinkwasser der 8tadt Kiel. L. 86 848. 

— Statistik des Klagenfurter Trinkwassers. J os. 
Mitteregger. L. 79. 177. 

— Analysen des Kölner Leitungswassers. 78. 377. 

— Zusammensetzung des Kölner Leituiig8wu.HHers. 
81. 29. 83. 748. 

— Analyse der Trinkwasser von Königsberg. M. 
Beer. L. 77. 198 

— Ueber Brunnenwasser der Sta<lt Lauterburg- 
F. Fischer. L. 78. 21. 

— Untersuchung der Kirchhofbrunnenwssser 
Leipzigs. O. Bach. L. 74. 385. — Beschaffenheit 
des aus der Naunhofer Leitung in I.eipzig be- 
zogenen Wassers. Hof mann. 88. 156. 

— Bacteriologische Untersuchungen der l-eit- 
meritzer Trinkwasser. Maschek. L. 88. ICkiC. 

— Analysen der London zugeführten verschie- 
denen Wasser. 76. 454. — Die Zusammensetzung 
des Londoner Wassers. Cli. Tidy. L. 77. 316. — 
Analyse der Londoner Wasser. Franklanil. 
L. 77. 526. — Zusammensetzung u. Beschaffen- 
heit des Londoner Leitungswassers. C. M. Tidy. 
L 80. 52. — Die Mikroorganismen im Flusa- 
wasserdor Londoner Wasserversorgung F. Frank- 
land 87. 124. 

— DasTrinkwasserderStadtLflbeck.Th. Scliorer. 
L. 77 648. 

— Das Trinkwasser der Stadt Mailand. A. l'avesi 
n. E. Rotondi. L. 77. 647. 

— Temperatnrmessungen des Wassers u. der Luft 
beim Hochreservoir des Wasserwerks zu Magde- 
burg. 86. 431. 

— Die Mineralbcstandtheile der Quelle zn Mar- 
pingen. H. Vohl. L. 78. 5.52. 

— Analysen des Trinkwassers von Mechernich 
am Bleiberg. W. Meyer. L. 76. 51. 

— Analysen verschierlencr Wasser von Moskau. 
L. 83. 168. 

— Chemische Analyse des am rechten Isanifor 
nächst München zn Tage tretenden Grundwassers. 


— I. 8ochregisler. 2!15 

A. Wagner. L. 78. 671. — Chemische Analyse 
des Wassers aus dem Hauptschachl bei Deisen- 
hofen (Gleisentlial), Versuchsbrunnen für Wasser- 
versorgung der 8tadt München . F’cichtinger. 

80. 235. — Zusammensetzung des Münchener 
Leitungswassers. 87. 874. 

.tnalyse. Wasaeranal/sen. 

Brunnen- u. Leitungamtaeer. Fortsetzung. 

— Das Brunnenwasser der Stadt Münster. J. 
König. L. 79. 173. 

— Chemische Untersuchung der Wasser von 
Oberhausen. W. v. d. Mark L. 75. 623. 

— Das Trinkwasser von Padua. B. Conci. L. 83. 
738. 

— Untersuchung einiger Pariser Wasser auf 
Bacterien. Proust. L. 85. 338. 

— Zusammensetzung des Wassers aus dem bür 
gerlichen Brünbause in Pilsen. Stolba. L. 82. 
341. 

— Mikroskopische Untersuchung von unöltrirtem 
u. öltrirtem Warthewasser, sowie von dem Quell- 
Wasser für die Posener Wasserleitung F. Cohn. 

81. 629. 630. 82. 247. 84. 216. — Physikali- 
sche n. chemische Analyse von öltrirtem Warthe- 
wasser, sowie von dem Quellwasser für die Po 
aener Wasserleitung. Mankiewicz. 81. 629. 
630. 82. 247. 84. 215. 

— .tnalysedesQuellwaasers des Prager Belvedere 
F. Stolba. L. 81. 139. — Thicrische Organis 
men der Brunnenwasser von Prag, F. W ydowsky. 
L. 88. 231. 

— Zusammensetzung des Wassers der neuen Lei 
tung zu Pressburg. Lucich. 86. 219. 

— Die Zusammensetzung der Brunnenwasser von 
Rappoltsweiler. J. Thieme. L. 85. 172. 

— Chemische u. mikroskopische Untersuchungen 
der Ricklinger Wasser (Hannover.) F. Fischer. 
L. 75. 412. 

— Chemische Analyse der Kronenquelle zu Salz 
brunn in Schlesien. Th. Poleck. L. 8.3. .378. 
— Zusammensetzung des Leitungswassers in Salz- 
burg. Spängler, 76. 459. 

— Analyse des Wassers eines Versuchsbmnnens 
in Strassbnrg. E. Bau mann. 76, 717, 

— Die warmen Qnellen von Thermopylae. H. 
Jahn L. 78. 410. 

— Untersuchung der Brunnenwasser Tilsits. W. 
Krüger. L 75. 747. 

— Die Trinkwasser der Stadt Turin. C. C a 1 a n d r a, 
L. 77. 526, — Untersuchung von vier Turiner 
Wassern. Lieben n. Cannizaro. L. 80. 65.3. 

— Analysen des Leitungswassers der Stadt Ulm. 
C. Wacker. 81. 671. 

— Chemische Untersuchung der Brunnen-, Fluss- 
u. Quellwasser von Wernigerode. E. Wocko- 
witz. L. 74. 609. 
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AnaljM«. Wasteranal/sen. 

Brunnen- u. Le/tungswasser. SchlusR. 

— Analyse desnpuon TrinkwasKers dcrStailtWicn. 
J. Habermann u. H. Weidel. L. 74. lU. 

— Untereuchung des Wassere <leB k. k. Artillerie- 
Arsenals *u Wien. O. Volkmer. L. 75. 74S. 

— Analysen der Quellen der Wiener Wasserlei- 
tung. E. Grahn. 78. 407. 

— Chemische üntcrsuchungderSchützenhofqnelle 
zu Wiesbaden. II. Fresenius. L. 86. 814. 

— U ntersuchung des Trinkwassere der Stadt Zwolle. 
H. F. Knijper u. A. Boxmanu. L. 78. 108. 
Flusswasser. 

— Zusammensetzung des Wassers aus dem Flusse 
Dee. 87. 717. — Zusammensetzung von Incrust- 
atioucn aus Leitungen fOr Wasser aus dem 
Flusse Hee. 87. 717. 

— Cliemische Zusammensetzung des Wassere der 
Donau vor Wien. J. F. Wolfbauer. L. 84. 
241. 

— Analyse des Elbewassers in den verschiedenen 
Stadien der Keinigung. C. H. Wolff. 77.455. 

— Beschaffenheit des ßltrirlen Elbewassers. 
Knoll. 78.319. — Die Schwankungen im Chlor- 
gehalte u. Härtegrad des Elbewassere bei Ham- 
burg. F. Wibel. L. 88. 84. 191. — Zusammen- 
setzung des Elbewassers u. des ältrirten Wassere 
in Magdeburg. 88. 561. 

— Die Zusammensetzung des Isarwassera während 
seines Laufes durch MQnchen. W. v. Schell- 
hass. 76. 485. 

— Untersuchung der Leipziger Flusswasser. 0. 
Bach. L. 76. 627. 

— Die organischen Substanzen des Mainwassers 
liei WOrzhurg. E. Moser. L. 87. 582. 

— Studien überdas Wasser der Mouse. W. Spring 
u. E. Trost L. 85. 338. 

— Analyse des Moldauwassere. Fr. Stolba. L. 
76. 6.51. 

— Temperaturbeobachtungen dos Breslauer Lei- 
tungswassere (Oderwasscr). 79. 765. — Chemi- 
sche Untersuchungen des filtrirten Oderwassers. 
Fr. H u 1 w a. 79. 765. — Zusammensetzimg fil- 
trirten Oderwassers in Brieg n. in Breslau. 83. 
114. 

— Untersuchungen des Pegnitzwassere. H. Käm- 
merer. L. 79. 785. 

— Natur u. Beschaffenheit einiger Flusswasser aus 
dem Stromgebiete des' Rio de la Plata. R. 
Scheller. L. 87. 731. 

— .tnalyse des Wassers des Radbiizafiusses. F. 
Stolba. L. 81. 96. 

— Ueber die Brauebarkeit des Khonewassere zum 
Trinken. Vulliet L. 83. 738. 


Analyse. Wasseranal/sen. 

Flusswasser. Fortsetzung u. .Schluss. 

— Analysen des Ruhrwassere. W. Hartenstein. 
75. 452. E. G ra h n. 77. 72.3. F. Muck. 87. 1C2. 335 

— Analysedes Saalewassere. 76. 19. E. Reichardt. 

74. 364. 

— Analyse des Seinewassera. A Gdrardin. L 

75. 665. 

— Analyse dee Shuilkillwassere zur Wintersieii. 
W. Trautwine. L. 77. 14. 

— Die Voränderungendes Spreewassere innerlialli 
u. ausserhalb Berlins in bacteriologischer u. che- 
mischer Hinsicht Frank. L. 88. 1085. 

— Gehalt des Wa8.sere der Vanne an organischen 
Substanzen. £. Monier. L 76. 522. 

— Analysen von Warthewasser siehe oben bei 
Posener Leitungswasser. 

— Untersuchung des Weserwassere vor u. nach 
der Berieselung von Wiesenflächen. L. 85 529. 
See- u. tßeerwasser, 

— Ueber die im Seewasser gelösten Gase. J. H. 
B u c h a n a n. L. 78. 369 — Die BestandlheiU- 
des Wassers vom todten Meere Fleck. L. 82. 
53. — Zur Chemie des Meerwassers. A. Ham- 
berg. L. 86. 531. — Wassertemperaturen in 
Lanilseen. G. Oesten. 86. 165 — Beobacht 
ungen ül>er die Durchsichtigkeit des 'Wassers im 
Genfer See. L. 88. 497. — Die Durchdringlichkeit 
des Tageslichts in die Wasser des Genfer Sees 
II. des Mittclmecre. H. Fol u. E. Sarsin. L 
88. 497. 

Drain- u. Kanalwasser. 

— Die Zusammensetzung der Drainwasser. Aug. 
Völker. L. 75. 893. — Zusammensetzung der 
Kanaljauche. Letheby. 80. 278. 

— Analysen von Münchener Kanalwasser. \V. v. 
Schellhass. 76. 489. — Analyse der Kanal- 
WBsser der Breton Farm. Corfield. L. 77 
56. — Zusammensetzung des Pariser Kanal 
Wassers. Ch. Lanth. L. 77. 526. — Analyse 
des Abwas.sers des neuen Schlachthauskanal-i in 
München. A. Wagner. L. 79. 92. — Chemi 
sehe .Analyse des Abfallwassere der Reiner'schen 
Augenheilanstalt zu Riga. Waldbauer. L 80 
139. — Chemische Zusammen.setzung von Wa-iser 
Iiroben der Berliner Rieselfelder. 83 2Ü1 

— Einige auf die Danziger Kanalisation beifig 
liehe Analy.sen. 0. Helm. L. 78. 108. 

.Arbeiterverhältnisse s. a. im Register für Beleucht 
ungswesen. Pensionsverhältni.sse der Beamten 
der Wasserwerke in Berlin. 76. 95. 
Athmnngsapparate siehe Feuerlöschwesen 
Aufzüge, hydraulische siehe Wasserkraft 
Ansstelinngen s. a. im Register für Belenchtnng^- 
wesen. Apparate u. Anlagen für Wasserleitungen 
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auf der Wiener Weltaasstellung. C. Frisch* 
auf. L. 74. B37. 704. — Wasserbau u. Wasser- 
leitungen auf der Wiener Weltausstellung. Herrn. 


Sternberg. L. 74. 728. ~ Ausstellong von 
Closets in Brüssel. 87. 734. 

Antoniat siehe ini Register für Beleuehtungawesen 


JB. 


Badeanstalten, lieber öffentliche Badeanstalten 
u. Schwimmhallen. F. A. Meyer u. H. Ko* 
bertson. L. 80. 23. 284. — Uelrer öffentliche 
Badeanstalten. F. A. Meyer u. H. Robertson. 
L. 80. 72t». — üeber Badeanstalten H e u s n o r. 
L. 81. 2U1. — Das Badewesen in alter u. neuerer 
Zeit mit Beziehung auf das Hohenstaufenbad 
zu Köln. J. ßtübben. L. 83. 737. — Entwürfe 
für öffentliche Badcanlagen. Bockeiberg. L. 
85. 520. — Volks- a. Schulbftder auf der Ver- 
sammlung des Vereins für öffentliche Cesund- 
heitapflege in Breslau. 86. 708. — Schulbader 
mit Gasfeuerung. Eisele. 88. 1101. Taf. 1 u. 
2. — Anlagekoeten für Schulbader. Eisele. 
88. 1103. llüö. 

~ Beschreibung u. Zeichnung der Badeanstalt zu 
GrossCanissa in Ungarn. C. A. Specke r. L. 
74. 40. — Dos V’ierordtbnd in Karlsruhe. J. Darm. 
L. 74. Jt86. E. 76. 422 — Die böhmische Bade- 
anstalt. G. Runge. L. 77. 767. — Oeffentliche 
Bade- u. Waschanstalt für die Stadt Augsburg. 
H. Grüner. 79. *380. — Die neue Bade- 
anstalt für Nürnberg. L. 79. 521. — Die städti- 
sche Schwimm- u. Badeanstalt in Dortmund. 
Marx. L. 79. 603. — Das Admiralsgartenbad 
zu Berlin. E. 80. 21. — üeber die Verbesser- 
ung der öffentlichen städtischen Badeanlagcn 
Hannovers. Bockeiberg. L 85. 278. — Die 
Hadehallen zu Hildesheim. 86. 878. — Die 
öffentliche Bade- u. Waschanstalt in Metz. L. 
87. 231. — Die neuen Volksbadoanstalten in 
Berlin. L. 88. 1015. 

BadeeinrichtiiDgen s. a. Hähne u. Strahlrohre. 

— Neuerungen an Baileeinrichtungim. A. Tylor. 
Pat. 75. 750. — Die Bäder auf der Pariser Welt* 
ausHtellung. W. Berna ys. h. 79. 327. — Bade- 
einriclitung mit Misch-Douche-Apparat. R. La- 
ders. Pat, 81. *369, — Vorrichtung zum Füllen 
a. Entleeren von Waschschüssi^ln u. dergl. E. 
Fuchs. Pat. 83. *467. — Üeber Wasch- u. 
Badeeinriebtungen. A. Hausding. L. 84. 
625. — Apparat zum Prüfen der Dichtigkeit 
von Rohrleitungen für gasförmige Flüssigkeiten. 
C. Muchall. Pat. 84. *676. — Ablassvur- 
richtung für Waschbecken. H. Lowrie. Pat. 
87. *115. 


Badeelnriclitnogen« Ba<lebrause mit Schlainm- 
fang. G. Dittmar. Pat 84. *531. s. a. Strahl- 
rohre. 

— Rohrleitong für Bade- u. BrauKeapparate. Fr. 
Klee. Pat 83. *234. — Rohr- u. Ventilordnung 
für Badewannen. M. Otto. Pat 84. *27. — 
Ventilgamitur für Badewannen. Hörner A Co. 
Pat. 84. *28. — Rohrleitung für Badeeinricht- 
ungen. 0. Titel. Pat. 84 *248. — Rohrgamitur 
für Badeöfen. C. Wiek fei der. Pat. 86. 
*424. — Badeventil-Garnitur. C. Sc hü tz Inger 
u L. Zoller. Pat 87. •1108. Pat 88. *232. 
•852. 

— Heizofen für Badewannen. J. Kneip. Pat 80. 
525. — Heizbare Badewanne. R. Berger. Pat. 
83. 235. — Wasserheizofeu für Badewannen. 
J. Blank. Pat 83. *000. — Oirculationsofen 
für Badewannen. J. Blank. Pat. 84. *248. — 
Ausziehbarer Badeofen. H. Goethe. Pal. 84. 
•531. — Circulationsbadewanne mit Gasheizung. 
Th. Grobert. Pat. 85. 450. ~ Anordnung des 
Rauchabzugsrohres an Badeöfen. F. Gerecke. 
Pat 85. •569. — Gasbadeofen J. G. Houben. 
86. *809. — Badeofen mit der Wanne durch 
Heber verbanden. H. Israelowicz. Pat 86. 
•454. — Badeofen mit besonderer Wasserblase 
für die Brause. Fr. Dohse. Pat. 86. 465. — 
Heizvorrichtung an Badewannen. J.Scb wärmer. 
Pat. 87. *137. — Wasserwärmeofen für Bade 
zwecke. Eschebach u. Haussner. Pat. 88. 
*955. — Wasserheizofen. 11. Kürten. Pat. 88. 
*988. — Badeofen mit Gasfeuerung. C. Brey 
u. E. WUlame. Pat. 88. *1091. — DerHouben- 
sche Wasserstrom-Heizapparat. Eisele. 88.1103. 
— Gasheizeinrichtung für Brausebäder. Eisele. 
88, 1104. Taf. 2. 

— Neuerungen an Badeöfen. J. Blank. Pat. 81. 
•795. Pat 84. 897. J. H. Lussmann. Pat. 
82. *161. H. Ulbricht Pat 83 *235. L. 
Hahn. Pat 83 *459. Chr. Süsa. Pat 84. 
•676. F. Plaschil. Pat. 86. *455. C. Cöllen. 
Pat87.*897. G. Bögler. Pat 87. *1049. *1050. 
Bremer. 88. 335. 

Bagger. Dampfbagger. Tometzek. L. 76 560. 
Bassin eiche Cisterne u. Reser^'oire. 

Behälter eiebe Cisterne u. Reservoire. 
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BcriOKelon; siehe SUdtereinifning. 

Beton 8. a. im Register für Beleiichtungswesen. — 
Verwendung an einer Wasserleitung Wagner. 
L. 88. 52. — üeber Ccment- u. Betonarbeiten für 
Wasserwerke. R. Uyckerhoff. 83. 648. 

Blei 8. B. Analyse n. Rohre. — Ursache u. Be- 
seitigung des Bleiangriffs durch Leitungswasser. 
C. Hey er. L. 88. 918. 

Blitzableiter s a. Register für Beleuchtungswesen. 
— Ueber Blitzableiter für I lochreservoiro u. Pump- 
stationen. 80. 513. 

Blitzschlag siehe unter Blitzableiter im Register 
für Beleuchtnngswesen. 

BrKnde u. BrandstatUtIk siehe im Register für 
Belcuchtungswesen 

Brause siehe Badeeinrichtungen u. Htrahlrohrc. 

BrnnncB s. a. Hydranten u. Strahlrohre. — Verun- 
reinigung von Brunnen siehe Analyse. 

— Handbuch der Tiefbohrkunde. Th. Teklen- 
burg. L. 88. 84. 

— Wasserhebung aus tiefen verticalen Brunnen- 
rohren. G. Schmetze.r. L. 76. 492. — Ueber 
Rohrbrunnen. Legrand. L. 78. 235. — Bohr- 
brunnen für grosse Wasserlieferungen. R. Snt- 
kliff. L. 78. 236. — Theorie u. Construction 
der Brunnenanlagen. C. Fink. L. 78. 410. — 
Ueber Brunnen. G. Gesten. 79. 407. 462. 
Taf. 14, 15 u. 16. — Kritische Bemerkungen zu 
Oesten's Artikel Ober Brunnen. A. Thiem. 79. 
515. — Entgegnung auf Thiem's kritische Be- 
merkungen. G. Gesten. 79. 636. — Gesetz 
der Kostenzunahme mit wachsender Tiefe bei 
Ausführung von Brunnen. Fr. Hottenroth. 
L. 80. 652. — Ueber Ansführung n. Erfolg von 
Rohrbrunnen. Ed. Sonne. L. 80. 654. — Die 
Depressionsflachen bei Schachtbrunnen. G. 
Smreker. L. 81. 435. 542. — Die Einwirkung 
von Flüssen auf in der Nahe befindliche Brunnen 
Wackenroder. 82. *50. — Neuerung an Rohr- 
hrunnen. F. C. Glaser. Pat. 82. *569. — Zur 
Wirknngsweise von Schachtbrunnen. A. T h i e m 
u. Gesten. L. 88. 168. — Kurzer Abriss über 
Brunnen n.Brunnenabsenkung. J. G. Swindell 
u. A. u. G. R. Barn eil. L. 83. 737. — Allge- 
meine u. specielle Regeln u. Verfshrensarten bei 
Quellfassungen. W. Lubberger. 84. 275 — 
üeber die Wasserlieferung von Brunnen in 


i wasserhaltigem Sandboden. Thüvennet. L. 84. 
729. — Bau n. Betrieb einer neuen Brunnenfomi 
A. Thiem. 85. *140. — Ueber Schacht- u. Bohr 
arbeiten für Quellen. E. Spon. L. 85. 338.— 
Trinkbrunnen mit Sandfiltration. L. 83. *592 
813. — Mittheilungen ülier Rohrbrunnen n. einen 
neuen Filterkorb. 0. Smreker. 85.975.Taf.il. 
— Uelrer die Ergiebigkeit von Brnnnenanlagen 
n. Sickerschlitzen Th. Forchheimer. L. 86 
959. L. 87. 41. — Wasaergewinnnng durch 
Brunnen. Taoks. L. 88. 648. 

Bmnnsn. Apparat zum Einschlagen der Rohre ffir 
Rohrbrunnen. Do n n e t. L. 74. 74. — Einrichtong 
u. Apparate zur Erbohrung von Brunnen. De 
goussde, Ch. Laurent & Co. L. 74. 74. — 
— Dampfbagger znm Senken eines Bruniieii« 
Tometzek. L. 76. 5f>U. — Verbesserte Brunnen 
rohre Stephen-Henry. L. 76. 651. — Atneri 
kanische Brunnenbohrer. Pierce. L. 78 234 
— MuSenverbindung an Senkrohren für Bmnnen 
J. Römheld. Pat. 88. *457 L. 84 *241. 

— Das Bohren artesischer Brunnen durch den 
Wasserstrahl. H. Speck. 75. 586. — Cebet 
artesische Brunnen. P. Szumdk L. 77. 201 
— Neuerungen in dem Betriebe von Spring 
brunnen. W. Böckmann. Pat. 82. *307.572 
— Triebwerk für Zimmerspringbruunen. F. 
Krem er. Pat. 85. *359. — Bohrung artesischrr 
Brunnen Dürich. 88.49. Happach. 88.50. 

— Strassenbrumien von Clement u. Crozy. 74 
32. Taf. l Fig. 9. — Geffentliche Brunnen in 
Lindan. A. Harrer. L. 74. 316. — Die «ffew 
liehen Brunnen in Schwerin. F. Lindig. L. 73 
623. — Anlagen von Brunnen u. Fontänen f6r 
Berlin n. Potsdam. A. Stüler L. 76. 719.— 
Der Versuchsbmnnen für Wasserversorgung der 
Stadt München. A. Thiem. 80. 156 196 227 
Taf. 1 , 2 u. 3. — Anlage eines artesischen 
Brunnens in Kassel. C. Simon. L. 84 5.'0. 
— Der Mendebrunnen in Leipzig. L. 86. 9Ti9. 

; — Reparatur der Tiefbrunnenanlagc für ilss 

Wasserwerk Gross-Liehterfelde. C. Roseufeld. 
L. 86. 207. — Gekuppelte Rohrbrunnen der 
Brooklyner Wasserwerke. 88. *881. — We 
neuesten artesischen Brunnen in Paris. E Gsd. 
88. 1086. 

i Bmnnenstlnder siehe Hydranten 


c. 


t'ement siehe im Register für Beleiiclilungawesen. 
— Ueber Ccment- u. Betonarbeiten für Wasser- 
werke. R. Dyckerhoff. 83. 648. 

Chlor. Bestimmting im Wasser siehe Analyse. 


rigterne. Cisternen mit Filter. Meid Inger. 
L. 78. 72. — Verbesserung an Wassercistemen 
.T. P. Dnckett. Pat. 78. 239. — üeber Anlage 
von Cisternen. Finetti. L. 86 54. 
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Clomt B. 8. Abort, HAhne, Kegulatorcn , Ventile 
u. WassermeBaer. 

— Carr’s Atnerikanisoho CloaeU u. Urinals, U. 
77. 744. — Jonninir'a Waaacreloset L. 78. 72. 
— fichwemmcloBet A. Fass & Co, L, 78. 
579. — WasaercloBet mit Kippbecken. O. Jen- 
nin){8 «en u. jun. Pat. 80.524. — Nctiernrg 
an den Seeger'achen CloBetbecken mit WaBser- 
«plUnng. W. Stölnlo. Pat. 81. •7‘M!, Pat. 84 
328. — Transportables CluBctljecken. W Stftble. 
Pat- 84. *532. 

— Neuerungen an Wassercloeeten. B. Ronald 
u. J Farmer. Pst. 74. tv«l. A. Tylor. Pat. 
75 750. W. S. Carr & Co. L. 76 :114. 8 H. 
Rowley. Pat. 76. 317. J. Htoror. L. 76. 
317. E. Frandsen. Pat. 80. .'>26. H. P. 
Kreiner. Pat. 80 52<i. A. Aschemann. Pat. 
80 731. R G.Kli.Pat.81. *148. F. Guilleaume. 
Pak 81 *736. G. Waring. Pat. 88. *457. J. 
Frey. Pat. 83. *666. H. Friedrichs. Pat. 
84. *327. H. Kürten. Pat. 84. *898. Pat. 
87. *838. 

— Lnftkesael, Ventil u, Regulator für Closeta. H. 
Law. Pat. 77. 238. — Kolbenanstreibnng an 
Wasaercloxeten. E. Frau d Ben. Pak 81. *7.36. 

— Gaadicbter Verschluss nebst Deiinfectionsvor- 
richtung für Closetanlagen. W. Noll. Pat. 80. 
731. — Durch hydraulischen Druck achliessende 
Klappe für WasBerclosets. M. K n a u f f u. 
Bet che. Pak 80. *732. — Closet-WaBserver- 
schluss G. Schmidt. Pat. 82. 160. — CloBet- 
deckel. Fr. Draenert. Pak 83. *66.’>. — Dreh- 
schieber-Verschluss für Closets, L. Lebrecht. 
Pat. 88. *899. — Klappenverscbluss für Wasser- 
closets. Reiche. Pat. 84. *897. — Wasserab- 
sperrvorrichtung für Closets, II. Kürten. Pat. 
86. *561. — Verschlussklapi« mit Wasserspülung. 
H. Kürten. Pat. 87. *116. 

— Apparat zur Entfernung von Verstopfungen im 
Wasserverschluss von Closettrichtem. II. Schenk. 
Pat. 86. *449. 

— Wa.sser-Zu- n. Abfluss an Closeta A. Tylor. 
Pat. 77. 676. — Apparat zur periodischen Spül- 
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ung u. Vertheilungsscheibe. M. Friedrich. 
Put. 80. *617. — ClosetspOlapparat für abge 
messene Wassermengen. G. F. Zimmer. Pat. 
81. 106. — ClosekspOlungiiiitbeschrftnktemWas.ser- 
verbrauch. Deutsche Waase r werk sgcscll- 
Schaft. Pat. 81. *175. — Closetspülapparat. J. 
A. Fried. Pat. 82.. *160. — RpOlvorrichtiing 
für Closets mit bemessener Wassermenge. B. 
Baltzer 4 Sohn. Pat. 83. *236 — Spülvor- 
richtung für Wasserclosets.. J. Boyle u. II. 
Huber. Pat. 83. *459. — Geräuschlose Spül 
Vorrichtung für Wus.-«!rclosets. J. Patrik. Pat. 

84. *28. — Spülapparat für Closets. J. W. Sta- 
witz. Pat. 84. *530. — Spülvorrichtung mit be- 
messener Spülwasserinenge für Closets. C. T h ün s. 
Pat 87. *1109. — ClosotspOlvorrichtnng mit be- 
messener SpOlwasscrmenge. 0. Weise. Pat. 
88. *955. — Closet.spülvorrichtung. M. Neid 
hark Pst. 88. *956. — Closeteinrichtung mit 
bemessener Spülung. F. Oacberk Pak 88. *1090. 

— Apparat zum Desinfleiren von Closets. E. J. 
5tallct jun. Pat. 80. *781. — Neuerung an 
dem Gläser sehen Desinfectionsapparat für Closets. 
W. Mahlow. Pak 81. *545. — Desinfections- 
apparat für Closets, Pissoire etc. E. Warner. 
Pat. 82. *55. 

Closet. Closetventilation. Fi. IlirBche. Pat. 81. *795, 

— Vorrichtung zur Verbindung des Closettrichters 
mit der Tonne. R. Henkel. Pat. 88. *8.99. — 
Verbindung des Closettrichters mit dem Abfall- 
rohr. P. Hoff mann. Pat. 84. *27. — An- 
schluss von Closets an Hochdruckwaaserleitungen. 
Müller. 86.*842. Hegener. 85 844. Rautork 

85. 845 Happach. 85. 846. s. a. 86, 875. — 
Elastische DoppelmuSe zur Verbindung des 
Closettrichters mit der Wasserleitung. A. Rie- 
mann. Pak 86. *424. — Uelter die directe Ver- 
bindung von Closets mit Hausleitungen. Diet- 
rich. 88. 447. 

— Closetsteuer in Breslau. 79. 676. 762. — Die 
Waterclosetfragc in Dresden. H. A. Richter. 
L. 80. 23. 

Compressoren siehe Reservoire, Dmekreservoir. 




ÜtmpfkeMel siehe im Register für ßeloachtungs* I 
wesen. 

Desinfection s. Oloset, Kanalisation n. Reinigung. 
DistrieUwassermeMer siehe Wassermesser. 
Drainage siehe Kntwässernng. 

Dmck siehe Rohrleitung u. Wasserkraft. 
Dmekmeaser s a. Waaserstandanxeiger. — Druck- 
u. Vaeuummessapparate A. Allan. Pat. 77. G76. 


I DmckreserTOIr siehe Reservoire. 

Dmekrobr s. a. Reservoire. Anwendung von Drnck- 
oder Standrohren, mit hesonderer BerQcksichtigung 
des Wasserthnrms zu RUx>mington. H. M. P. 
Birkinbine. L. 7B. $4. 

Dünger siehe AbfalUtoffe u im Register fßr Be- 
leuchtungHweKen . 
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E. 


Kla. MikronkopiHcht! UntermichnnK. E. Cutter, 

L. N». 683. 

EImd. Verhalten de« dichten Eisen» bei der Wa» 
serreinigung. C. Piefke. 87. 640. 
Elsenschwamm. Verwendung zur Reinigung de« 
Wassers. G. Bischoff. 74. 27. L. 74. 40. | 
C. Piefke. 87. 637. I 


Entwiasernng ». a. (4esetze, Kanalisation u. 8tadtc 
I reinigung. — Apparat *um Entwässern von 
schlammförmigen Substanaen. M. Kotten. P>t 
! 87. *114. 

EntwiaaenngsTOrrichtongen an Hähnen n Yen 
tilen siehe die.se 


F. 


FScalstolTe »ielie Abfallstoffe u. »Stfldtereinigung 
sowie Gasl>ereitung im Register für Beleuchtungs. 
wesen. 

FenerlSschweaen s. a. im Ortsregister, ferner Hahne, 
Hydranten, Schlauch, Strahlrohre, Wasserdruck , 
u. Wasserverbrauch, sowie Brände im Register 
für Belenchtungswe.sen. i 

— Handbuch des Feuerlösch- u. Rettungswesens. 
W. Döhring. L. 83. 63 — Archiv für Feuer 
schnta u. Rcttungawe.sen. W. Döhring. L. 84. 
625. 

— Zahl der Wasserhähne für FeuerlOschzweoke 
in Grosastädten de» deutschen Reichs. 76. 567. , 

— Wasserverbrauch »u Feuerlöschäwecken in 
Ix>ndon. Shaw. L. 77. 168. — Vorrichtungen ! 
zur Verwendung des Wasser» zu Feucrlösch- 
zwecken direct au» der Leitung selbst. J. H. 
Greathead. L, 79. 759. — Die Hydranten- 
leitungen n das Feuerlöschwesen. L. 80. 613. 

— Anforderung an die licistungsfähigkeit der 
Hydranten vom Standpunkte der Feuerwehr. 

L, 81. 510. — Gefahr der Gaseinrichtungen bei 
Brandfällen. Schilling. 82. 10. — Wasserver- 
brauch zu Feuerlöschzwecken in mehreren Städten 
des deutschen Reichs 86. 20. — Vorbeugungs- 
mittel gegen u. Rettungsmittel bei Feuersgefahr 
88. 522 — Ueber die Ursache der Feuersgefahr 
aus elektrischen Leitungen. L. 88. 946. 

— Die Feuersj)ritzen auf der Wiener Weltausstel- 
lung. L. 74. 548, — Dampffeuerspritze. Nichols | 
& Co. L. 76. 423. — Beschreibung und Angabe 
der Detailconstruction einer Feuerspritze. F. | 
Biber. L. 78. 71. — Die Construction der Feuer- 
.spritzen. C. Bach. L. 83. 414. — Strahlrohr- | 
Mundstück für Feuerspritzen. Th, Nowell. Pat. I 
83. *458. — Ueber die Ejectoren in London. 

E. B 1 u m. 85. 950. — X'eber die Leistungen 
der Dampfspritzen Blum. 85. 951. Cuno. 85. 
951. 

— Fenerallanuapparat u. Gasabschluss C. P. H. [ 
Vaughan. Pat, 77. 238 — Ueber Flammen- 1 


Schutzmittel. F. Fischer. L, 82. 563. — Yen 
til für Feuerlöschapparate. F. Thometschek 
83. *407, — Feuerlöschmassc-Zuführungaappiral 
für Hydranten u Spritzen. Giedion n. Wildi. 
Pat 83 *662. — Ueber selbstthätige Feuerlösch- 
apparate. 86. 449. 

FeaerlSachweaen. Athmnngsapparate. Ronqnsy- 
rol - D e n a y ro uze. 75. *878. — Reapirations 
appanite. Monnier. 77. 67 Th. Schwann. 
80. 720. — Versuche mit Athmungsapparaten 
J W a y d o w i c z. L. 78. 552. — Apparat znm 
Aufenthalt in raucherfüllten Räumen. B. Leli. 
Pat. 85. *421. 

— Löaehvorriebtung für Theater. 76. 69. 104. 115 
mit 2 Tafeln. R. H c ngs te nberg. 76. 165.— 
Ueber Feuergefahr u. Panik bei Theaterbrändi-r: 
P. Fester. L. 77. 2.3,5. — Theaterbrände n. die 
zu deren Verhütung erforderlichen Schutz-Maas» 
regeln. Fölach. 78. 151. 82.43. — Maas» 
regeln für die Feucrsicherheit der Theater. 81 
546. — Feuersicherheit der Theater. 82. 1. — 
Ueber Nothlampen für Theater. 82 447. — Zur 
Wassc-rversorgung u. Feuersicherheit der Theater 
Thomotzek 82. 637. — Ueber die Sicherheit 
gegen Feuersgefahr in Tlieatem. M. Kraft 
L. 83. 102 — Einrichtung zur .Sicherung von 
Mens<'hcnlel>en bei Theaterbrändea G. Stumpf 
L. 83, 267. — Vorsichtamaassregeln gegen Feuer* 
gefahr in Theatern. A. Shean. L. 84 SiT 
Woodrow. L. 84. .367. 

— Die Feuerlöscheinrichtung im Hoftheater in 
Gotha. 77. 238 — Zur Wiener Ringtheatcr 
Katastrophe. 82. 19. 72. — Feuerwehrdienst in 
den Theatern zu Frankfurt a. M. 84. 576. - 
Ueber Einrichtung von Feuerbähnen für das 
Marien-Theater in St. Petersburg G. Stumpf 
85. 332. — Die Feuerlöschanlagen im Opern 
hause zu Frankfurt a. M. C. Friedrich 85 
710. Taf. 7. 

— Organisation der Ijischeinrichtungen in Brüssel 
Ebeling. L. 77, 307. — Waaserversorgnng n 
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Fenerschatx in London. A. Chnrchill. L. 76. 

85. — Daa Feuerlöschweaen in WOrttemberg. 
Landgraf. L. 76.492. — Daa Feuerlöschweaen in 
London. L. 81. 829. — Daa Feuerlöschwesen in 
Berlin. W. Döhring. L. 83. 68. — Die Feuer, 
wehr in Berlin. 8S. 283. — Ueber das Feuer- 
löachwesen in Riga. K. Salm. 86. 951. — 
Ueber die amerikanische Feuerwehr im Vergleich 
lu der in den GroasaUUlten Kuropas. E. Reyer. 

86. 754. — Die Feuerwehr in Paris. Pescheck. 
L. 87. 200. 

Feneral6psel. Ch. Rapp. L. 76. 151. 
Fenerreralchening. Ermfiasigung der Fenerrer- 
sicherungaprllmie in Städten mit Hochdmck- 
Waaaerleitung. Hansen. 78. 720. Grahn. 78. 
721. 

Filtration s. a. Reinigung. Ueber Gas- n. Dampf- 
Alter siehe Filtration im Register für Beleucht- 
ungawesen. 

— Lieber iVasser&ltration. Samuelson. 76.147. 
L. 76. 161. — Zur Frage der Klltrung und Filtration 
des Wassere. W. Kümmel. 77. 453. — Ueber 
Klärung n. Filtration von Flusswaaser nach 
Amödöe David. Kümmel. 77. 522. Grahn. 
77. 543. — Filtration des Flnaswasaers aur Ver- 
sorgung der Städte. F. Schmetzer. L. 78. 
Gu4. — Ueber die Reinigung dee Wassers durch 
Filtration. L. 79. 49. — Ueber die Filtration 
des Wassers. G. D. Bischoff. L. 79. 521. — 
Ueber Filtration u. Reinigung des Wassers. 
Veitmeyer. L. 80. 758. — Einfluss natür- 
licher Filter auf das Trinkwasser. J. Rollet. 
L. 83. 738. — Ueber Filter u. Filtration. Lueger. 
85 441. — Ueber Wasserflltration u. Filterma- 
terial. W. Hesse. L. 85. 477. — Ueber Wasser 
reinigung durch Filtration. A. G. Salamon u. 
V. de Vere Mathow. L. 86. 760. — Ueber 
Wasserflltration. Plagge. 86. 809. — Die Fil- 
tration des Wassers für die Versorgung von 
Städten. F. Fr an kl and. 87. 122. — Einfluss 
der Grösse des Aufspeicherungsranmes für un- 
filtrirtes Wasser. F. F'rankland. 87. 125. — 
Die Principien der Reinwassergewinnung ver- 
mittelst Filtration. C. Piefke. 87. *596. *636. 
L. 87. 1046. — Ueberwölben der Filteranlagen. 
F. H neppe. 88. 323. Kümmell. 88. 364. — 
Einfluss einiger Wasserfliter auf die Zusammen- 
setzung des Wassers. A. J. C. Snyders. L. 
88. 648. 

— Centrale Sandflitration zur Wasserversorgung 
von Städten u. Filtration im kleinen Maassstabe. 
E. Grahn u. F. A. Mayer. L. 77. 414. — 
Ueber natürliche u. künstliche Sandflitration. 
C. Piefke. L. 81. 202. — Ueber Sandflitration. 
R. Nichols. L. 82. 118. 303. — Ueber Sand- 
flitration u. constante Wasserversorgung. S. A. 


Samuelson. L. 82. 652. — Ueber Sandflitra- 
tion. Lueger. 86. 441. — Die Sandflitration 
an Trinkbrunnen. L. 85. *592. 813. — Einfluss 
der Schichtdicke des feinen Sandes, der Ergiebig- 
keit der Filter u. der Erneuerung der Filterbetten. 
F. Frankland. 87. 125. — Die Wirkungsweise 
der Sandflitration u. die Grenzen ihres I/eistungs- 
vermögens; der mechanische, physiologische u. 
chemische Effect sowie die bei der Filtration 
gebräuchlichen HUlfsverfahren. C. Piefke. 

87. *596 bis 611. — Ueber Sand- u. natürliche 
Untergrundflitration. L. 88. 228. — Ueber Sand- 
flitration. F. Hueppe. 88. 822. — Ueber 
Sandfiltration im Grossen, besonders für Moor- 
wasser. Tbiem. 88. 366. 

Filtration. Eisenschwamm als Filtermaterial. B. 
Bischoff. 74 27. L. 74 40. — Eisen als Material 
für Wasserflltration n. speciell die für dessen An- 
wendung gemachten Vorschläge zur Versorgung 
von Hamburg. E. Grahn. 79.625. — Wasser- 
flltration durch Eisenschwamm. Easton u. 
Anderson. L. 80. 419. — Die Filtration durch 
Eisenschwamm für die Wasserversorgung von 
Antwerpen. 83. 93. — Die Bedeutung des Biisens 
für die Gewinnung reinen Wassers; der Eisen- 
schwaram u. das Verhalten des dichten Eisens. 
C. Piefke. 87. *636 bis 651. 

— Methode u. Apparate zum Filtriren von Flüssig- 

keiten u. Gasen. A. V. Newton. Pat. 75. 65. 
— Methode u. Apparat zur Wasserflltration. 
J. H. Porter. Pat. 77. 676. — Filtrations- 
Verfahren. Gerson. L. 80. 348. — Ueber 

Filteranlagen zur Wasserversorgung mit beson- 
derem Bezug auf Berlin. H. Gill. 82. 16. — 
Filteranlagen für Abwasser. L. Klein. Pat 84 
*247. J. Weig. Pat 84. .328. — Nene Filter- 
anlage des Wasserwerkes in Brieg. 86. *234. — 
Neuerung an Filteranlagen. Gerson. Pat 86. 
*312. — Das Gerson'sche System der Wasser- 
flltration. Gerson. 88. 240. — Verfahren u. 
Apparate zum Filtriren von Flüssigkeiten u. zum 
Reinigen der Filter durch Centrifugalkraft. H. 
Polaczek. Pat 88. *1091. 

— Verschiedene Arten von Filter für Wasser- 
leitungen. L. 76. 121. L. 83. 63. — Eiltrir- 
apparat mit Regulirvorrichtung des zugeleiteten 
Wassers. H. R. Newton. Pat. 77. 19. — Die 
Wasserfliter auf der Pariser Weltausstellung. 
C. Lang. 79. 233. — Wasserleitungsfilter. Fr. 
Pfeifer. Pat 81. 147. — Uebersteigendes 
Wasserfilter. K. Köppe. Pat 82. *27. — 
Filter für Wasserwerke. P. Clark u. W. Hyatt 
L. 82. 226. — Filtrirgefäss. H.Clay-Rice. Pat. 88. 
*346. — Zerlegbarer Filtrirapparat. C. Pieper. 
Pat. 85. *105. — Das galvanische Filter. L. K lein. 
L. 85. 172. — Tragbares Filter. R. Wagner. 
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Pat. 8S. *789. — DrehbareH Trommelfliter mit 
ReinigUDBHVorricbtuug. C. Rabitz. Pat 85. 
•848. — DrehbareH WaBHerleitungHfllter. W. 01- 
achewsky. Pat 86. *424. — Wasserleitungs- 
Alter. J. Mall 14. Pat 80. *5G0. — Filter mit 
einem Filterbett aUHki’imigem Material. J.Uyatt 
Pat. 88. *681. — Selbatreinigendea Filter. J. 
Hyatt Pat 88. *681. 

Filtration. Die Wasaerfilter von Lctellicr u. David. 
Demailly. L. 78 72.— Waaaerfilter von E. John- 
BOn u. J. Robey. L. 78. 706. — Der im Ham- 
burger Krankenhans anfgestellte GcrBon'sche 
Filtrirapparat 81. 186. — Da» Filter Pasteur- 
Cliamberland. Finkelnburg. L. 86. 683. — 
Filter Chamberland, System Pasteur. L. 88. 191. 

— Filtrirap 5 >arat nebst Herstellungsweise des dabei 
verwendeten Filtrirraaterials. C. Piefke. Pat 82. 
•265. — Die Schncllfiltration , System Piefke. 
W. Zimmer mann. 83. *160. — Filtration u. 
Patent Schnellfilter, System Piefke. Rud. Zorn. 
86. •781. — .Apparat zur Reinigung von Wasser, 
besonders von Abwasser, mittels Eisens C. 
Piefke. 87. •660. 

— Filterapparat für sehr consistente Flüssigkeiten. 
N. Hass in g. Pat 84. ^248. — Filterapparat 
für Abtrittgmben. Fr.Kessler. Pat 84. *530. 

— Filter für AuHflussh&hne. R. (Jerville. Pat 
86. *424. *818. 

— Filtrirvorrichtnng für Brunnen. C. Strang- 
mann. Pat 80. *731. 

— Centrifugalfiltrirapparat Autier u. Allaire. 
L 76.213. — Centrifugalfilter. J.H. Johnson. 
Pat. 76. 317. 

— SelbstreinigcndeH Wasserfilter für Haushaltungs. 
»wecke. P. Huerne. Pat. 76. 103. — Hsuh- 
Alter. J. B. Denton. Pat. 77. 676. s. a. L. 79. 
49. — Die Filter für Haus n. Gewerbe. R. 
Krüger. L. 86. 552. 729. 760. 

— Hochdmckfilter, System Cbanoit. 79. 234. — 
Neuerungen an Hochdruekflltem. L. 81. 541. 
E. Henry. 79.235. G. Fulda. Pat 83. *468. 
Pat 84. *897. 

— Mikromembranfllter. Fr. Brey er. Pat. 84. 
•645. L. 84. 281. 7.30. L. 86. 652. — Ueber 
Breyer’s Mikromembranfllter. L. 85. 101. — 
Is-istungsfahigkeit von Breyer's Mikromembran- 
fllter. Renk. 86. *412. 

— Filter für Regen wasKcr. C. Lampe rt Pat. 76. 
124. — Apparat »um Sammeln, Filtriren u. Auf- 
bewahren von Regenwasser. R. Sayer. Pat. 
88. *1090. 


Filtration. Sandfllter für Cistemen. Meidingrr. 
L. 78. 72. — Cistemfllter. Dsvy. L. 81. 94. — 
Sandfllter. E. Gramer. Pat. 84. .328 

— Neuerungen an Waaserfiltem. A. C. Hender 
Bon. Pat 74. 277. 345. G. Bischof. Pat 74 
277. 76. 626. W. E. Newton. Pat 76. 681. 
J. u. A. Outerson. Pat. 76. 216. H. Rav 
lings. Pat. 76. 426. H. B. Barlow. Pat 77, 
20. Th. Remns. Pat. 80. 618. H. Büssing. 
Pat 81. *148. Farquhar. L. 81. 617. G. W 
Dawson. Pat 81 *699. .1. Hyatt Pat 86 
*561. *562. — Entluftungs- u. Ablaufvorricbtang 
an Filtern. F. Hamm. Pat. 88. *770. 

— Neuerungen an Filtrirapparaten E, Perrel 
Pat. 75. 697. Pat 76. 26. F. W. Grauban. 
Pat. 76. 691. J. C. Thomson. Pat 77. 19. 
J.W. Hyatt Pat 82. *871. L 84. 281. The 
Pulsometer Engineering Company. Pst 
83 *458. C. Rabita. Pat 83. 666. C.Piefke. 
Pat 83 777. Pat 84. *732. C. Veith. Pal. 84 
•530. C. Piefke. Pat. 86. *366. 

— Filterreservoir mit comprimirter Luft. W. Mor 
gan-Brown. Pat. 77. 710. — Reservoir-Filter 
mit comprimirter Luft. Chanoit L. 77. 74V 

— Herstellung von Filtersteinen. Fr. Kleemann 
Pat, 83. *233. — Deher die V'erwendung von 
Torfgrus als Filtermaterial. 0. Pesch ke. L 84 
164. — FilterkOrper, Fr. Kleemann. Pul. 84. 
328. — Verfahren u. Apparate »ur Herstellung 
von Mikromerabranen. Fr. Breyer. Pat 84 
•646. — Der Torf als Filtmtionsmaterial für 
Kanaljauchen. M. Kn a uff. L 84 730. — Her 
Stellung von Filtcrkörpcm. W. Olachewaky. 
Pat. 85. 569. — FilterkOrper aus porOser Kohle 
mit Cemcntmantel. 0. Deberg. Pat 87. 43s 

— Die Leistnngsffthigkeit der Filter u. deren Rei 
nigung wahrend der Eisieit. Kümmel. 76. 
572. — Apparat lur Reinigung von Filtersaml 
J. S a n g. 76. 650. — Reinigung von Filterflachen 
J. W. Hyatt Pat. 82. 572. — Verfahren n 
Apparate »um Reinigen von Filtermaterialien 
J. Hyatt. Put. 84. *676. — Beweglicher Filter- 
korb für Rohrhrunnen mit Vorrichlnng mm 
Schutsc gegen Versandung u. zur Reinigung ohne 
Betriebsstörung 0. Smreker. 86. 977.Tuf. 11.— 
Reinigungsvorrichtung für Filter. ChChamher 
Und. Pat. 86. *560. 

^ Flltrlrpnmpe. A. Köllner. Pat. 88 *162. 

FliUsigkeitsmesser siehe Wasaermesser. 

Fontainen siehe Brunnen n. Strahlrohre. 
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lienichsTenchllM« siehe Closet a. Kanalisation. I 

UeseUe , VerordnnBgen a. gerichtliche Ent- | 
scheidangee. Banpolizeiliche Vorschriften zur 
Verhatnng gesnndheitsschtdlicher Banten, An- j 
lagen n. Einrichtnngen im Gebiete der Stadt 
Hannover. L. 77. 40. — Die Entwicklung der 
Gesnndheitsgesetzgebnng in England seit 1872. 
Finkelnburg. L. 78. 72. — Eine Lücke in 
der SaniUltsgesetxgebang. Schreyer. L. 80. b52. 

— üeber deutsches u. österreichisches Wasser 
recht in seiner Anwendung auf Quellen u. Grund- 
Wasser. A. F. Wagner. L. 88. 589. ! 

— Schadenersatz beim Springen von Wasserrohren, j 
76. 102. 126. — Verfügung der kgl. preus.si- | 
sehen Regierung in Betreff der Brunnen. I 
76 365. — Die Fortschritte der Gesetzgebung 
in Bezug auf die Wasserversorgung der länd- 
lichen Districte in England. D. M. D. Page. 
L. 79. 608. — Verordnung des kgl. Oberbeig- 
amtes zn Breslau zum Schutze der Brunnen-An- 
lagen im oberschlesiscben Industriebezirke. 80. 
527. — Befreiung der Wasserwerke in Preussen 
von der Blntricbtung der Gewerbesteuer. 88. 
6.V>. — Erlass des österreichischen Ministeriums 
betr. Einleitung von Wasser in Privatgebkude. 
8S. 874. — Eine wasserrechtliche Entscheidung, 
das Wasserwerk von Iserlohn betreffend. L. 
Disselhoff. 87. *262. 

— Vorschläge zur Gesetzgebung bezüglich der Ver- 
unreinigung der Flüsse. C. Fox. L. 76. 51. — 
Gesetz gegen Verunreinigung der Flüsse. 76. 
220 — Bill gegen die Verunreinigung der Flüsse, 
eingebracht im englischen Parlament. L. 76. 


492. — Ueber das Gesetz, die Verunreinigung 
und Verstopfung von Wasscrlttufen betreffend. 
C. Higgins. L. 77. 414. — Ueber das Gesetz 
zur Verhütung der Flüsse Verunreinigung. J. 
IV. Willis- Bund L. 77. 529. - Erlass des 
kgl. preussischen Staatsministeriums, die Ab- 
leitung sUldtisclier Kanalwasser in öffentliche 
WasserlUufe betreffend. 77. 655. — Das Rkclisische 
Ministerium über Verunreinigung der Flüsse. 77. 
569. 78. 30. B. a. 458. — Die Flusereinigungs- 
Acte in England. Willis-Burd. L. 85. 337. 
Gesetze. Bestimmungen über die Privatanseblüsse 
von Gebüuden und Grundstücken an die städtische 
unterirdische Strassenentwksserung. L, 80. 136. 

— Verordnungen über Bauentwksserungen für 
die Stadt Köln. L. 88. 84. 

— Vorschriften für die Anlage von Privatwasser- 
leitungen und deren Verbindung mit dem Stras- 
senrohre in Berlin. 76.282. — Ortsstatut, betref- 
fend die Scbwemmkanalisation in Breslau. 76. 
427. — Polizeiverordnung und ürtsstatut be- 
treffend die Kanalisation von Berlin. 76. 525. 

— Statut für das Wasserwerk in Dresden. 76. 
528. — Sicherung gegen Beschädigung durch 
Rohrbrüche in Hamburg. 77. 649. — Verord- 
nung bezüglich dos Wasserbezngs in Paris. L. 
81. 95. — Verordnung zur Steuerung der Was- 
servergeudung in Leipzig. 86. 767. — Vorschrif- 
ten für die Ausführung von Anlagen zur Be- 
nutzung der Stadtwasserkunst in Leipzig. 88.911. 

Grnndwasser u. Grundwasserverhältnisse siehe 
W asserversorgung. 

Gully siehe Kanalisation. 


H. 


HUine e. a. Ventile. — Normal-Tabelle für Hähne. 
75. 67. — Hahn, System Bachelu. E. Lam- 
bert. L. 78. 285. — Hahn mit Scblauehver- 
Hchranbung. Meister. L. 79. 174. 

— Aichhähm. Caliberhahn. T. Howard. Pat. 77. 
238. — Aichbahn (Wasser-Zumesser). M. 6 a n g- 
hofer. Pat. 88. *871. — Aichhähne. J. Ker- 
naul. Pat. 84. *247. — Aichventilhahn (Caliber- 
hahn>. E. Claus olles. Pat. 87. *867. 

— Autlaufhähm. Neuerungen an Auslaufhähnen. 
F. G. Underhay. Pat 75. 177. F. Mechnig. 
Pat 80. *525. L. Roovers. Pat. 87. *178. 
— Selbstschliessender Ansflussventilhahn. B. 
Hartz. Pat 85. *568. — AusHussventilhahn. 
L. Craig. Pat 86. *60. H. Trott. Pat. 86. 


*313. — Vorrichtung zur Vermeidung der hydraii- 
liechen Stusse beim Scbliessen von Auslluss- 
hahnen. G. Richert. Pat 86. *818. 

Hähne. Badthähnt. Dreiwegehahn für Badeapparate. 
A. Fried. Pat 86. *60. — Mischhahn für Bade- 
einrichtungen. S. Kelsen. Pat 87. *138. 

— CloMihähna. Selbstschliessender Hahn für Closets. 
W. ConnelL Pat. 75. 626. — Neuerungen an 
Closethähnen. Eichel u. Veit. Pat 80. *483. 
V. Zeddelmann. Pat. 88. *871. 

— Oampfhähnt s. a. Register für Belenchtungs wesen. 
— Verbesserung an Dampfbähnen. J. Mallin- 
son. Pat. 75. 255. — Wasser- u. Dampfhahn. 
G. M. Marchant Pat 77. 238. — Hahn für 
heisses Wa,sser. J. Dewan^e A Co. 79. 227. 
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— Neuereng an Hähnen für Dampf- n. Wasser- 
leitungen. E. Ke Hing. Pat. 83. 662. — Ventil- 
hahn für warmes Wasser. Th. Duckworth. 
Pat. 83. »665. 

Hähne. EntwSaaerungshähnt. Wasserzufinsshahn mit 
selbstthatiger Entwässerung. £. Orossmunn. 
Pat81.*545. — Entwässcrungshahn für Schläuche. 
L. Schneider. Pat 84. »630. 

— Feuerhähna. Verbesserter Feuerstüpeel für die 
Hähne der Wasserrohre. Ch. Kapp. L. 76. 
151. — Verbesserungen an Feuorhähnen. R. 
Blakeborough. Pat. 76. 124. R. Chrimes. 
Pat 76.653. J. Sh and. Pat. 78. 309. — Feuer- 
löschhahn mit festangebrachtem Schlauch. L. 
87. 200. — Feuerhahn mit Schlauchtrommel. 
Moormann. Pat. 87. *897. 

— HaupthBhne für Gas- u. Wasserleitungen. J. 
Wells. Pat. 75. 626. 

— Hochdruckhahn, H. Beacb. Pat. 77. 17 

— Hydrantenhähne. G. Dittler. L. 77. 41. J. B. 
W. Wilkins. Pat 78. 239. 

— Kükenhähne. Kükenhahn für Cisternen. J. 
M'Jannet Pat. 77. 530. — Langsam öffnen 
der n. schliessender KOkenhahn. J. n. A. Aird 
u. Mark. Pat. 80. »618. — Entwässerungsvor- 
richtung an Kükenhähnen. Kissing u. Möll- 
mann. Pat 82. 307. 

— Kugelhahn für Wasser. G. Butler. Pat. 77. 17. 

— tuftAoA/i für Pumpen. J. Klein. Pat 84. »246. 

— Miachungenndlhahn. Th. Eckholm. Pat. 84. »676. 

— Hiedenchraubhähne. Neuerungen an Nieder- 
schranbhähnen. A. W. Clark. Pat. 74. 730. 
J. Gurney. Pat 74. 794. Keese. L. 79. 174. 

— Niederschraubhahn für Wasserleitungen. G. 
Dupuch. L 77. 12. — Niedcrschraubhahn mit 
Hilfsvcntil zur Controlining de.s Waaserdurch- 
fluBses. W. Dykes u. J. Scott Pat. 76. 653. 

— Hegulirhähne. Verl)esserung an Hähnen zur Re- 
gulireng des Wasserlaufes. G. Goold. Put. 75. 
255. — Vorrichtung an Hähnen zur Regulirung 
von Wasser u. Gas. E. Pearson. Pat 75. 
301. — Regulirhähne für Wasser. A. Tylor. 
Pat. 75. 760. — Hähne zur Reduction des 
Wasserdrucks. R. C. Anderson. L. 78.309. — 
Druckreducirvorrichtung für Ausflusshähne bei 
Hochdruckleitungen. L. Meyer. Pat 85. »450. 

— Schwimmerhähne. Schwimmerhahn mit Control- 
verschlusB. F. Müller. Pat 80. »291. — Stoss- 
freischliessenderScbwimmkugelhahn.Ed. Bl uhm. 
Pat 83. »2.35. »665. — DieSchwiramkugelhähne.ein 
Hauptgrund der Wasserverluste. H. Gill. 85. 86. 

— Sparhahn. K u a ns t . 79. 597. Taf. 19. Fig. 8. — Geber 
den Knaust'schen Sparhahn. C. Bach. 79. 688. 

Hähne. Sprenghähne. Spronghähne oder Hydranten. 
E. Blum L. 77. 2;15. — Ueber Sprenghähne 
L. 78. 72. 


— Se/betechlieaeende Hähne. J. H. u. J. Storey. 
Pat. 77. 19. Stone. 79. 578. Taf. 19. Flg.2. - 
Tylor. 79. 678. Taf. 19. Fig. 3. W. Reichel 
u. C. Holste. Pat. 82. 870. — Ohne Wasser 
stoss selbstschliessendcr Hahn. C h a m e ro y. 7>. 
200. 578. Taf. 19. Fig. 1. — Marchanfs Hihn 
mit Selbstnachstellung. L. 79. 543. — Selbst 
schliessender Ventilhahn mit Luftbuffer. P. 
Menzel. Pat. 82. »27. — H. Richerts Selbst- 
schluHshahn. Kümmel. 87. »11. — Selbst 
schliessender Ventilhahn. v. Sluyt ermann. 
Pat. 87. »137. L. Wagenbrenner. Pat 87. 
»137. — Schieberhahn mit Selbstschluss. J. 
Hermann. Pat. 88. '1092. 

— Ventilhähne. Ventilhahn für Wasserleitungen. 
Glaser. L. 79. 138. — Beckmann's Ventilhahn 
mit Selbstentleerung. L. 79. 327. — Ventilhähne 
mit eingelegtem Ventilsitz. J. Isler. Pat 80. 
»732. — Neuerung an dem Bengen'schen Ventil 
hahn. F. Butzke. Pat 81. »369 »795. - .Neu 
crung an Ventilhähnen. J. Kernaul. Pat. 81 
»148. J. L. Schmidt Pat 82 »26. - F. W 
Strohbach. Pat. 82. »870. — J. v d. Pop 
penburg. Pat 83. »666. — Hähne mit ela- 
stischem Kugelventil für Wasser, Gas u. s. * 
J. B. Denans. Pat. 82. 161. — Ventilhahn 
mit Pintleerung. Chr. Bungerten. Pat 84. 
»531. — Herausnehmbarer Ventilsitz für Dnrch- 
fliiBsventilhahne. A. Diez Pat. 86. *423. — 
Durchbohrter Ventilkegel für Wasserleitnngi- 
Ventilhähne. G. Schmidt u U. GrOndler. 
Pat. 87. *115. — Hahn mit Abflussventil. J. 
Mücke. Pat 87. *838. 

— Waaeer/eitungehähne. C. Ratbke. Pat. 80 »617 
Pat 82. »159. W. Wolf. Pat 84. »833. P. 
Cliameroy. Pat. 84. »8i*7. H. Beer n. E. 
Geissler. Pat 85. »789. — Wasserhahn mit 
stossfreiem Schluss. H. Jooss. Pat. 81. *147. 

— Wasserhahn für Hausleitungen. E. Bergner. 

Pat. 81. »736. — Luftcompressionshahu für 

Wasserleitungen. F. Eiehbold. Pat 81. »TÄi. 

— Zapfhähna. Zapfhahn für Wein u. Bier. Dailly. 
79. 233. — Zapfhahn mit Sicherheitsvorrichtnng 
gegen unbefugtes Oeffuen, L. Pillet Fat 85 
•177. — Feststellvorrichtung für selbstschli» 
sende Ventilhähne, Schankbähne. J. Henchf 
mer. Pat 85. »789. 

— Neuerungen an Hähnen. J. Radford. P»t 

75. 345. H. W. Heale. Pat 75. 597. G. E 
Else. Pat. 75.657. Houghton. Pat. 75. fitS 
G. Furness. Pat. 76. 686. S. H. Johnson 
Pat 75.657. Pat 76.88. E. Foster. Pat 76 
26. F. Wirth. Pat 76. 317. .1. Gordon 

Pat 76. 524. G. B. Hooton. L. 77. 13. 0. 
Packer. Pat 77.17. F. Kosenthal n. -4 
H äs 1er. Pat 82. »27. 
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Heber. Waaserhcbcr, Waaserhebeapparate siehe 
Pampen. Heber für SpDlzwecke siehe SpQInng. 

— Glockenheber zum Entleeren von Reservoiren. 
J. Starnes. Pat. 85. *460. — Anwendung des 
Hebers für Entwüsserangen and selbstthatige 
Entlüftang desselben, Anordnang Eger. 86. 
•8Ö6. Schaffer & Waickor. Pat. 86. 920. — 
Entlüftangsvorrichtang für Saiigheber. K. Eger. 
Pat. 87. *77. 

Heberspliapparat , intermittirend wirkender. 
Dentsche Wasserwerksgesellschaft in 
Höchst a. M. Pat. 86. *817. 

HoehbehUter siehe Reservoire. 

Hochwasser siehe Regenfall. 

Hjrdnuiten, BmnnenstAnder , Strassenbmnnen, 
Waaserpfosten, Wasserstlnder s. a. Brunnen n. 
Ventile. 

— üeber WassenUlnder. 74. 29. Taf. 1 bis 4. — 
Hydranten oder Sprenghähne. £. Blum. L. 
77. 235. — Hydrantenconstmetionen. L. 78. 72. 

— üeber Hydranten. Schneider. 86. *731. — 
Ventilanordnung für Waaserpfosten. A. Scheid. 
PaU 87. *173. 

— Hydrant für eine Straseenwasserleitung. F. 
Thometzek. L. 74. 76. — Tragbarer Brunnen- 
Stander. J.F. Clark. Pat. 76. 627. — Strassen- 
hydranten. G. B. Hooton. L. 77. 13. Fr. 
Reese. L. 80. 238. Pat. 81.107. — Brunnen- 
stander für Druckwasserleitangen. J. u. A. Aird 
u. Mark. Pat. 80. *483. — Brunnenstander 
für Hochdruck -Wasserleitungen. A. Monski. 
Pat. 80. .V24. — Strassenbmnnen. Bopp u. 
R e II t h e r. Pat. 82. *467. — Stnndrohr für 
Hydranten. J. Panse. 88. *222. Pat. 88. *232. 

— Froetfreie Waaserpfosten. Reu sch. Pat. 82. 
1.59. A. Bo rum. Pat. 84. *28. G. Gesten. Pat. 
86. *313. 

— Verbesserung an Hydranten und FenerhUhnen. 
R. Blakeborongh. Pat. 76. 124. — Feuer- 
hydrant. H. Flow er u. Brothers. I.,. 76. 
689. — Mohnwk's Fenerhydrant. D. 77. 82. — 
Lndlow's Fenerhydrant. L. 77. 168. — Hydranten 
als Injcctoren für FenerlOschzwecke. J. H. G reat- 
head. L. 79. 759. L. 84. 124. — Anfordemng 
an die Leistungsfähigkeit der Hydranten vom 
Standpunkte der Feuerwehr. L. 81. blO. 

— Ueberflurhydrant , System Gramer. 82. *261. 
L. 84. 125. 

— Bennet's Auslaufbrannen für Wasserleitungen. 
L. 75. 101. — Kntwässemngsvorrichtnng an Hy- 
dranten. Bopp u. Reuth er. Pat. 80. *292. 

— Waaserpfosten mit selbstthatigerEntwässerang. 
Gesellschaft der L. v. RoH'schen Eisen- 
we rke. Pat. 81. *245. — Vorrichtung zum selhst- 
thätigen Entleeren von Hydranten. Königin- 
Marienhütte. Pat. 84. *532 *675. *676.— Ver 

Oeueral-Rcg. i. Joam. f. Oiutbcl. ii. Wiwwrvcre. 


schlussvorrichtung an Waaserpfosten. Königin- 
Marienhütte. Pat. 86. *449. — Vorrichtung zum 
selbsttliAtigen Entleeren von Hydranten. C. 
Renther. Pat. 86. *560, — Verschlussvorricht- 
ung für Waaserpfosten u. Strassenbmnnen. C. 
Schmidt. Pat 88. *161. 

Hydranten. Neuerungen an Hydranten. L. 84. 242. 
L.87.40. Csdet 74.31. Taf. 1. Fig. 6 Oechel 
hänser. 74. 34. Taf. 3. Fig. 17u. 18. Petzold. 74. 
3.5. Taf. 4. Fig. 19 u. 20. Davis. L 74. 648. Leh- 
mann. L. 76. 622. R. Chrimes. Pat. 76. 653. 
J. Shand. Pak 78. 309. Bopp n. Reuther. 
L. 80.235. C.J. Hansen. Pat. 80. 618. C. L. 
Struhe. Pak 80. *526. Pat. 82. *571. C 
Kröher. L. 82 53. C. Reuther. Pat. 84. *676. 
Pak 86 *176. R. Rei nicke. Pat. 85. *669. 
A. A E. Raffour. Pak 86. *58. K. Renther. 
Pat, 87. *115 R. Böcking u. Co. Pat. 87. *116 
•136. *868. K. Wo Ick. Pak 88. *1092. 

— Wasserstlnder für die Paris-Lyoner Eisenbahn 
Borne. L. 76. 688. — Die Hydranten In I/>ndon. 
L. 77. 200. — Für London vorgeschlagenes 
Hydrantensystem. Grahn. 79 664. 

Hydrodynamometer. De Pcrrodil. L. 78. 480. 
Hydrometer. J. Decondnn. L. 81. 485. 
Hydrometrische Apparate siehe Wassermesser. 
Hydrophon siehe Mikrophon. 

Hydroventllatoren siehe Ventilation im Register 
für Belenchtungsweacn. 

Hygiene s. a. Kanalisation, Reinigung, Städtc- 
reinignng n. Wasserversorgung, sowie im Re- 
gister für Beleuchtungswesen. — Die niederen 
Pilze in ihren Beziehungen zu den Infections- 
krankheiten u. der Gesundheitspflege. C. v. 
Nägel i. 77. 578. L. 77. 648. — Handbuch der 
öffentlichen u. privaten Gesundheitspflege. P. 
Börner. L. 77. 748. — Handbuch der öffent- 
lichen Gesundheitspflege. F. Sander. L. 77. 
748 s. a. 78. 475. — Gesundhcilslelire für Ge- 
bildete aller Stände. Fr. Krismann. L. 78. 
410. — Ixihrbuch der öffentlichen Gesundheits- 
pflege. A, Buck. L. 79. 735, — Hygienischer 
Führer durch Berlin. Börner. L 83. 414. — 
Literatur auf dem Gebiete der Hygiene u, des 
Rettungswesens. L. 83. 622. 

— Regelmässige Wasser- u. Luftuntersuchungen. 
76. 108. 124. — Die Nothwendigkeit regelmässiger 
Untersuchungen des Trinkwa.ssers. Schnal. L. 
78. 481 — Die Absorptionskraft des Bodens. 
E. Diirrwell. L. 76. 629. — Die hygienischen 
Eigenschaften des Trinkwassers, der Luft u. des 
Bodens. L. 77. 678. — Die Permeabilität des 
Bodens für Luft u. Wasser. D. v. Welitsch- 
kowski. L. 86.278. — Milch als Ursache von 
Typhnserkranknngen. F. H neppe. 87. 1014. — 
Ueber Malaria F. Hneppe. 87. 1015. — Zur 

20 



306 


WasBervernorjfnnR- — I- Sachregister. 


Praxis der Öffentlichen Gesundheitspflege. F. 
Hneppe. 87. 1153. — Ueber Verbreitung des 
Wechselflebers in Bayern u. dessen Abnahme. 
Schneller. L. 88. 1087. 

Hygiene. Gesundheitspflege im Znsammcnhnng mit 
Knnalban u. Wasserrersorgung. Ad. Kleyer. 
L. 75. 032. — KntwAHsemng n. Gesandheitsxastand 
der StAdte. B. 76. 865. L. 77. 12. — Zur Vergift- 
ung dnreh Kanalgase. Rogers-Fleld. L. 77. 
527. s. a. Kanalgase. — Einfluss der KanalLsntinn 
auf die TyphusmortalitAt. F. Hneppe. 87. 983. 

— Hygiene u. Techniker. Heyne. L. 79. 542. 

— Heber sanitltre Einrichtungen, deren Kosten 
n. Resultate. E. Chadwick. L. 79. 758. — 
Die Verbesserung unserer Wolinungen. J. 
SchmOicke. L. 81. 331. G. H. Stanger. L. 
82. G52. 

— Vemnreinignng eines Brunnens durch die Ab- 
fälle einer Gasanstalt. F. Fischer. L. 74. 23. 

— Ueber Quell- u. Flusswasserleitung vom Stand- 
punkte der Gesundheitspflege. Reichardt. 75. 
290. L. 76. 343. Schmick. L. 75. 344. — Die 
Bedeutung von Trinkwassemntersnehungen fOr 
die Hygiene. C. Flügge. L. 78. 284. — Ueber 
die gesunden Eigenschaften des Trinkwassers. 
R. Haines. L. 81. 237. — Ueber die hygieni- 
sche Bedeutung des Trinkwassers. M. Barth. 
L. 82. 561. — Die hygienische Benrtheiinng des 
Trinkwaasers vom biologischen Standpunkte. F. 
Hneppe. 87. 321. 354. 421. 463. 498. 537. 761. 
788. 824. 857. 891. 982. 1008. 1068. 1124. 1148. 

— Ueber die Verbreitung von Krankheiten durch 
Trinkwasser. Crookes, Odling u. Tidy. L. 


87. 613. — Wasser als Krankheitsnrsache. F 
Hueppe. 87. 982. 1008. 1068. 1124. — Eiperi 
mente mit Wasser. F. Hneppe. 87. 1068. — 
Ueber den Einfluss von Zinkoxyd auf den 
menschlichen Organismns. 87. 129. Anmerkung 

Hygiene. Ist das Trinkwasser die Quelle der Typhus 
epidemien? M. v. Pettenkofer. L 75. 28. 
892. — Trinkwasser u. Typhus. Port. 76. 211. 
Zusammenhang des Trinkwossera mit Typhus u 
Cholera. Pettenkofer. 81.673.— Die Trink 
wassertheorie u. die Choleraimmnnitüt des Forts 
William io Calcutta. M. v. Pettenkofer. L. 
86. 846. — Wasserleitung u. Typhus in Wies- 
baden. 86. 576. 764. 875. — Commissionsberichi 
Ober die Gesnndheitsverhültnisse der Stadt Wies- 
baden. 86. 875. — Zusammenbang der Typhns 
cpidemic in Zürich mit der Wasserversorgung 
86. 80. *112. — Studien Ober Trinkwasser u 
Typbus. Jul. Kratter. L. 86. 364. s. a 519. 

— TyphusmortaliUt in den Jahren 1877 bis 1885 
in Stödten mit n. ohne Kanalisation n. Wasser 
leitung. F. Hueppe. 87. 983. 1008. — Ueber 
den Zusammenhang der Wasserversorgung mit 
Choleraepidemien. F. Hueppe. 87. 1015. 

— Congress für Gesundheitspflege n. Rettnngr 
wesen in Brüssel. 76. 462. — Dritter intematio 
ualer Congress für Hygiene in Tnrin. Finkeln- 
burg. L. 81. 237. — Bericht Ober die 8ech.«te 
Hauptversammlung des Vereins für Gesundheit» 
technik in München. L. 86. 92. — Congress für 
Hygiene in Wien. 87. 480. 

Hygrometer. Haarhygrometcr. C. Koppe. L 
78. 22. 


I. 

Isollrmittel siehe UmhOlhmgsmassc. 


K. 


Kanaigase s. o. Kanalisation. — Methode, die 
Kanal- u. Cloakengase unschädlich so machen. 
J. Whitley. Pat. 76. 524. — Ueber Kanal- 
gase. Rogers-Field. L. 77. 527. — Ueber 
die angebliche Schädlichkeit der Kanaigase. 
Hamilton. L. 80. 685. — Zur Kenntniss der 
Kanalgase. F. Fischer. L. 88. 696. — Zer- 
sUirung der Kanalgase. Somzde. L. 83. 738. 

Kanalisation s. a. StOdtereinigung. — Die Kanali- 
sation in China. L. 78. 633. — Die sirmische 
Ebene u. die EntwOsserungsarboiten der alten 
Römer. Lederer. L. 83. 810. — Der Rohrleger 


n. die Hnnsentwassernng. Hell y er. L. 84. 729. 

— Archiv für rationelle SUuHoentwIsseraui 
Ch. T. Liernur. L. 84. 730. L. 86. 151. 72? 
L. 87. 835. 

Kanalisation. Entwässerung n. Gesondbeitasagtauii 
der Städte. L. 76. 355. L. 77. 12. — Hausdrainstc’ 
C. 8. J. Cotton. L. 77. 41. — Haus- u. Stwit 
entwasserung. G. E. W a r i n g jun. L 77. 4.5, — 
Ueber HausentwSsserung in England. L. 77. 236. 

— Hansentwassernng n. Wasserversorgung i« 
Städten, Dörfern etc. C. Bayles. L 78. 879 

— Die Hanskanalisation in ihrer praktisrben 
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AusfOhmng mit Hinblick anf die fDr Berlin 
geltenden maassgebonden Beetimmongeii. M. 
Knanff. L. 79. 543. — Anlagen von Haas- 
entwisserungen. W. P. G e r h a r d. L. 80. 652. 
L. 84. 730. — Entwässerung bewohnter Districte. 
Adams. L. 81. 140. — Ueber Ilanskanalisation. 
P. Gerhardt. L. 82. 163. — Hau8entwa8ae^ 
nng. H. G. Stanger. L. 82. 652. — Ueber 
Kanalisation u. Haosentwlsserung. Ebner. 
L. 83. 620. — Die Hanskanalisation auf der Ge- 
sundheits ■ Ausstellung in London. 84. 780. — 
Ueber Hausentwassemng. G. Waring. L. 86. 
529. — Anwendungdcs Hebers für Entwässerungen 
u. selbstthatige Entlüftung desselben, Anordnung 
Eger. 86. *866. — Anlage u. Bau von Hausent- 
wAsserongen. E. Dobel. L. 86. 960. L. 87. 74. — 
Die Bauentwässerung mit Berücksichtigung der 
für Köln gültigen Verordnungen L. 88. 84. — 
Rationelle StAdteentwAsserung. Ch. T. Liernur. 
L 88. 228. 

K a n al isation. Die Kanalisation von StSdten. Hob- 
recht. L. 77. 42. — Das Kanalisiren u. Drainiren 
der Städte. C. v. Raumer. L. 77. 202. — Zur 
Prüfung der Kanalisation auf getrenntem Wege. 
Ch. F. Liernur. L. 81. 617. — Untersuchungen 
zur Kanalisation. J. Soyka. L. 82. 154. L. 86. 
15. 338. — Ueber Kanalisation. KletL L. 82. 
340. — Die Ableitung dee Regenwassers aus 
den Städten. A. Knau ff. L. 83. 738. — Die 
Kanalisation grosser StAdte. Fr. K i n d e r m s n n. 
L 87. 231. 

— Die Kanalisation auf der Ausstellung für Ge- 
sundheitspflege n. Rettnngswesen in Brüssel. 
P. Börner. L. 78. 72. — Die Kanalisation 
auf der Pariser Weltausstellung. C. Lang. 79. 
72. W. Berns ys. L. 79. 327. — Die Fort- 
schritte der Kanalisation seit dem Jahre 1876. 
II. Cole. L. 79. 758. — Die KntwAssemng u. 
Reinigung der StAdte anf der Gewerbeausstcllung 
in Düs.seldorf. J. Stübben. L. 81. 542. 

— Anlage u. Bau von AbzugskanAlen. J. C h a i 1 1 y: 

L. 76. 739. — Herstellung von Unraths-KanAlen. 
\'. E. Tschepper. L. 77. 237. — Ueber Aus- 
führung von Kanalisationsarbeiten. L. 78. 306. 
— Herstellung von KanAlen aus Beton. H. 
Renette. L. 78. 521. — Anlage u. Bau stAdti- 
Bcher AbzngskanAle. E. Dobel. L. 86. 960. 
L. 87. 74. — Projectirung n. Bauausführung von 
Beton - AbzugskanAlen. Bittel n. Brause- 

wett er. L. 87. 682. 

— Die Formeln Ober die Bewegung des Wassers 
in Flüssen u. KanAlen. J. Schlichting. L. 79. 
92. — Ueber das Messen des in unregelmAssigen 
Betten, KanAlen etc. flicssenden Wassers. L. 79. 
478. — Ueber Querschnitte gemauerter KanOle. 
E H. Ho ff mann. L. 80. 51. — Anleitung 


zur Bestimmung der Dimensionen von KanAlen. 
J. W. Adams. L. 80. 350. — Grösste Abfluss- 
mengen bei stAdtischen AbzugskanAlen. BOrkli- 
Ziegler. L. 81. 20. — Ueber abgerundete 
Kanalprofile. Lueger. 84. *115. — Berech- 
nung offener u. gedeckter KanAle n. Rohrleitungen 
nach einem neuen einheitlichen System mittels 
logarithmo-graphischer Tabellen. Alb. Frank. 
86. 258. 290. 322. Taf. 8 bis 16. L. 86. 607. — 
Kutter's Formel n. ihre Anwendung auf KanAle 
mit kreisförmigem Querschnitt. R. Moore u. 
J. Baier. L. 87. 73. 

Kanalisation. Composition zur Darstellung von 
Rohren u. KanAlen. J.Fottrell. Pat. 74. 730. — 
Die Haltbarkeit der verschiedenen Baumaterialien 
in den Wiener KanAlen. Berger. 80. 215. 

— Dampfkrahn zum Heben von Erdmassen. Ap- 
pleby Brothers. 79. 294. — Maschine zum 
Grabenausschachten. Randolph. 79. 295. 

— Kanaleinlauf. J. C. Becker. Pat. 82. *458. — 
Neuerungen an Sand- u. SchlammfAngen. C. G. 
Pieper. Pat. 82. 571. — Automatische Be- 
triebseinrichtungen für pneumatische Sielanlagen 
zur Entfernung von Abortstoffen. Ch. T. Lier- 
nur. Pat. 82. *571. — Ablagemngskammem 
für Kanalabwasser. W. Par je. Pat. 83. *900. 

— Einfüll- u. Entleerungskästen für pneumatische 
Kanalisation. Compagnie G4ndrale de Sa- 
InbritA Pat 84. *247. — Sicherheitsvorricht- 
ung gegen das Eindringen der Ratten in die 
HAuser. J. Weiner. Pat 86. *4.50. — Auslass- 
bezw. Stauklappe für EntwAsserungs- u. Kanali- 
sationsanlagen. E. Knnath. Pat 87. *173. — 
VerschluBsdeckel für Gullys. X. Bailly. Pat. 87. 
*114. — Schlammfänger für Strasscngullys. C. 
Geiger. Pat 87. *1108. 

— Verbesserungen in der Herstclinng von Was.ser- 
oder gcruebloeen VersohlÜHsen. J.u. J.E.Carter. 
Pat. 74. 668. — Neuerung an knieförmigen Ge- 
ruchverschlÜBsen. G. Kettmann. Pat 80.618. 

— SelbstthAtige Füllvorrichtung für Geruch- 
verschlüsse. R. d’Henreuse. Pat. 86. *59. — 
Neuerung an GemchverschlOssen. E. Edwards. 
Pat 86. *818. 

— SelbetthAtiger Spülappnrat für KanAle. F. 
C u n t z. L. 86. 85, s. a. Spülung. — Spülvor- 
richtung für AbzngskanAle. A. Frühling. Pat. 

85. *449. — Automatische Kanalspüler. Streck. 

86. *16. — Intermittirend wirkender Kanal- 
spülapparat E. Kunath. Pat 86. *818. 

— Die Entfernung schädlicher Oase aus den städti- 
schen AbzugskanAlen. W. B W i 1 1 i a m s o n. Pal. 
76. 316. — Verschluss für das Hausableitungs- 
rohr gegen das Eindringen der Kanalgase. 
Bedell. L. 76. t>88. — Ableitung der Gase aus 
Abfallröhren. Campbel. L. 76. 7.39. — Gas 
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u)>zugsvorrichtung fOr Strassenkanlile. K. Mid- 
gley. Pat. 85. *789. — Desinfections Apparat 
fOrVentilationsschaclite von Kanälen. R Ree v es. 
Pat. 88. *1090. — Anwendung von Leuchtgas 
zur Ventilation von Kanälen mit Keeling's 
Vontilationsapparat. Rowland. L. 88. 1142. 
Kanalisation. DitKanalitationin renchiedentn Städten. 

— lieber die Kanalisation u. Berieselungsfrage 
in Berlin. Grüneherg. L. 76. 622. — Die 
Kanalisations- n. Beriesolnngsanlagen für Berlin. 
L. 83. 696. — Die Kanalisation von Berlin. J. 
Hobrecht. L. 85. 172. L. 87. 1046. — Kin- 
flnse der Kanalisation auf das städtische Strassen- 
reinignngswesen in Berlin. 86. 877. 

— Die Entwässerung derStadtBonn.J.St 6 bben. 
L. 81. 642. 

— Entwässerung der Stadt Boston. L. 86. 160. 

— Kanalisation der Stadt Braunschweig. L. 
Mitgan. L. 78. 26. 

— Verlegung der eisernen DQcker für die Kanali- 
sation von Breslau durch die Schiffahrts-Oder. 
Martin. L. 78. 480. — Beiträge zur Schwemra- 
kanalisation u. Wasserversorgung der Stadt 
Breslau. F. Hulwa. 83. 630. 667, s. a. L. 83. 
696. — Kosten der Schwemmkanalisation in 
Breslau. 86. 1.64. 

— Die Kanalisationsanlage in Brflssel. Ebel ing. 
L. 77. 307. — Das Kanalsystem Brüssels, van 
Mi er los. L. 77. 748. — Kanalisation der Senne 
in Brflssel. Stflbben. L. 78. 24. 

— Project fUr die Kanalisation der Stadt Chicago. 
Mathewson. L. 81. 329. 

— Die Kanalisation der Stadt Danzig. Veit- 
meyer. L. 78. 137. 

— Uober die Kanalisation der Stadt Dortmund, 
Marx. L. 82. 788. 

— Hamburger Sielbanten. Gnriitt. L. 78. 520. 
— Das Sielsystem Hambnigs. F. A. Meyer. 
79. 662. 

— Die dercinstige Kanalisation Hannovers u. 
die betreffenden Vorgänge in anderen deutschen 
Städten. L. 77. 200. 

— Die Kanalisation der Stadt Karlsbad. Fr. 
Cuntz. L. 87. 681. 

— Heber die Karlsruher Hauskanalisation. 
Knauf u.Schflck. L. 81. 731. P. W.Gerhard. 
L. 82. 53. 

— Kanalwassern. Wasserversorgung von Kiddcr- 
minster. J. Fairebank. L. 77. 41. 

— Entwurf eines Kanalisations - Systems für 
Königsberg. R Wiebe. L. 80. 614. — Heber 
Wiede's Entwurf eines Kanalisationssystems für 
Königsberg. Baumeister. L. 81. 236. 

— Die Kanalwasserpumpstation Fimlico in Lon- 
don. L. 84. 26. — Die Kanalisationsanlagen in 
I/mdon. L. 85. 278. — Die neuen Entwässerungs- 


Anlagen des englischen Parlamentshausea 
Knau ff. L. 87. 200. — Die Entwässerung des 
Parlamentshauses in London nach dem System 
von Shone. L. 87. 270. 

Kanalisation. Die Kanalisation in rerschiedenen Städten. 

— Die Sielbanten von Lübeck u. ihr Einflnsi^ 
auf die umgebenden Gewässer. Th. Schorer 
L. 88. 622. 

— Die Kanalisation von Manchen. J. Gordon. 
L. 77. 143. — Zur Kanalisation von Manchen. 
G. Varrentrapp. L. 80. 552. 

— Die Kanalisationsfrage in Kflmbetg. J. 
Gordon. L. 77. 309. 

— Die Kanalisation von Oxford. W. H. White. 
L. 78. 25. 

— Die Kanalanlagen von Paris. L. 78. 562. — 
Zur Kanalisation von Paris. J. W oas. L. 82. 
53. — Die Frage der Entwässerung von Paris 
L. 82. 788. — Die Pariser Kanäle u. die Ab- 
fflhmng der Spfllwasser nach St. Germain. L. 
Journault. L. 83. 738. — Zur Entwässerung 
von Parin. 86. 734. — Reinigung der Seine n. 
Entwässerung von Paris. L. 86. 606. — Das 
Sielnetz von Paris Ende 1885. Hum blot. L 
86. 814. — Reinhaltung der Seine durch Ver- 
wendung des Pariser Kanalwassers zur Be- 
wässerung von Ländereien. L. Schräder. L 
86. 959. 

— Entwurf zur Kanalisation von Potsdam nach 
dem Shone-System. M. Kn auf f. L. 85. 33s. 

— Entwicklung u. gegenwärtiger Stand div 
Kanalisation in Prag. L. 86. 364. 

— Heber Kanalisation mit besonderer Bcrflrk- 
sichtigung der Verhältnisse in Stuttgart. Gordon. 
77. 68. 

— Die Krtlarbeiten am Irrigatingkanal in Tresno. 
G. J. Specht. L. 83. 737. 

— Die Sielwerke der Stadt Warschau. 86. 882. 
— Mittheilung über die Bodenverhältnisse in 
Wien. Fr. Berger. 81. 769. 

— Die Kanalisation u. Klärbeckenanlage in Wies- 
baden. J. Brix. L. 87. 1083. 1106. L. 88. 191. 

— Die Kanalisirung der Ruhr von Wetter bis 
Ruhrort. J. Greve. L. 87. 895. 

Kanalwassor sieho Abwasser, Analyse, Kanalisa- 
tion, Reinigung u. Städteroinigung. 
Kanalwasserpumpe siche Pumpen. 

Kesselstein s. a. Reinigung. Mittel gegen Kessel- 
stein. 76. 111. — Heber Kcsselsteinbildung u. 
deren Verhütung. F. Fischer. L. 76. 3M. — 
Zink als Mittel gegen den Kesselstein. Ziureck. 
L. 78. 138. — Heber Kesselstein u. die Sebntr 
mittel dagegen. J. M a c a d a m. L. 80 757. — 
Chemische Zusammensetzung. J. Macadara. 
L. 81. 94. — Heber Kesselsteinbildung n. Gegen 
mittel. C T. Davis. L. 85. 172. 
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Kllranlagen , KlürbeckenanUgen , Kllren siehe 
ReiniguDg. 

Kohlengliire. Löslichkeit in Wasser. 8. Wro- 
blo VS k i. L. 88. 565. — Nachweis siehe Analyse. 


KraftBbertragung , bydraulische siehe Wasser 
kraft 

Kruhn siehe im Register für Beleuchtungswesen. 
Kupfer. V'orkommen im Leitungswassor. L. 87. 731. 


1j. 


Latriuen-AbfnbrgerSthe. J. 1'. Rächet. Tat 81. 
*106. s. a. Stadtereinigung. 

Uteratur s. a. die betreffenden Artikel. Ueber 
die ZusammendrQckbarkeit der Flüssigkeiten. G. 
Pu gehl. L. 88. 228. — Die AggregatzustOnde 
des Wassers. G. A. Hagemann. L. 88. 
»48. 

— Beitrüge znr Geschichte des Trinkwossers. M. 
M. Pattigon Mnir. L. 74. 146. — Die che- 
mische Technologie des Wassers. F. Fischer. 
78. 150. L. 78. 237. L. 80. 204. — Hydrauli- 
sche Versuche. Rookee. L. 88. 120. — Un- 
tersuchungen Ober Bewegung in Flüssigkeiten. 
W. Stanley. L. 88. 120. — Ueber die Ein- 
richtung einer hydraulischen Versuchsstation. 
E. Wolff. L. 83. 622. — Die periodische Wie- 
derkehr von Wassemoth u. Wassermangel in Zu- 
sammenhang mit den Bonnenflecken, den Nord- 
lichtern u. dem Erdmagnetismus. P. Reis. L. 
84. 730. — Heron der Aeltere u. seine Vorgänger. 
Th. Beck. L. 86. 848. — Graphische Lösung 
yon hydraulischen Aufgaben. Der einfache u. 
der zusammengeeetzte Robrstrang; Znsammen- 
&USS von zwei Quellen; das Kreisuetz ; Vorgänge 
bei der Krafttransmission ; die Vereinigung von 
drei Quellen; Anwendungen ans der Praxis. 0. 
Bpi es. 87. 563. Tal. 4, 5 u. 6. — Hydrolo- 
gische Studien. H. Gravö. L. 87. 1175. 

— Ueber die Abnahme der Wassermassen in den 
Flüssen. Sasse. L. 74. 637. Davy Mariä. 
L. 74. «>6. H. L. 74. 667. — Die Waaserab- 
nahme in Quellen, Flüssen n. Strömen. 75. 668. 
— Die unterirtlischcn Wasserlüufe in der Kalk- 
formation. J. Lucas. L. 77. 43. — Wasser- 
reichthum n. Senkung der Flüsse in Cultnrlän- 
dern. L. 77. 528. — Zur Theorie der Quellen- 
bildung. L. 78. 652. — Beleuchtung der von 
0. Volger aufgestellten Quellentheorie. W. Ihne. 
L. 78. 728. Sailer. L. 7». 478. — Geber die 
Wasserabnabme in den Quellen, Flüssen n. Strö- 
men bei gleichzeitiger Steigerung der Hochwasser 
in den Culturländem. G. v. Wex. L. 79.791. 
L. 80. 23. — Ueber den Wasseneichthum der 
deutschen Ströme u. dessen Vertheilung. P. 
Gräve. L. 80. 137. — Ueber die Wasserzu 
rückbaltung im Hochgebirge. L. 80. 139. — 
Vertheilung des Wassers, insbesondere des Quell- 


wassers, Ober dem Festlande. Lueger. 81.427. 

— Wasserabnabme in den Quellen, Flüssen u. 
Strömen der Cultnrstaaten. L. 81. 541. — Die 
Theorien der Quellenbildung ; Niederschhigs- 
theorie, Volgor'sche Theorie u. Nowack'sche 
Theorie. W. Lubberger, 84. *12. 41.85. — 
Die Quellenbildung in den verschiedenen geolo 
gischen Formationen; Azoische, Paläozoische, 
Mesozoische, Känozoische Gruppe. W. Lob- 
berger. 84. *269. *311. *346. *394. *424. — 
Ueber den Ursprung der Quellen. E. Kohl. 
L. 84. 643. 780. — Versuche über die Bezieh- 
ungen zwischen Spiegelabsenkung u. Ergiebigkeit 
von Quellen. C. Kröber. 85. *863. Taf. 10. 

Lttemtnr. Ueber die Wasserverhältnisse des Seiue- 
beckens. Al. Dolaire. L. 74. 666. — Die Wasser- 
verarmung der böhmischen u. sächsischen Flüsse. 
Ad. Seidl. 75. 143. — Quellen im Kalk des 
Londoner Beckens. Easton. L. 76. 355. — Diu 
Wasserverhältnisse Frankreichs in Bezug auf 
Bodenkultur. Ch. Cotard. L. 77. 526. — Ein- 
fluss der Wälder auf die Quellen- u. Stromver- 
hältnisse der Schweiz. R. Lauterbnrg. L. 
77. 602. — Wasserstandsbeobachtungen an der 
Elbe im Königreich Sachsen. M. W. Schmidt 
L. 79. 175. — Der unterirdische 'Zusammen- 
hang zwischen den Stromgebieten der Donau 
u. des Rheins. L. 79. 604. — Mittheilungen über 
Quellengebiete der Kreideformation Mittelböh- 
mens. 0. Smreker. 82. 700. Taf. 10 u. 11. 

— Das Mainzer Becken, mit einer geologischen 
Karte. G. R. Lepsius. L. 83.738. — Beiträge 
zur Hydrographie des Grossherzogthums Baden. 
L. 84. 358. — Hydrologische Untersuchungen 
an den öffentlichen Flüssen im Königreich Bayern. 
J. Schmid. L. 84.644. — Die Bewegung des 
Wasserstandes des ZOrichsees'wührend 70 Jahren 
u. Mittel zur Senkung seiner Hochwasser. E. 
WeltlL L. 86. 152. 

— Tafeln der mittleren Wassergeschwindigkeiten. 

O. Röder. L 77. 748. Ueber die Kraft fliessen- 
den Wassers, Körper in Schwebe zu halten. J. 

P. Friz eil. L. 79. 138. 0. Her ec hei. L. 
79. 173. — Beobachtung Ober die Bewegung des 
Wassers in Strömen. Gräve. L. 79. 541. — 
Die Bewegung des Wassers in Kanälen u. Flüssen. 
W. R. Kutter. L. 85. 847. — Dirccte Messung 


DigitUv-:; by Google 



310 WasservergorgUDg. 

der initiieren Stromgegcbwindigkeit in Wasser- 
laufen. A Frank. Pat 88. 953. 

Literatnr. Ueber den Ausfiuss erhitzten Wassers. 
E. H e rr m a n n. L. 77. 748. — Hydromechanik 
oder die technische Mechanik flOssiger Körper. 
M. ROhlmann. L. 79. 735. 0.81.96. — Deber 
den Werth von Wasserkraft im Vergleich zur 
Dampfkraft. W. Zuppinger. L. 80. 52. 

— Ueber den Einfluss fliessenden Wassers auf die 
Veränderung der Ufer. CI. Herschel. L. 79. 
173. — Untersuchungen über Materialförderung 


— I. Sacliregister. 

mittels Wasserspülung bei Fundirungen, Bzg 
gerungen etc. H. J. Weisa L. 81. 48. — Un- 
sere natürlichen Wasserläufc. J. Rapp. 0. 83. 
414. — Ueber die Geschiebeführnng in Wasser- 
Iflufen. P. Klunzingor. L. 84. 124. — Hami 
buch der Ingenieurwissenschaften, der Wasser 
bau. Franciusu. Sonne. L. 84. 643.— Der 
Wasserbau an den öffentlichen Flüssen im K6 
nigreich Bayern. L. 87. 1046. — Kalender für 
Strassen-, Wasserbau- und Cultur-Ingenieure. A. 
Reinhard. L. 87. 1046. 




Magnesia. Bestimmung im Wasser siehe Analyse. 

Magneslnmcarbonat. Löslichkeit in kohlensäure- 
haltigem Wasser. P. Engel u. J. Ville. L. 81. 
733. 

Manometer siehe Wasserstandsanzeiger. 

Maschinen s. a. Pumpen, Kesselstein u. Reinigung 
sowie im Register für Beleuchtungewesen. 

— Aufstellung u. Anwendung horizontaler u. ver- 
ticaler Dampfmaschinen u. Pumpwerke. Hagen. 
L. 76. 522. — Die Geschichte der Dampfmaschine 
in Amerika. L. 77. 14. — Die ersten Dampf- 
maschinen in Deutechland. Th. Springmann. 
L. 79. 790. — Zur Statistik der Dampfmaschinen 
in Prenssen. L. 85. 336. 

— Die stationären Dampfmaschinen auf der Wiener 
Weltausstellung. S. Gottlob. L. 74. 215. — 
Ueber die in Wien 1873 ausgestellten Dampf- 
kessel, Dampfmaschinen u. zu deren Betrieb ge- 
hörende Apparate. H. Walther. L. 74. 491. 
— Maschine, welche als Dampfpumpe, als Motor 
oder als Flttssigkeitsmesser dienen kann. J. 
Clarkson. L. 74. 703. — Maschine zum Pum- 
pen von Gasen, Luft n. Flüssigkeiten. J. Beale. 
Pat. 74. 730. 76. 417. — Maschine zum Com- 
primiren von Luft oder liehen von Wasser. W. 
Johnston. Pat 75. 345. — Die Maschinen auf 
der internationalen Ausstellung. L. 77. 236. — 
Dampfmaschinen auf der Weltausstellung in 
Paris. MOller-Melch i ors. L. 79. 603. — 
Maschine zum Heben, Filtriren, zur chemischen 
Behandlung, Erwärmung oder Abkühlung von 
Flüssigkeiten. F. Reese. Pat 86. *930. 

— Hochdruckdampfmasebine mit Condensation n. 
selbstthätiger variabler Expansion, von Bede & 
Co. J. bemann. L. 74. 44. — Doppelcylindrigo 
Hochdruckdampfmaschine mit Condensation u. 
selbsttbutig veränderlicher Expansion, System 
L. Eberhardt J. Zemann. L. 74. 44. — Cor- 
liss • Dampfmaschine von Bede & Co. R. Z i e- 
barth. L. 74. 77. — Vcntildampfmaschine von 


Gebr. Snlzor. R. Z i e b a r t h. L. 74. 77. — Zwei 
cylinder-Dampfmaschine der Dingler'scben Ma- 
schinenfabrik in Zweibrfleken. R. Ziebarth. 
L. 74. 77. — Horizontale Dampfmaschine mit 
variabler Expansion von Scheller ABerchtold 
L. 74. 215. — Horizontale Condensationsmaschine 
mit variabler Expansion nach Deprez's System 
Satre u. V. Averle. L. 74. 550. — Verbes- 
serte Dampf- oder Wosserkraftmaschine D. K. 
West Pat. 76. 178. — Maschinen für Dampf 
und Wasserdruck. J. B. Alliott. Pat 75. 256. 

— Verbesserungen an Cylindermaschinen. G. A. 
Tenlon. Pat 75. 256. — Verbesserte Constrcc- 
tion von Cylindern an Pumpen u. Dampfmaschi- 
nen. W. R. Lake. Pat 76. 26. — Verbes- 
serungen an Dampfmaschinen. M. P. W. Boni- 
to n. Pat. 76. 87. E. B. Taylor. Pat. 76. 424. 

— Hydraulischer Accumulator. Daelen a 
Burg. L. 76. 521. — Calorische Maschipe von 
Lehmann o. ihre Betriebskosten. Grove. 76. 
669. — Dampfmaschine für das Kleingewerbe 
n. ihre Betriebskosten. Grove. 76. 669. — 
Wasserdmckmaschinen für das Kleingewerbe a. 
ihre Betriebskosten. Grove. 76. 670. — Die 
Armstrong'schen Wasserdruckmaschinen. L 
78. 307. — Balancier-Compound-Maschine. L 81 
436. — Differenzial kolben m aschine. J. Billeter. 
Pat 85. »421. 

Maschinen. Die Woolfsche Dampfmaschine von 
Schneider & Co. L. 74. 41. — Verticale Balandr 
Maschine. Woolf. L. 74. 216. — Liegende 
Woolfsche Pumpmaschine. J. Schiink. L 76. 
719. — Woolfsche Dampfmaschine mit einem 
Cylinder und drei Kolben. L. 78. 237. 

— Die Wassersäulenmaschine von Ph. Afayer. A- 
Gstöttner. L. 76. 122. — Die Mayer’srbe 
Wassersäulenmaschine mit selbstthätiger Ffll- 
lungsregulirung von Personen- und Lastanfiügen. 
Ernst L. 86. 631. — Wassersäulenmaschinen 
Lubberger. 87. *778. Berichtigung 876. 
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HuiCiUBeB. Neuerungen an rotirencleu Maschinen 
u. Pumpen, Botationamaschincu. U. u. A. S 
Bower. Put. 74. 756. G. T. Bousfield. Pat. 

76. 65. W. Cooper. Pat. 75. 658. J. Cooke. 
Pat. 76. 424. J. Simmona. Pat. 76. 6'.*0. 
\V. E. Bartrum. Pat. 77. 18. 0. Garaide. 
Pat 77. 530. 

— VV'aaaerfOrdermaachinen mit verticalen u. hori- 
zontalen Pnmpencylindem. R 0 h I m a n n. L. 

76. 384. — Ueber Waaaerfdrdermaachinen. 76. 
M'J. — Anwendung der Gaakraftmaachinen zum 
lieben Ton FlOaaigkeiten. C. D. Abel. Pst 

77. 19. — Maschinensyatemo fOr Waaaerwerka- 
betrieb. 77. 598. — Waaaerworkamaschiuen. 
Croydon. L. 78. 21. — Waaaerbebemaacbine 
mit selbatthatigem Drucl^gnlator. Hol ly. L. 

78. 604. — Dampfmaschinen fOr städtische 
Waaservetaorgnngen. E. Grahn. 78.450.660. — 
Maachinenayateme fOr Waaaerwerke. J. Schiink. 

79. 9t. Taf. 4. — Waaaerhaltungsmsachlnen. 
H. Lecoutenx n. Garnier. 79. 227. G. L. 
le Brun. 79. 228. — Waaaerhebemaschine, 
Camerons Patent Tsngyc Brothers. 79.229. 
— Amerikanische Pumpmaachinen auf den Wer- 
ken der Holly Hanufactnring Company. L. 80. 
21. — Amerikanische Waaaerhebemaschine. E. 
D. Leavitt. L. 80. 235. — Kanalwasserpump. 
maschinen. E. Sch ich an. L. 82. 152. — Wasser- 
hebemaschine. F. R o m 1 1 1 y . L. 82. 788. — Pump- 
maschine. Fnllmann. L. 83. 877. — Wasser- 
kraftmaschinen zum Betrieb von Pumpen. W. 
Donaldson. L. 85.172. — Die Pumpmaschine 
von Bosicio, Lorini, Nathan ACo. L. 85. 
337. 

— Davey's DiSerentialateuemng fOr Dampfpnmpen 
u. hydraulische Maschinen. 8. Gottlob. 79. 
759. — Die Anwendung der sogenannten In- 
ozydation in der Branche des Maschinenbaues 
für Wasserwerke. L. 84. 891. — Einrichtung 
zur Regnlirnng des FOllungsgradea bei hydran- 
iischen Maschinen. C. Hoppe. Pat 87. *8o2. 

— Schädlichkeit der Fettschmierung bei Dampf- 
cylindem. A. Schondorff. L. 75. 683. — 
SelbetentzOndung fettiger Woll- etc. Abgänge. 
J. J. Colemann. L. 77. 745. 

— Bestimmnng der Nutzleiatnng der Dampfma- 
schinen. H. Wiebe. L. 77. 768. — Brems- u. 
Indicatorversuche an einer Ventildampfmaschine 
mit Condensation. Pinzger. L. 78. 480. 

— Kostenvergleich von Wasser- n. Dampfkraft. 
Birkinbine. L. 79. 136. 

— Kohienverbrauch von Pumpmaschinen. Kuhn. 
L. 79. 760. J. Schiink. L. 79. 790. — Kohlen- 
verbrauch der Wasserhebemaschinen von Paria. 
A. Qudruel. L. 80. 138. — Steinkohienver- 
brauch bei Dampfmaschinen. Dieck. L. 80. 284. 


Maschinen. Matchininanlagen, Pump- u. Watserhti»- 
maKhinen fär di» Watstnmraorgung vtnchitdtmr 
Städte. 

— Pumpmaachine an Aliegheny. L. 86. 364. 

— Die Maschinenanlage der neuen Wasserwerke 
in Augsburg. J. Krümper. L. 80. 237. 

— Die Maschinenanlage der Whitacre Pump 
Station für die Wasserveraoigung von Birming- 
ham. L. 85. 869. 

— Die Pnropmaschinen für das Wasserwerk in 
Budapest. L. 85. 529. 

— Die Wasserhebungsmascliinen in Chicago. L. 
78. 72. 

— Die Maschinenanlage des Wasserwerks in 
Darmstadt. L. 82. 683. 

— Die Compound- Receiver-Pumpmaschine für das 
Wasserwerk in Dortmund. L. 86. 172. 

— Die Verbesserung der Dampfmaschinen im 
Wasserwerk zn Dresden. P. Herz. L. 83. 736. 

— Die Reconstruction der Dampfmaschinen des 
Dresdener Wasserwerks. Buschmann. L. 
85. 529. 

— Die Waseerhebcmasclnne für Eastboumo. L. 
81. 891. 

— Die Druckmaschinen des Eiberfeidcr Wasser 
Werks nnd die erzielten Resnitste. Fr. Kordt 
L. 81. 791. 

— Probe der Pumpmaschinen des Fiensburger 
Wasserwerks. 83. 58. 

— Das Pumpwerk mit Hydrantenrohmetz im 
Opernhaus zu Frankfurt a. M. K. Wagner. 
L. 86. 847. — Die hydraulische Betriebsanlago 
des neuen Centralbahnhofes in Franfurt a. M. 
87. 190. — Die Pumpraaschinenanlago für die 
Flusswasserleitung in Frankfurt a. M. Küster. 
L. 87. 731. 

— Die Pumpmaschinen des Wasserwerks der 
Stadt Hagen. B. Stein. L. 87. 731. 

— Die Dampfmaschinenanlage für das Wasser- 
werk in Halle. L. 85. 172. 

— Die Pnmpmaschinen für die Wasserwerke zu 
I^wrence, Maas. L. 77. 44. — Vergleichung der 
Maschinen für Wasscrversorgnngsanlagen von 
Lawrence u. Lynn. C. E. Bkeel-Theron. L. 77. 
237. 

— Dampfmaschinen des Wasserweihs zu Lille. 
L 86. 727. 

— Versuche mit Pumpmaschinen auf den Lam- 
beth-Wasserwerken in London. L. 82. 118. 

— Maschine für die Wasserwerke zu Lowell. J. 
P. Davis. L. 76. 422. 

— Die Pumpmascliine für das Wasserwerk der 
Stadt Luton. L. 84. 281. 

— Maschinen für die Wasserversorgung von 
Mühlhausen. L. 86. 363. 
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MMchlBen. Katchimnanlagan, Pump- u. Watserheie- 
maachintn für di» Wanerrtrtorgung tmnchitdener 
Städte. ForUeliung. 

— Die Compound-Pampmascbine fdr die Wageer 

versotguog von Northwich. L. 85. 902. L. 80. i 
124. I 

— Die Punipmaachinen der Wasserwerke zu Nor- | 
wood. L. 82. 118. 

— Versuche mit der Pumpmascliine des Pirma- 
senser Wasserwerks. L. 85. 337. 

— Die Dampfmaschinenaysteme für Wasserver 
eorgung specicll in Prag. E. Gr ahn. 78. 055. 
097. Taf. 12 bis 17. 

— Maschinenanlage des Wasserwerks in Pott- 
schach bei Wien. L. 80. 138. 

— Die Wasserwerksmaschine für die Wasser- 
versorgung von Saratoga. L. 84. 241. 

— Wasserhebemaschine auf der Pumpstation zu 
Selly. Oak. L. 81. 733. 

— Die Pumpmaschinen auf den Wasserwerken zu 
Hichmond und St. Louis. L. 81. 329. — Die 
neue Pumpmaschine in St. Louis. L. 84. 00. 

— Die Pumpmaschine für das Wasserwerk zu St. 
Maur zu Paris. Farcot. L. 79. 393. 

— Die Masehinenanlage des Wasserwerks in Stutt- 
gart. L. 83. 103. — Zweieylinder-Dampfpump- 
maschine des neuen Wasserwerks in Stuttgart. 

G. Kuhn. L. 83. 370. 

— Die Pumpmasebinen für Sydney. L. 78. 130. 


Maschines. KcMhiiteaanlageH, Pump- u. HtaaerMe- 
matchinen für die Watterrereorgung rertchiedteer 
Städte. Schluss. 

— Pumpmaschine in Windsor für Park u. für 
Schloss. Eastons & Anderson. L. 74.317. 
Maschlnentheile siebe im Register für Beleucht 
ungs wesen. 

Meerwasser siehe Analyse. 

Metalle s. a. im Register für Beleucbtungsvesen 
Erkennung kleiner Spuren im Flusswasser. 
Thompson. L. 83. 620. 

Meteorologie siehe Regenfall u. meteorologische 
Verhältnisse. 

MlkromembranlUter siehe Filter. 

Mikrophon. Das Mikrophon in Verbindung mit 
einem Telephon zum Aufsuchen von Undichtig 
keiten im Wasserrobmetze. L. Diseelliof!. 
85. *85. — Das Mikrophon zur Aufsuchung von 
Wasserverlusten. W, Kümmel. 86. 685. L 
Paris. 86. *866. Ph. Seubei. 86. *927. - 
Zur Geschichte der Verwendung des Mikropliois 
zur Aufsuchung von Wssservcrinsten. L. Dii- 
sei hoff. 86. 928. 

Motoren s. a. Maschinen n. Wassermotoren, sowie 
im Register für Beleuchtnngswesen. — Mutet 
zum Heben u. Pumpen von FlOssigkeiten u. 
Lnft. R. Johnson. Pat. 76. 216. 

Muffen. Verschiebbare Muffe für Gossrohrleitnugeu. 
Süss u. Löhner. Pat 85. *420. 


]V. 

Natrium. Indirecte Bestimmung des Natrons im Wasser. F. Muck. 87. 159. 


P. 


Pelometer. Instrument zur Bestimmung der Trül> 
ung des Wassers. Bouquet de la Grye. 
78. 36. 

Pergonalla siehe im Register für Beleucbtungs- 
wesen. 

Pissoir siehe Reinigung. 

Pneumatik siehe Wasserkraft. 

Preisausschreiben. Die Wasserversorgung, die 
Pumpen zur Hebung des Wassers u. deren 
I.ei8tnngsf&higkeit, sowie die Anwendung des 
Wassers als bewegende Kraft. 74. 614. — Die 
Löslichkeit der Gase in FlOssigkeiten u. Ver 
besserungsvorschlSge in Bezug auf Wasserver- 
sorgungsaulageu. L. 74. 751. — Die Wasser- 
versorgung belgischer Städte. L. 81. 541. — Die 


Verunreinigung der Gewässer. 83. 262. — Pie 
Verunreinigung der Flüsse durch IndustrieAb 
falle u. Mittel hiegegen. L. 85. 337. — Kritische 
Darstellung der zur Verhütung von Flussvemn 
reinigung angewendeten Kl&rnngsverfahien ia- 
dustrieller Abwasser. L. 85. 631. — Waseet 
thnrm in Mannheim. 86. 159. — Brunnen in 
Hamburg. L. 86. 872. — Hochdruckwasserver 
sorgnng. L. 87. 951. — Reichliche u. wohlfeile 
Beschaffung von Trinkwasser für grosse SUdte, 
insbesondere für Brüssel. L. 88. 335. — Anlage 
zur Erzeugung u. Lieferung von Hochdruck 
Wasser. L. 88. 1143. 

Processo. Gerichtliche Entsebeidungen in Pro 
cessen siehe Gesetze. 
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Pikomeler siehe Pumpeu. 

PaBpen s. a. Mascliinen, Motoren u. Ventile. — 
Blitzableiter für Pumpstationen. 80. 513. — Die 
Fabrik hydraulischer Apparate za Wortbington. 
L. 80. 654. 

— Pumpe fOr flÜHsige u. gasförmige KOrper. 
11. W. Cook. Pat. 75. 255. — Pumpe ftlr Wasser 
u. Luft. Gamboni. PaU 75. 625. — Sandpampe. 
E. Heberte. L. 76. 558. — Pumpen für Car- 
burationsnpparale. Craig-Pew, Moran u. La 
Vall4e. Pat. 80. *726. — Filtrirpumpo. A. 
Köllner. PaL 88. *162 

— Vorrichtung zur Hebung von Wasser. A. V. 
Newton. Pat. 74. 279. — Apparat zum liehen 
u. Bewegen von Flüssigkeiten. W. Weyhe. 
Pat. 77. 238. — Apparat zum Heben von Flüssig- 
keiten. G. S. Hazlehurst. Pat. 78. 238. — 
Apparat zum Heben von Flüssigkeiten mittels 
direct wirkender explosiver Gase. L. Andrü 
de Coster. Pat. 86. *421. — Gasexplosions- 
Wasserheber. Chr. Kettner. Pat. 86. *422. — 
Wasserbebeapparat. G. Greven. Pat. 87. *77. 

— Geschichte der Wasserpampen. Rühlmann. 
L. 75. 300. — Tiefbrunnen-Pumpenanlagen. K. 
Blum. L. 75. 620. — Dampfersparung bei 
Pumpen. L. 76. 52. — Wasserpumpwerke mit 
Dampfbetrieb. Rühlmann. L. 77. 44. — Cor- 
rection des Hauptfehlers an Pumpen, bei welchen 
die Kraft durch Flüssigkeitssüulcn übertragen 
wird. Grullier. L. 78. 306. — Indicator Dia- 
gramme von Pampen. G. Gesten. L. 81. 19. 48. 
— Constrnction von Pampen u. Wasserhebe- 
werken. L. 84. 730. — Die Leistung u. Con 
struction der Plunger- u. Kolbenpumpen. L. B i g g e. 
L. 87. 40. — TJeber Pumpen. K. Hartmann. 
L. 87. 200. — üeber schnell laufende Pumpen 
mit Sperrventilen u. Sperrkolbeu. KOster. L. 
87. 731. — üeber Pumpen mit gesteuerten Ven- 
tilen. Ri edler. L. 88. 1120. 

-- Die Lambert- Pumpe. L. 74. 42. — Pumpe 
nach Shaw’s System. L. 74. 273. — Hochdruck- 
pampe. F. Thomatzek. L. 74. 317. — Die 
Pumpen auf der AViener Weltausstellung. L. 74. 
548. — Univetsaldampfpumpe. II ay Word, 
Tylor & Co. L. 74. 549. — Univcrsalpumpe. 
Jakob Munk. L.74. 751. — Hydropnenmatische 
Pumpe von Jarre. 74. *716. — Doppelwirkende 
Rang- u. Druckpumpe. W. R. Lake. Pat. 75. 
302. — H a ag's patentirte Pampen. L. 75. 342. — 
Transmissionspumpe mit Schiebersteuerung. L. 
Poillon. L. 75. 348. — Die Slintzerpumpe. 
Thallmeyer. L. 75. 344. — Perspectivpampe. 
J. II ol d e n. Pat. 75. 684. — Prunier'sche Pumpe. 
P. Zwiauer. L. 76. 52. — Pumpe zur AVasser- 
hebung. G. Hanrian. L. 76. 315. — Tenant's 
InjectorDompfpumpc. L. 76. 559. — Ketten- 


puuipen. A. Pothetos. Pat. 77.20. — Ameri- 
kanische Pampen. L. 78. 71. — Die Pumpeu 
auf der Pariser Weltausstellung. C. Lan g. 79. 227. 

— Injector. C. L. 8 trübe. Pat. 81. *173. 

— Pumpen mit hydraulischem .Gestänge. W. 
Fritz. Pat. 86. *423. Pat. 87. *837. — Pumpe 
mit Taucherkolbeu ohne Säugventil. J. Klein. 
PaL 87. *114. — Direct wirkende Pumpe. Ha- 
tboris, Davey & Co. L. 88. 1119. 

Pnmpen. Neuerungen an Pumpen. AV. Warren. 
Pat. 74. 729. J. Quick u. J. AV. Restlor. Pat. 
74. 756. AV. H. Brook es. PaL 75. 65. J. 
Broadfoot. Pat. 75. 103. A. V. Newton. 
Pat. 75. 255 G. A. Toulon. PaL 75. 256. 
G. S. Hazlehurst. Pat. 75. 597. Pat. 77. 
238. W. Cooper. Pat. 75. 658. — J. E. F. 
Ludecke. Pat 75. 658. J. Evans. Put. 76. 
751. W. Mat her. Pat. 75. 751. A. M. Clark. 
Pat. 76.217. -124. J. Cooke. Pat. 76.424 
J. Wallace. Pat. 76. 525. J. M. Sagur- 
M usgrave, J. B. Akeroyd u. D. Ward. Pot. 
76. 691. W. K Lake. Pat. 77. 18. J. N. 
Rowe. Pat. 77. 18. J. F. Brinjes. Pat. 77. 
238. AV. Adair. Pat. 77. 239. F. AV. Köttgen. 
Pat. 77. 239. C. L. T a v c r d o n. Pat. 77. 709. 

— üeber einfache und gekuppelte Centrifugal- 
pumpen. A. Durand-Claye. L. 74. 41. — 
Gekuppelte Ccntrifugalpumpe. Gwynne. L. 76. 
214. 

— Neuerungen an Centrifugalpumpen. J. u. II . 
Gwynne. L. 74. 215. A. F. Paget. Pat. 75. 
750. J. E. Lawrence u. E. V. Porter. Pat. 

76. 217. Pat. 76. 424. J. Jamoson u. A. G. 
Schaeffer. Pat. 76. 525. A V. Newton. Pat. 

77. 239. 

— Die Dampfpnmpen auf der Aasstellung zu 

Wien 1873. L. 74. 146. 8. Gottlob. L. 75. 

621. — Regulator für Dampfpumpen. 8. Hol- 
mann. Pat. 74. 795. — P i c k e r ing’s Dampfpumpe. 
L. 76. 214. — A'entilsteuerung für Dampfpumpen. 
Parker n. Weston. L. 77. 168. — Dainpf- 
pumpe der Holly Manufacturing Co. B. Park. 
L. 80. 349. — Dampfpampe zur Ueberwindung 
sehr grosser AViderstände. R Worthington. 
L. 85. 477. — Worthington-Dampfpumpen u. 
Hebemaschinen. Th. Po well. L. 88. 336. — 
Die Worthington-Pumpe. L. 88. 1119. 

— Neuerungen an Dampfpampen. R. Curroy. 
Pat. 74. 708. D. Douds u. J. H. Ilarlsuff. 
Pat. 74. 708. R. J. Worth. PaL 74. 756. T. 
Lumley. Pat. 75. 104. H. Mcrry. Pat. 75. 
105. A. Iligginson. Pat. 76. 626. Jakobi. L. 

76. 214. M. Neuhaus u. J. E. Hodgkin. Pat. 

77. 19. J. Gillet. Pat. 77. 239. 

— Direct wirkende Dampfpnmpe. F. Wannieck. 
L. 74. 215. — üeber die direct wirkende Dampf- 
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pumi>e von llurdick. M. L. Poillon. L. 74. 
5Ö0. 

Pumpen. Neuenmgen an direct wirkenden Dampf- 
pnmpen. 8. Holmann. Pat. 74. 795. J. Hamil- 
ton. Pat. 76. 749. T. Parker. Pat 75. 749. 
W. Walker. Pat 75. (>2G. 

— Dampfpunipe n. GebläHemaschine. T. M ackeii- 
sie. Pat 76. U26. — Dampfetralilpumpe. G. 
Körting. Pat 75. G85. Pat 77. 630. — Ueber 
den NnUeffect Körting'scher WoHBerBtrahl-Gleva- 
toren gegenüber den Leiotangen von Handpnmpen. 
O. Iben. 80 682. 81. 6, s. a. K. 80. 705. 81.69. 

Versuche mit einem Körting'echon Wasser- 
strahl Elevator. O. Iben. 85. *252. 866. 

— Verbesserung an Kotatiunspumpen auch tOr 
Wa.ssermosser geeignet R. Carey. Pat 74. 77. 

— Ueber die Rotationspnmpe von Grein dl. L. 
74. 649. M. L. Poillon. L. 74. 550. — Ver- 
besserungen an Rotationsdamplmaschinen u. Re- 
gulatoren bei Pumpen anwendbar. G. u. A. 8. 
Bower. Pat. 74. 756. 

— Neuerungen an Rotationspumpen. W. Ed- 
wards. Pat 74. 161. L. Cbapmann. Pat. 
74. 668. Bennison. L. 75. 411. Mc. Far- 
land. L. 76. 151. Erömac. L. 76. 422. R. 
Patrik. Pat 76. 691. Houyoux. L. 77. 
236. J. R Martin. Pat 78. 309. V. Ort- 
uians. 79. 230. 

— Pulsometerpumpc. 0. H. Hall. L. 74. 42. 
44. L. 77. 41 s. a. 79. 231. — Zum Pulsometer. 
G... L. 77. 114. — Ueber Pulsometer. C. Schal- 
ten brand. L. 77. 346. — Pulsstenr. J. Bre- 
ton i6re. 79. 231. — Direct wirkender Pulso- 
meter, Construction u. Wirkungsweise. C. Ull- 
rich. 82. *735. — Fahrbarer Pulsometer zu 
Bewüsserungszwecken. Gebr. Körting. 84. 131. 

— Dichtungen an Kolben, Pumpen etc. J. E. 
Keirby. Pat. 76. 317. — Sebmierapparat für 
Pumpen. J. E g I e s h a m. Pat. 77. 20. — Druck- 
windkessel für Pumpen. G. Wellner. L. 77. 
202. — Apparat zum Füllen der Drnckwind- 
kessel mit Luft Riehn, Meinicke u. Wolf. 


L. 78. 23. — Selbsttb&tiger Regulirangsapparat 
für den Luftinhalt der Windkessel. A. Dreyer. 
Pat. 81. *146. — Apparat zum Speisen von 
Windkesseln. L. Frobeon. Pat 81. *368. — 
Geliderter Tauchkolben für doppel wirkende Pom 
pen. M. u. A. Hall. Pat 85. *421. 

Pumpen. Pumptn u. Pumpatatiomn fSr Wasterwirh 
rerachiedemr Städte. 

— Ueber die Pampen des Wasserwerks in Bonn 
V. Schneider. 75. 545. 

— Die Pumpen des Wasserwerks in Bradford. L 
Hajnis. L. 87. 40. 

— Worthington's Pampen für die Wasserwerke 
in Brooklyn. L. 77. 529. 

— Das Ferrara-Pumpwerk. J. u. H. Gwynne. 
L. 74. 42. 

— Die Purnjistation des Wasserwerkes der Stadt 
Fürth. H. Kuli mann. L 88. 799. 

— Die Pumpstation des städtischen Wasserwerk* 
in Koblenz. E. G r a h n. 86. 975. Taf. 22. 

— Die Pumpen für das Wasserwerk in Lincoln 
H. Teague. L. 87. 552. 

— Beschreibung der Pumpe des Wasserwerks zu 
Lynn. L. 74. 145. 76. 142. s. a. L. 77. 237 
— Die doppelt wirkenden verticalen Plunger 
pumpen des Wasserwerks Philadelphia. L. 76. 
652. 

— Versuche mit der neuen Pumpe des Wasser- 
werks zu Phönixville. E Brown. L. 74. 170. 
— Pumpe für die Hochdruck wassorverson-’ung 
von Providence. L. 76. 718. 

— Das Wasserpumpwerk für das Eisenwerk 
Riesa. E. Scholl. L. 76. 123. 

— Die Pumpeuanlage der Stadt Saigon. L. 83. 

811. 

— Pumpwerk für Weston-Waterworks. Satborn, 
DaveyACo. L. 88. 407. 

— Kanalwasscr-Pumpenanlagc von Twickenham. 
L. 80 138. 

I Puzzuolane. Verwendung bei Wasserversoignng* 

I bauten. M. Kovatsch. L. 83. 737. 


<!• 

Quellen siebe Literatur u. Wasserversorgung. 


R. 


Itegenfall u, meteorulogischc Verliältnisse. Die I 
Regenfallcommissioii in England. 75. 740. — | 
Ueber den Einfluss der Waldungen auf die Regen- j 
menge. L. Fautrart u. A. Sartiaux. L. 74. | 
667. L. Fa u trat L. 76. 689. — Beitrag zur | 


Bestimmung des durch die Flüase abgeffthrttti 
Theilcs der Niederschlagsmengen in den Fla>* 
gebieten. Pralle. L. 77.200. — Ueber stme 
sphilrische Niederechlüge. Lueger. 81. 428.— 
Vertlieilung des Ammoniaks in der Luft u. m 
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(Jen meteorologischea NicderschUgen. A. MQntx Pat. 77. 19. — Apparat »um Reguliren des 

u. E. Aaber. L. 83. 16(j. — Der Verdunstungs- Abflusses von Abwassern. C. Rostosky. Pat. 

procesg, eine meteorologische Studie. K. Isy- 87. 896. 

kowsky. L. 83. 168. — Tabelle der Wasser- Regulatoren. Apparate zur Controlirung u. Regnlir- 
dampfspannungen, relativen Feuchtigkeiten u. ung des Wasserverbrauchs. F. G. Fleury u. A. 

Niederechlagshühen der meteorologischen 8ta- Tylor. Pat. 74. 4ö. — Regulir- u. Messapparatc 

tionen Meerabnrg, Höchenschwand u. Mannheim für Wasserabgalie. J. Jmray. Pat. 74. 668. — 

von 1877 bis 1882. 84. 46. — Uotersuebimgen Apparat zur Vertheilung des Wassers u. zur 

über den Einfluss der physikalischen u. chemi- Regulirung u. Controlirung seines Durchflusses 

sehen Eigenschaften des Bodens auf das Ver- durch Rohre. C. G. Whecler. Pat. 74. <!69. 

dunstungsvermögen. C. Eser. L. 86. 529. — — Apparat zur Regulirung u. Controlirung des 

Beitrag zur Lösung der Frage über das Ver Wasserverbrauchs. A. M. Clark. Pat. 74. 708. 

baltniss zwischen Niederschlagsmenge u. Ab- — Apparate zur Controlo u. Regulirung des 

flussmenge eines Flussgebietes. W. Plenkner. Ausflusses von Flüssigkeiten. R. Boyeil. Pat. 

L. 86. 814. — Ergebnisse der meteorologischen 74. 795. — Apparate zum Messen, Reguliren n. 

Beobachtungen im Jahre 1886. W. v. Bezold. Absperren von Flüssigkeiten. J. J. u. A. Tylor 

L. 88. 336. , Pat. 75. 104. — Apparat, um das Ausströmen 

— Der Regenfall des Shnylkill River Beckens. von Flüssigkeiten von entfernten Punkten ans 

II. P. M. Birkinbine. L. 76. 314. — Die zu unterbrechen, zu reguliren n. zu i-ontroliren 

.Sommerregenzeit Deutschlands. G. Hellmann. F. Huratori u. E. Cros. Pat. 85. *357. 

L 77. 13. — Ueber Regenkarteu u. den Regen- — Selbstthfttigcr Wasserdruckregulator. W. Ben- 
fall in den Vereinigten Staaten. E. Loomis. nett Pat. 74. 149. — Apparat zur Regulirung 
L. 77. 200. 599. — Ueber den Regenfall an ver- des Druckes von Flüssigkeiten. A. M. Clark, 

sebiedenen Orten der Erde mit Regenkarte u. Pat. 75. 66. — Druckregulator für Hoi-hdruck- 

Tabelle der mittleren jährlichen Regenhohe. E. Wasserleitungen. F. E. Lax. Pat. 82. *160. — 

Loomis. L. 82. 227. — Beobachtungen über Drnckrcgulirungs- u. Entluftungs- Apparat für 

Regenfall u. Wasserablauf in dem westfälischen Hochdruckwasserleitungen. A. Eichenau er. 

Bocken von 1866 bis 1880. R. Michaölis. L. 83. Pat 82. *872. — Druckregulirvorrichtung für 

ItVt. Ausflusshahne an Hochdruckwasserleitongen. 

— Die Hochwasser von 1875 u. die Wasserwirth- W. Weber. Pat 88 *851. — Automatischer 

Schaft. J. G. Siemons. L. 76. 215. — Ueber- Druckregulator für den Abfluss von FlOssig- 

schwemmongen n. Wasserökonomie. Q. J keilen u. Gasen. J. Morin, v. Effenterre 

Symons. L. 70. 316. — Das Hochwasser der u. P. Thiercelin. Pat 88. *440. 

Seine im März 1876. Be 1 grand u. Lemoi ne. — Neuerungen an Wasserdruckregulatoren. L. 78. 

L. 78. 409. — Ermittelung der Hochwasser- 552. J. Howard. Pat. 77. 239. T. Meiling, 

massen bei GebirgsflOssen aus dem Nieder- Pat, 77. 710. A. Schlapp. L. 79. 175. Ch. C. 

schlagsgebicte. Vodiska. L. 82. 788. — Ent- Bar ton. Pat 80. *526. C. C. Bar ton. Pat 

Stellung 0 . Verlauf der Hochfluthen. O.Lueger. 80. *617. F. W. Clark. Pat. 83. *107. 

L. 86. 92. — Vorrichtung zum Reguliren des Wasserzuflusses 

Regenmesser. Selbstrcgistrirendcr Regenmesser. zu Waterclosets u. anderen Vorrathsbehältern. 

A. Frank. L. 84. 643. W. Ross. Pat 74. 795, s, a. Wassermesser. — 

Regenwasser. Filter für Regenwasser. C. Lam- Apparat für die Regulirung des Waasetzuflusses 

pert, Pat. 76. 124. — Auffangapparat für zu Closeten. P. Charles. Pat. 75. 104. — 

Regenwasser. C. Robert. L. 86. 760. — Apparat Lnftkossel, Ventil u. Regulator für Closets. H. 

»um Sammeln, Filtriren n. Aufbewahren von Law. Pat. 77. 238. — Apparat zum Reguliren des 

Regenwasser. R. Bayer. Pat 88. *1090. Wasserznflnsses für Closets, Waschbecken u. 

Regulatoren s. a. Hähne u. Ventile, Wasserverlast dergl. W. White. Pat 80. *780. 
u. Wasserverschwendung. Reinigung n« Reinhaltung des Wassers s. a. Fil- 

— Vorrichtung zur Regulirung des Waaserzaflusses. tration, Kesselstein u. Spülung. 

A. Sweet. Pat. 74. 756. — Abflussregalatoren — Die Verunreinigung der Flüsse, mit besonderer 
für Wasserleitungen. R. W, P. Bircb. Pat 75. Beziehung auf die Wasserversorgung von Städten. 

301. B. Roland u. J. Farmer. Pat. 76. 301. J. Hogg. L. 76. 463. — Scliädlichkeit des Gas- 

W. Payton. Pat. 76. 657. — Diaphragma- wassers für die Fischzucht A. Wagner. L. 

regulator für Wasserleitungen. W. R.Lake. Pat. 76. 215. — Die Verunreinigung von Flüssen u. 

76. 423. — Regulirapparat für Zuleitungen des BächeninhygienischerBeziehung.E Reichardt 

Wassers mit Filtrirvorrichtung. H.R. Newton. L. 76. 720. — Die Verunreinigung der Flüsse. 
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Baamoister. L. 76. 4'.U, s. a. 77. 156. — 
Die Verunreinigung der Flüsse ii. amerikanische 
Beobachtungen darüber. Baumeister. 77. 
107. 137. — Die systematische Untersuchung 
über die Verunreinigung der Flüsse in Deutsch- 
land. 77. 156. 343. — Ueber das Gesetz, die 
Verunreinigung u. Verstopfung von Wasserlaufen 
betreffend, mit einer kurzen Uebersicht der ver- 
schiedenen (Quellen von FInssverunreinignng. C. 
Higgins. L. 77. 414. — Die Ableitung städti- 
scher Kanalwasser in öffentliche Wasserlüufe 
im Verein für öffentliche Gesundheitspflege. 77. 
024. — Ueber Flüsseverunreinigung. 77. 509. 
570. 78. 30. 575. — Ueber Einleitung städti- 
schen Cloakcnwassers in die Flüsse. Ranke. L. 
78. 23. — Zur Frage der Fhissverunreinigung in 
Deutschland. 78. 270. Lent. L. 78. 235. — 
Zur Verunreinigung der Flüsse. 78. 458. F. 
Fischer. L. 78. 478. — Materialien zur Bc- 
urtheilung der Frage über Zulässigkeit der Ein- 
mündung stiUltischer Cloakenwasscr in die Flüsse. 
L. 79. 177. — Ursachen der Wasserverunreinig- 
ung u. deren Beseitigung. Tidy. L. 80. 054. 

— Die Verunreinigung der Flüsse durch Fabrik- 
abfälle. L. 83.787. — Verunreinigung der Flüsse 
durch Effluvien aus Kalifabriken. Weinlich. 
L. 83. 894. — Einfluss der industriellen Tliätig- 
keit auf die Beschaffenheit des Flusswassers. 
Caspar!. L. 85. 36. 389. — Ueber Flussver- 
unreinigungen, deren Ursachen, Kaebweis, Beur- 
theilung u. Verhinderung. A. Fleck. L. 85. 172. 

Keinlgnng n, Reinhaltnng des Wassers. Die 
Verunreinigung der Leipziger Flüsse. 0. Bach. 
L. 76. 027. — Verunreinigung des Bodeflusses. 
B. Wackenroder. L. 76.651. Th. Pusch. 
L. 77. 647. — Die Verunreinigung der Stutt- 
garter Neckarwasserleitung. 79. 30. Sautter, 
L. 79.92. — Flussverunreinignngsfrage in Preus- 
sen. L. 81 435. — Ueber Veränderungen des 
Elbwassejs durch Effluvien der Stassfurter In- 
dustrie. K. Kraut. L. 84. 124. — Die orga- 
nischen Substanzen des Mainwassers bei WOrz- 
burg, ein Beitrag zur Frage der Flussverunrcinig- 
ung. E. Moser. L. 87. 582. 

— Flussverunreinigung in Cumberland. L. 78. 72. 

— Ueber den Zustand der oberen Themse in Be- 
zug auf Verunreinigung durch Kanalwasser. L. 
78. 004. — Die Verunreinigung der Themse. 
Vf. Hope. L. 78. 032. — Die Flusswasserfrago 
in London. Tidy. 80.272. — Die Verunreinig- 
ung ,der Themse bei London durch Einleiten 
von Fäcalstoffen. L 85. 306. — Die Flussrei- 
nignngs Acte in England. Willis-Burd. L. 85. 
337. 

— Die Verunreinigung der Seine bei Paris. G. 
Varrentrapp. L. 76. 523. — Reinhaltung 


der Seine. A. D. Clay. L. 75. 828; Commissiouä^ 
bericht. 76. 137 ; Ursachen der Verunreinignag. 
76. 142; Maassregeln zur Verhütung der Ver 
unreinigung. 76. 144. L. 77. 529. 85. 734. L. 86 
000. L. Schräder. L. 86. 959. 

Reinigung n. Reinhaltung dos Wassers. Dit^ 
Desinfection des Flnsswasscrs. Schumann 
L. 75. 142. — Ueber die Maaasregcln zur Rein 
baltung der öffentlichen Gewässer. A. Bürkli 
Ziegler. L 76. 745, s. a. 75. 803. — Reinhaltung 
der Flüsse. W. B. Williamson. Pat. 76. 316. 
— Ueber Flusswasserreinigung. 77. 700. — 
Ueber die Klärung von trübem Flusswasser. Lue 
ger. 85. *441. 

— Selbstreinigung verunreinigter Flüsse. 76. 130, 
— Die Absorptionskraft des Bodens. E. Darr 
well. L. 76. 629. — Selbstreinigung von Flosa 
Wasser durch freiwillige Oxydation von oigani 
sehen Substanzen. Frankland. 80. 350. — 
Ueber Selbstreinigung flicssender Gewässer M 
V. Pettenkofer. 81. 673. — Selbstreinigung 
natürlicher Gewässer. Fr. Ehmich. L 85 
477. L. 85. 815. — Zur Beurtheiinng der Selbst 
reinigung der Flüsse. L. 83. 260. W. N. Hart 
ley. L. 83. 266. — Zur Frage der Selbstreinigung 
des Muss- speciell des Oderwassers. 83. 030. 667 
— Ueber die Selbstreinigung der durch Torfmoor 
Wasser verunreinigten Flüsse. W. N. Hartle.v 
83. 807. — Ueber Selbstreinigung der Gewässer 
F. Hueppe. 87. 891. 

— Ueber die Reinigung des Trinkwassera. Frank 
land. L. 76. 343. — Die Trinkwasser u. ihre 
Reinigung. L. Monfort. L. 75. 623. — Die 
Reinigung u. Klärung des Wassers. A. Le 
T e 1 1 i e r. L. 76. 215. — Ueber Wasserreinigung 
Salbach. 76. 573. E. Bohlig. L. 78. 70l 
— Ueber die Conservirung von Trinkwasaer. H. 
Schiff. L. 79. 92. — Ueber die Erzielung reinen 
Wassers. L. 83. 414. — Wasserreinigung für 
städtische Wasserversorgungen Alb. Leeds 
L. 87. 614. — Zur Filtration, Klärung oder Se- 
dimeutirung des Trinkwassers. Kümmel. 88.363. 

— Verbesserung von Trinkwasser durch Kochen 
E. Brücke. L. 76. 421. — Reinigung mittels 
Centrifugalapparaten. P. Streculornm. LTT 
14. — Wirkung einer Durchlüftung des Wassers 
Finken er. 84. 330. — Ueber Leeds Wasser 
reinigung durch künstliche Lüftung. Ludlow 
L. 85. 36. — Uelter die Reinigung von Trink 
Wasser durch Alaun. P. T. Austen u. F. A 
W'ilber. L. 85. 783. 

— Reinigungsanlage für Wasser, W. Heine 
Pat 81. 148. — LDftungsanlago des Charlotten 
borgen W'asserwerks. F. Käber. 88. *80. 

— Ueber die Reinigung von Wasser und die Ent 
femnng der Mikroorganismen. P. F. Frank- 
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land. L. 86. 638. — Ucber Klären dca Waasers 
durch Sedlmentircn von Mikroorganismen. F. 
II ueppe. 87. 602. 

Reinignogr n. Belnhaltnng des Wassers. Reinig- 
ung des Wassers durch Eisenschwamm. O. 
Bischoff. 74. 27. L. 74. 40. Pat. 77. 710. — 
Reinigung des 'Wassers mit Boda. J. A. Wank- 
lyn. Pat. 76. 87. — Reinigung mit kohlcn- 
sanrem Kalk. 0. T. Morgan u. G. R. MOI- 
chärek. Pat 76.317. — Die Entgypsnng des 
Wassers durch oxalsanren Baryt Anthon. D. 
76. 354. — Wasserreinigung mittels Spath- oder 
Magneteisensteins T. Spencer. Pat 76. 624. 

— Reinigung mittels BischoS’s Eisenschwamm- 
lilter. Levin. 79. 631. — Ueber Behandlung 
des Wassers mit Eisen. L. 88. 228 — Wasser- 
reinigung mit Kalk u. Soda. O. Binder. L. 
88. 549. 

— Methode lum Reinigen u. Weichmachen des 
Wassers. F. A. Paget. Pat. 74 835. — Weich- 
machen von hartem Wasser. L. 76. 651. — 
Ueber das Weichmachen u. Reinigen des Wassers 
nach Bdrenger n. Stingel’s Metliode. W. Hal- 
mann. L. 76. 214. K. Möller. L. 77. 13. W. 
Barley. L. 77.55. — Weichmachen u. Reinigen 
des Wassers. J.H. Porter. L.77.14. — Wank- 
ly n's Metho<le snm Weichmachen von bleibend 
hartem Wasser. L. 77. 15. 

— Die Verunreinigung des Wassers u. dessen 
Reinigung zu Farbzwecken. G. 0. Jarmain. L. 
76. 690. — Wasserreinigung Iflr Branercizwecke. 
E. Dixon. Pat. 86. 634. — Die Reinigung des 
Wassers, mit Beröcksichtigimg seiner Verwend- 
ung in der Textilindustrie. E. v. Cochen- 
h aasen. L. 86. 813. — Die Aufiwreitung des 
Wassers zu gewerblichen Zwecken. G. Nimax. 
L. 88. 799. 

— Wasserreinigungsanlage zur Weichmachung u. 
Klärung fOr alle industriellen Zwecke, System 
Pichler u. Sedlaczek. L. 83. 266. 

— Reinigung fetthaltigen Condensationswassers 
für Kesselspeisewasser. J. Stingl. L. 76. 651. 

— Ueber die Reinigung des Keeselepeisewassers 
nach E. de Haön's n. E. Bohlig's Verfahren. F. 
Fischer. L. 77. 746. — Ueber Dampfkessel- 
speisewasser n. das Verhalten von Zink als 
Mittel gegen den Kesselstein. Zinrek. L. 78. 
138. — Reinigung von Kesselspeisewasser. J. 
Frost Pat 78. 239. — Reinigung magnesia- 
haltiger Wasser zum Speisen von Dampfkesseln. 
R. GOnsberg. L. 78. 705. — Reinigung des 
Speisewassers mit Magnesia unter Bezugnahme 
der Einwirkung des Chlormagnesiums auf die 
Dampfkessel. Ed. Bohlig. L. 79. 327. Pat 82. 
•536. Pat 85. 634. — Reinigung des Kessel- 
npeisewassers mittels Schwefelbaryum. K. u. Th. 


Möller. Pat 81. 100. — Die Reinigung des 
Wassers fOr die Speisung der Dampfkessel u. 
die Anwendung von Filtern zu diesem Zwecke. 
P. Barnes. L. 82. 339. — Reinigung von Dampf- 
kesael-SpeisewassermittelsMagnosia G.O.Hey ne. 
L. 83. 621. Pat. 82. »536. Pat. 86. 6.34. — Die 
Reinigung der Kesselwasser. Delcbecque. L. 
86. 447. — Reinigung von Dampfkesselspeisc- 
wasser. G. Nott. Pat 86. *631. — Ueber die 
Reinigung des Kessel spoisewassers mittels Aetz- 
kalk u. Soda. W. Gyssling. 88. *294. s. a. 0. 
Binder. L. 88. 549. 

Relnignng u. Relnhaltong des Wassers. Klär- 
ung von Abfallwasser mittels Kalk , schwefel- 
sauren Eisenoxyd n. Magnesiumsulfat. R. Goo- 
dall. Pat. 74. 729; mittels Gaskalk u. Schwefel- 
säure. R. Goodall. Pat 76. 832. — Die Des- 
infection der Abfallwasser. J. C. Mellis. 75. 
740. — Desinfection der Spüljauche. L. 76. 745. 

— Desinfection von unreinem Wasser. J.Box. 
Pat. 76. 123. — Reinigung von Kanalwaseer. 
G. Rydill. Pat 76. 215. 8. Halsworth, 
Armley u. R. Bailes. Pat. 76. 216. W. 
Shelford. L. 76. 316. — Chemische Reinigung 
des Kanalwassers nach Knab. Ph. Delahay. 
L. 77. 235. — Chemische Reinigung der Kanal- 
wasser. C. N. Bazalgette. L. 77. 307. — Die 
Behandlung der industriellen u. Kanal-Wasser. 
A. Gdrardin. L. 77. 414. — Behandlung von 
Kanalwasscr. F. Hille. Pat. 77. 676. — Kanal- 
wassorreinigtmg durch Fiisensebwamm. G. B i - 
Bchoff. Pat. 77. 710. — Kanalwasserreinigung 
nach Wbittbread. A. Petermann. L. 78. 108. 

— Desinfection von Kanalwasscr. J. W.Slater. 
Pat. 78. 238. — Reinigung von Kanalwasscr. J. 
Frost. Pat. 78. 239. — Reinigung u. Verwerth- 
nng der Kanalwasscr nach Scott L. 78 520. — 
Desinfectionsverfahren. Friedrich. L. 79. 640. 

— Ueber das Max Friedrich’sche Desinfections- 
verfahren. Kretschmer. 79.673. Schmezer. 
79. 675. H. A. Richter. L. 80. 23. Hflll- 
roann. L. 80. 137. — Reinigung der Abfall- 
wasser. E. Reichardt L. 80. 51. — Reinig- 
ung von ammoniakalischen AbfallflOssigkciten 
unter Gewinnung des Ammoniaks u. der DOng- 
Btoffe. Th. Richters u. L. Hagen. Pat. 82. 
26. — Verfahren zur Desinfection u. Reinigung 
von Abwassern. B. Röber. Pat 82. 90. — 
Reinigung von Kanalisationsabwassem. Fr. Petri, 
Pat 83. 234. — Reinigung von fauligem Abfluss- 
wasser aller Art. J. König. L. 83. 376. — Ver- 
fahren zur Desinfection u. Klärung von Wasser. 
E. Reidenieister. Pat 83. 501. — Die Petri- 
sche Methode zur Reinigung städtischer Kanal- 
wasscr. O. Peschke. L. 84. 164. O. Perchke. 
L. 84. 730. — Zur Reinigung der BpOljauche. 
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M. Kn au ff. L. 86. 338. — Uebcr die KISrung 
von Kanalwaaser. Gsell. 85.654. — Vorreinig- 
ung von Ab6ugftwa«.sern. II. Oppermann. Pat. 

85. 871. — Ueber die Principien u. die Grenien 
der Reinigung von fauligen u. fftnlniasfähigen 
Scbmntzwaaaern. J. König. L. 86. 9Ü. 151. — 
Reinigung von Abwaaaem. M. Nahnaen. Pat. 

86. 313. — Zur Frage der Deainficirung flicaaen- 
der Sielwaaaer. P. Grauer. L. 86. 552. — Zur 
Selbatreinigungder Schmutzwaaaer. A 1 e z.M Oller. 
L. 86. 760. — Die Reinigung der atttdtiacben 
Abwaaaer auf der Vcraammlung dea Vcreina für 
Geaundheitapflege. 86. 791. — Reinigung u. Ver- 
wendung von Sielwaaaer. D e f o a a e. D. 86. 813. 
— Reinigung von Abwaaaem n. Einrichtung 
hiezu. W. Maaaey -Mainwaring n. J. Ed- 
munda. Pat. 87. *138. — Ueber die Behand- 
lung der Abwaaaer von SUtdten. T i d y. L. 87. 
170. — Da» Kanalwasser- Reinigungaverfahren 
von Müller & Co. 87. 307. — Das Röckner- 
Kothe'ache Verfahren zur Reinigung atodtiacher 
u. gewerblicher Abwasser. W. Rothe. L. 87. 
1175. — Zur F^age der Klärung der städtischen 
Abwasser. 88. 943. 

Reinigung u. Reinhaltung des Wassers. Reinigung 
von Wasch- u. Farbwaaaem. C. J. Wollaston. 
Pat. 76. 691. — Reinigung der Brennereiab- 
Wasser. Luhe u. Egernusa. L. 77. 82. — 
Verfahren n. Einrichtungen zur Reinigung der 
Abfallwasser aus Zuckerfabriken. W. Knauer. 
Pat. 82. *267. — Laboratoriumsversuche Ober 
die Klänmg der Abfallwn.sser von Färbereien. E. 
Ilankel. L. 84. 730. 

— Dcsinfectionsflüssigkeit. B. F. Weatherdon. 
Put 76. 87. — Deeinfectionsmittel. II. L. Jones. 
Pat 76. 216. 

— Behandlung des Kanulwasaers in England. 78. 
84. — Bericht Ober die Reinigung der Kanal- 
waaser der Stadt Reims. Dtirand-Clay. L. 
78. 578. — KUrung u. Deainfection der Kanal- 
wasser in Paria mit Aluminiumsulfat. C a g u a n t. 
L. 78. 108. L. 79. 177. — Ueber die Reinigung 
der Kanalwasser von Verviers. F. n. Fl. P u t z e y s. 
L. 85. 172. — Die Versuchsanlage der Firma 
Krupp zur Reinigung der Ilansabwasser. L. 86. 
815. — Vorschläge zur Reinigung dos Londoner 
Kanalwassers. Bazalgette. L. 85. 920. — Die 
Reinigung des Abwassers von I»)ndon. Garbo. 
L. 86. 606. — Die Reinigung »tädtischer Ab- 
wasser zn FIssen , inslresondere mittels dea 
Röckner-Rothe'schen Verfahrens. Wiebe. L. 

87. 471. — Die Klärbeckenanlage in Wiesbaden. 
.1. Brix. L. 87. 1083. 1106, L. 88. 191. — Klär- 
anlage fOr die Kanalisation von Dortmund. Marx. 
L. 88 191 


BelnIgnngKapparale. Apparat zum Messen der 
Klärung des Wassers. Salbach. 77. 545. Tal. 
4 u. 5. — Apparate zum Klären von FlOaaig- 
keiten. C. Röckner. Pat 83. *664. Lntteroth 
& Co. Pat 86. *817. G. Sagasser. Pat 87 
*173. — Apparat znm Klären von Wasser. Fr 
Pichler u. 0. Sedlazek. Pat 84. *531. — 
Vorrichtung zum Klären von FlOssigkeiten durch 
Decantimng. F. Glaser. Pat 87. *868. — Ap 
parate zur Klärung von Trinkwasser. L. 88.497. 

— Apparat znm Reinigen mittels Reagentien n 
Filtriren. W. L. Wise. Pat 76. 626. -- Apparat 
zur Reinigung des Wassers. J. U. Johnson. 
Pat 77. 238. — Apparat zur chemischen u. me 
chanischen Reinigung des Wassers. K. u. Th 
Möller. Pat. 82. *344. — Triebwerk für Wasser 
durcblnftung. E. Krem er. Pat 86. *3ii9, — 
Wasserreinigungsappamte, System Howataon 
L. 87. 652. 

— Apparat zum Weichmachen des Waasers 
Maignen. L. 85.171. — Stanhope's Appani 
zum Weichmachen des Wassers. 86. 475. — 
Apparate zur Reinigung u. Klärung des Wasser^ 
fOr indrutrielle Zwecke. P. G a i 1 1 e t L. 88 
497. 

— Apparat zum Reinigen des Speisewassers für 
Dampfkessel. M. Nolden. 74. 775. Pat 74. 638. 
— Der Noldcn'sche Apparat zur Reinigung des 
Speisewassers für Dampfkessel. 76. 163. Oyss- 
ling. 76. 170. — Apparat zur Wasserreinigmii: 
mittels eines Gemenges von Magnesia u. Soge 
spähnen. E. Bohlig u. G. 0. Heyne. Pat 89. 
•536. Pat 85. 634. — Vorrichtung zur Reinig 
ung des Speisewassers für Dampfkessel. Hecht 
u. Köppe. Pst 85. *480. — Apparat zur Rei 
nigung von Dampfkesselspcisewasser. G. b'ott 
Pat 85. *634. — Apparat zur Abscheidnng aller 
Luftarten etc. aus mit Magnesia gereinigten 
Speisewassem. E. Bohlig. Pat 87. *1138. — 
Misebgefäss zur Reinigung von Dampkesselspciec 
Wasser. A. Dehne. Pat. 88 *921. 

— Einrichtung zur Entsäuerung n. Klärung der 
Gruben Wasser in Steinkoblengruben. Zörner 

L. 87. 231. 

— Apparat zum Reinigen von Abfallwassem. J 
MTnsyre. Pat. 76. 684. — Apparat zum Schei 
den der festen n. flOssigen Bestandtheilc ein« 
Kanalwasacrs. W. Webb. Pat 77. 710. II. 
Wallmann. Pot 84. *532. — Apparat rar 
Reinigung der Abfallwasser von Städten n ge 
werblichen Anlagen, System Röckner. L. 84 
891. — Apparate zur Behandlung von Sielwaseera 
J. Duncan. Pat 85. 176. — Vorrichtung zur 
Reinigung von Abwassern mittei» Decaotining 

M. Rotten. Pat 85. *570. — Vorrichtung ina' 
Vertheilen von Fällreagentien in zu reinigerrdem 
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Wasser. P. Maignen. Pat. 86. *790. — Ap- 
parat zmn Regnliren des Ansatzes von Fall- 
reagentien fOr zu reinigende Abwasser. F. M Q 1 1 e r 
& Co. PaL 88. *661. — Messvorrichtung für 
Füllreagentien zur Reinigung von Abwassern. 
Ed. Walther. Pat. 87. *173. — Apparat zur 
Deainfection der Abwasser. F. Koeves. Pat. 
88. *1090. 

Reservoire s. a. Cisteme n. Heber. Betonein- 
Wölbung von Wasserbehältern. F. Contz. L. 88. 
152. — lieber eingedeckte Wasserbeblüter. L. 83. 
266. — Flrfahmngen bei Erbauungen eines Wasser- 
sammelbehAlters ans Beton. Fl. Winter. 83. 
•567. 611. Gill. 88. 612 — Hochreservoir. 
O. Intze. PaL 84. 247. — Heber die Anwend- 
ung von Wasserreservoiren ans Blei. W. K 
Ni ch ol s. L. 84. 358. — lieber eiserne Wasser- 
behälter. Forchheimer. 84. *706. Taf. 2 n. 3. 

— Vergleieh der Gewichte von WasserbehälU-rn 
u. Kosten von Wasserthürmen bei Anwendung 
flacher, hangender n. stützender Behälterböden. 
Forchheimer. 84.716. — Druckreservoire für 
Haosleitnngen. G. Stampf. 86. *828. — Zur 
Verwendung von verzinktem Eisenblech für 
Wasserbehälter. F. P. Ve nable. L. 85. 783. 

— Wasserbehälter für Haushaltnngen. J. K r I s c h . 
Pat. 88. *168. 

— lieber Blitzableiter für Hochreservoire. 80. 513. 

— Selbstthätiger F'üllapparat für Reservoire. A. 
Harle. L. 76. 558. 

— Regis tri rapparat für die Wasserstände in Be- 
hältern. Bailey. L. 78. 726. — Apparat zur 
elektrischen Registrirnng dos Wasserstondea in 
Reservoiren. DuMoncel. 80. 718. — Wasser- 
standsanzeiger für Reservoire. F. Lcclera L. 81. 
94. — Hydraulischer Apparat zur Registrirnng 
des jeweiligen F'üllungsgrades von Wasserbehäl- 
tern. Ph. 0. Oechelhauser. Pat. 82. *457. 

— Oammbruch des grossen Wasserreservoirs bei 
Williamsborg in Massachusets. L. 74. 490. — 
Bruch eines Reservoirs in Worcester. 76. 199. 
— Brach eines Wasserreservoirs. Tb. Ellis, 
D. Green n. W. Wilson. L. 77. 56. — Der 
Einsturz der Reservoirmauer l>ei Perr^gaux im 
Habratbale. Riedel. 82. *113. — Bruch dos 
Wasserreservoirs in Calais L. 88. 408. — Der 
Zusammenbruch des Hochreservoirs der Wasser- 
leitung der Stadt Haag. H. v. Pichler. 84. 
*155. L. 84. 125. — Einsturz eines Reservoirs 
der Züricher Wasserleitung. 86 . 510. 588. — 
Zersbirung eiserner Wasseriwhälter in Amerika. 
88. 644. — Bruch des Wasserbehälters in Mon- 
treux. 88. 1064. 

— Reparatur eines Standrohrs des Wasserwerks 
zu Philadelphia. L. 76. 628. — Ausbesserung 


von Wasserbehältern ohne Entleeren derselben. 
87. *806. 

Reservoire. Das Reservoir des Wasserwerks der 
Stadt Bernburg. 76. 21. — Der Wasserthurm, 
Druck- oder Standrohr, als Reservoir in Blooming- 
ton. H. M. P. Birk in bi ne. L. 76. 84. — Das 
Reservoir im bösen Loch bei Komotan. A. R. H ar- 
ischer. L. 76. 815. — Reservoir von Rio-Rimac. 
L. 77. 527. — Das Reservoir zu Montrouge bei Paris. 
L. 78. 236. — Die Reservoirbauten bei Perrd- 
gaux im Habratbale und der Grund ihres Ein- 
sturzes. Riedel. 82. *113. — Das Hochreser- 
voir der Stadt Halle. Lohausen. L. 88. 788. 
— Bau des Wassersammelbehälters für das 
Wasserwerk in Wiesbaden. E. Dyckerhoff. 
83. 650. — Das Reservoir zu Villejuif. L. 83. 
737. — Das Hochreservoir der Charlottenburger 
Wasserwerke. Pinkenburg. L. 87. 681. — 
Die Reservoire zur Wasserversorgung von Edin- 
bnrg. 88. *51. - Die Wasserbehälter verschie- 
dener Wasserwerke. L 88, 407. — Hochbehälter 
ans Beton für die Wasserversorgung der Städte 
Nürnberg, Minden u. Linz a. Rh. E. Dyck er- 
hoff. 88. *760. *762. *7f>5. 

Resplratlonsapparate siehe Feuerlöschwesen. 

Rieselfelder siehe Städtereinigung. 

Rohrbrnch siehe Rohrleitung u. im Ortsregister. 

Robre s. a. Strahlrohre u. Rohrleitung sowie im Re- 
gister für Beleuchtungswcsen. — Die Einführung 
von Rohrnormalien in Amerika , die Abmes- 
sungen gusseiserner F'lanschrohrverbindungcn. O. 
Leonhardt. 88. *792. *908. — Rohrnormalien 
8. a. Rohre im Register für Beleuchtungswesen. 

— Composilion zur Darstellung von Rohren für 
Wasserdruckleitungen etc. J. Fottrell. 74.780. 
— Rohre für alkalische u. saure Flüssigkeiten. 
J. Fottrell. 75. 66. — Wasserrohre für Hans- 
leitnngen. Fischer. 76. 98. — Das Verhalten 
der Wasserloitungsrohre. F'. Fischer. 76.304, 
L. 76. 214. — Rohre aus thieriseben Hauten 
für Wasserleitungen. F. Fischer. 76. 305. — 
Material u. Dimensionen von Privatleitungsrohrcn 
nach H. W. Richards. A. Frank. 86. 602. 

— Deber die Rohre auf der Wieuer W’eltausstelliing. 
Herrmann Sternberg. L. 74. 728. — Die 
Rohrindustrie auf der Weltausstellung in Phila- 
delphia. H. Grote. L. 77. 41. — Die Rohr- 
fabrikation auf der Pariser Weltausatellung. C. 
Lang. 79. 158. 

— Aaphaltrohn für Wasserleitung. Haeusel. L. 
76. t>89. — Proljen mit Asphaltrobren zu Wasser 
leitnngen. 78. 714. 

— Bleirehre. Ueber die erforderliche Beschaffen- 
heit der Bleirohre für Wasserleitungen. 88. 
748. 
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Rohre. Bleirohn. 

— Verhalten gegen Wasser. L 74. 144. 272. 
Salbacb. 74. 141. Balard. L.74.GC5. Fordoa. 
L. 74. fiGG. F. Fischer. 76. »)7. — Die Cor- 
rosion von Blei durch Wasser der New River- 
Company. C. Bischof!. L. 77. 376. — Ucbcr 
den Einflnss des Wassers anf Bleirohre. E R e ich- 
bardt. L 80. 52. W. R. Nichola L. 84. 
358. — Ursache n. Beseitigung des Bloiangriffs 
durch Loitnngswasser. C. Hey er. L. 88. 
U18. 

— Einwirkung verschiedener Substanzen u Bau- 
materialien auf Bleirohre. A. Rosselt. L. 80. 
349. — Zerstörung von Bleirohren durch Mörtel 
u. Cement. L. 80. 589. — Zerstörung der Blei- 
rohre durch Cementmörtel. W. Kümmel. L. 
80. 446. A. Tomei. L. 80. 720 M. Bam- 
berger. L. 82. 561. — Verhalten von Blei- 
rohren in Mörtel u. Erdreich. Knorre. L 87. 
798. — Ueberdie Corrosion von Bleirohren, welche 
in Mauerwerk oder Erde liegen. G.v. Knorre. 
L. 88. 262. 

— Zur Frage der Verwendung von Bleirohren für 
Wasserleitungen. C. Reichardt. L. 77. 413. 

A. Hegener. 86. G15. tirahn. 87. 166. 1G7. 
Rautert. 87. 167. H. Bunte. 87. 1G8. 

— Comentrohre. Darstellung von Cementroliren. L. 
77. 41. Fuhrenwald. h. 75. 374. Aigner. 
L. 76. 491. — V'erhalten der Cemenlrobre gegen 
Wasser. F. Fischer. 76.306. — Cementrohre 
auf der Pariser Weltausstellung. 79. 288. — 
Maschine zum Modellircn von Rohren aus Cement, 
Gyps oder Thon. E. Malgat. Pat. 81. *544. 

— Transportabler eiserner Formkern zur Her- 
stellung von Kanalisationsrohren aus Cement. J. 
Grether. Pat. 82. 458. 

— Eieenrohre. Verhalten gegen Wasser. F. Fi scher. 
76. 312. — Rohre ans Eisen- u. aus Stahlblech 
für Wasserleitungen. 79. 161. — Ueber die 
Verwendung getheerter, sog. asphaltirter guss- 
eiserner Rohre zu Wasserleitimgszwecken. W. 
Thörner. 86. *513. Ueber Rohre aus Guss- 
eisen u. ihre Miiffenverhaltnisse. A. Hegener. 
86. 613. Hasse. 85. 620. — Zur Frage der 
Verwendbarkeit schmiedeeiserner Rohre bei 
Wasserleitungen. C. Friedrich. 86.714. Taf. 
7 u. 8. 

— Verhalten galvanisirter Eisenrohre gegen 
Wasser. F. P. Venable. h. 85. 783. — Einfluss 
des Bodens auf galvanisirte Rohre, Klön ne. 84. 
847. Bi sch off. 87. 1066. Rn off. 87. 1066. 

— Einwirkung von weichem Wasser auf galvani- 
sirte Eisenrohre. R. Nichols n. Rüssel. E. 
88. 745. 

— Zur Frage <ler Verwendung verzinkter Eisen- 
rohre für Wasserleitungen. 84. 89. A. Ehr- 


hardt. 84.159. A.Clnss.L.84.673. Renther 
84. 846. Grohmann. 86. 7. Müller 85 
838. Rautert. 86. 841. Hegener 85. 842. 

B. a. 85. 874. 86. 506. v. Eh man. 87. 62 

W. Ripley Nichols. 87. 65 102. — Erfahr- 
ungen n. Versuche über die Verwendung von 
vernnkten Eisenrohren für Wasserleitungen. H 
Bunte. 87. 61. 102. 127. Rautert. 87. 163 
167. Feldmann. 87. 164. Grahn. 87. 165. 

Rohre. Eieenrohn. 

— GlasgefOtterte Eisenrohre. G. Rhymer. Pst 
74. 27. L. 76. 629. 

— Zur Verwendung verzinnter schmiedeisemer 
Rohre für Wasserleitungen. 76. 337. 359. 

— G/aarohn. Verhalten gegen Wasser. F. Fischer 
76. 306. 

— A/rfiy>ereAaroArsfOrWasaerleitungen. F.Fischer 
76. 305. 

— Holzrohn für Wasserleitungen. F. Fischer. 
76. 306. — Hölzerne Wasserleitungsrohre in 
grösseren Dimensionen. L.88. *548. 

— Kupforrohn. Verhalten gegen Wasser. E. Rei- 
chardt. L. 74. 43. 343. F. Fischer. 76.306 

— Papiernhn für Wasserleitungen. F. Fischer 
76. 305. Klönne. 84. 847. 

— Stein- u. Thonnhn. Steinrohre für WasserWt- 
ungen. F. Fischer. 76. 306. — Thonrohte u 
Steingutrohro auf der Pariser Weltausstellung 

C. Lang. 79. 129. 130. — Verhalten von Thon 
rohren gegen Wasser. F. Fischer. 76, 306. 

— Anwendung von Thonrohren für Druckleit 
ungen. L. 79. 478. L. 84. 504. Leonhardt 
78. 337. — Uclier das Vorhalten von Thonrohien 
hei Leitungen unter Druck. B. Lebert. L 81. 
770. 

— Zinkrohn. Verhalten gegen Wasser. F. Fischer 
76. 306. A. J. C. Snyders. L, 78. 551. 

— Zinnrohn. Vorhalten gegen Wasser. F.Fischer. 
76. 306. 

— Zinnrohn mit Bleimantel. Anwendung für Wasser 
leitungen. B. Salbach. 74. 141, s. a. 75. 804 
866. — Die Belastungsgrenze von sog. hlantel- 
rohren. A. Th lern. 76.201. — Verhalten gegen 
Wasser. F. Fischer. 76. 310. 311. — Verhalten 
l)eim Biegen. 76. 337. 

Rohrleitung s. a. Schlauch u. Wasserdruck, sowie 
im Register für Belenchtnngswesen. — Ueber 
die Einwirkung von Wasser anf Leitungen ans 
verschiedenen Metallen siehe Analyse n. Rohre. 

— Anschluss der Blitzableiter siehe diese in 
Register für Belenchtnngswesen. 

— Der Hauptrohrstrang der Wasscrleitnng von 
Königsberg. O. Leonhardt. I,. 83.168,— 
Texas Creek-Rohrleitung u. Aqnkdnct nach H 
Smith jun. 0. Iben. 85. 469, — Das Vertheil 
ungssystem der Bostoner Wasserwerke. 86. *724 
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Rohrleitung. 'OraphiBche Bestimmung der hydrau* 
liai-hen Driickhohe, Ausfluasgescliwi ndigkeit u. Ans- 
fluBHseit von Flflssigkeiten aus beliebig gestal- 
teten Oufassen. K, Pröll. L 14, tifi7. — lieber 
den Ansflasa des Wassers aus einem GefSsse, in 
welches mehrere Itohre mOnden. C. Th. Meyer. 
L. 23. G.i6. L. Ifi. 3L — Ausfluss des Wassers 
durch verschieden gestaltete Mundstücke. J. 
Brownice. L. Ifi, 214. — lieber den Ansfluss 
des Wassers aus einem Gefässe nnter Beachtung 
des Artieitsverlustes durch den freien Fall des 
Wassers. C. Th. Meyer. L. 28. 480. 551. — 
lieber die Veränderlichkeit des Wasseransflnsses 
mit der Temperatur. Isherwood. L. Ifl, 17‘1. 

— lieber das Strömen des Wassers durch be- 
liebig gebogene Rohre. A. Sartori. L. 83. 
112. — Untersuchungen ül>er den Durchllnss 
von Wasser durch verschiedene runde Mund- 
stücke und Ringe von IL Smith Jon. 0. Iben. 
85. *438. — Ueber den Ausfluss von Wasser 
durch kleine kreisförmige Oeffnungen. O. G u- 
sinde. L. 83. 75C. — Experiinentaluntersuch- 
nngen Uber die Aiisflussgeschwindigkeit von 
Hüssigkeiten durch eine Ocffnung in dünner 
Wand. T. Vautier. I,. 88, 883. — Ausfluss 
einer PlOssigkeit in einem starren Rohre. T. 
M a 1 o s 8 e. L. 88. 948. 

— Die Bewegung des Wassers in Rohren. Ch. G. 
Darrach. 22, 23fi. — Die Formeln Ober die 
Bewegung des Wassers in Rohren. A. Frank. 
L. 8L 435. — Versuche Ober die Bewegung des 
Wassers in Rohren , speciell in Syphons. W. 
Vodi6ka. 85. *lfi.3 — Einrichtung an Wasser- 
leitungsrohren, um Bewegungen des in denselben 
bcflndlichen Wassers anzuzeigen. A. Kieker. 
Pat. 88, *851. 

— Tabelle über den Widerstand des Wassers in 
geraden cylindrischen Rohren. L. 25. 414. — 
Keibungswiderstänile in der Druckrohrleitung. 
V. Schneider. 25, 54ß. — Beobachtungen von 
Widerstandscocfficienten bei der Bewegung des 
Wassers in Rohren. Disselhoff. L. 81L 51. 

— Rohrreibungswiderstände. L. 8L 329. — Zur 
Frage der Reibungsverluste in Rohrleitungen. 
83. 1(18. 

— Versuche von Druckl>eobachtnngen bei Beweg- 
ung des Wassers in Rohren. V. Schneider. 
L. HL 215. — Ueber die Erhaltung eines gleieh- 
mässigen Druckes in Wasserleitongsrohren. St. 
A 1 1 e y. L. 2!L 758. Ueber Druckhöhenverluste 
in geschlossenen Rohrleitungen. 80. 361. O. 
Iben. 80. 533. 581. Taf. s. a. Berichtigung. 

80. 594. L. 80. 3541. Thiem. 80. 586. C. 
Vogt. 80, *758. — Ueber Druck Verluste in 
Rohrleitungen. Lueger. 8L 1-58 Berichtigung. 

81. 296. — Instruction zur Feststellung der Druck- 
Oeneral-Rsg. x. Journ. f. Gubel. u. Wanerven. 


höhenverluBte in geschlossenen eisernen Rohr- 
leitungen. 83. 729. — Druckhöhcnverlnst in 
alten Rohrleitungen. 0. Iben. 88. *846. 

Rohrleitung. Ueber Diagramme für Wasserleit- 
ungsrobre. J.SchmidL 77. 45. — Berechnnngder 
Rohrweiten für Wasserleitungen. Löffel. 1.. 78. 
621. — Zur Ergiebigkeitsbestimmung von Rohr- 
leitungen. A. Thiem. 28.668. — Zur Berech- 
nung von Rohrleitungen mit offenem Wasser- 
spiegel. E. Schmitt. L. 20, 790. — Ueber 
graphische Durebmesserbestimmung von Wasser- 
leitungen. A. Thiem. 85. *748. — Bereich 
nung offener u. gedeckter Kanäle u. Rohrleit- 
ungen nach einem neuen einheitlichen System 
mittels logarithmographischer Tabellen. Alb. 
Frank. 80, 258. 290. 322. Taf. 8—16. 

— Apparat zum Ausgleichen des Waaserschlags 
in Rohrleitungen. C. W. Bä seil. Pat 80. 618. 
— Ueber die Stösse des hydraulischen Widders in 
den Leitungen. J. Micha nd. L. 82. 53. — 
Das Manometer bei der Bestimmung der hydrau- 
lischen Stösse bei Wasserleitungen. O. Leon- 
hardt. L. 83, 230. 

— Saugwirkung in Uanswasscrleitungen. Dietrich. 
86. 447. — Versuche Ober die saugende Wirk- 
ung ooniscb divergenter Ansatzrohre. J. Thieme. 
L. 80. 848. 

— Wagen zum Verlegen grosser Gussrohre. 22. 
IL — Die Herstellung von Wasserleitungen in 
Privathäusem. W. White. L. 8L 48. — Zapf- 
vorrichtung mit Reservoir für Hauswasscrleitun- 
gen. A. Dumas. Pat. 83. *665. — Vorrichtung 
zum Zurückhalten von Unreinigkeiten im Wasser 
bei Wasserleitungen. Th. Kröger. Pat. 84. 
*531. — Die Wasserleitung im Wohngebäude. W. 
Be i eist ei n. L. 85. 172. 447. — Ueber Wasser- 
kraft unter hohen Pressungen u. schmiedeiseme 
Wasserleitungen nach IL Smith jr. 0. Iben. 85, 
*437. 467. — Uel)cr Kohrlegung. A. Hegen er. 
85. 613. Hasse. 85. 620. Horn. 85. 621. — 
Ueber die Erdarbeiten bei Rohrlegung. A. He- 
gener. 85. 616. — Ueber den Anschluss von 
Closeta an Hochdruckwasscrieitungen. Malier. 
85. *842. Hegener. 85. 844. Rautert. 85. 
845. Happach. 85. 816, s. a. 85. 875. — 
Druckleitung des Wassers auf ungewöhnliche 
Höhe. L. 82. 200. — Sicherheitsvorrichtung für 
Hauswasscricitungen. A. Knipschild. Pat. 88. 
*681. — Einrichtung zur Entnahme von Wa.sser 
ans Hauewasserleitungen. F.Brenner v.Bren- 
nerberg. Pat. 88. *8.52. 

— Wasserleitungen nnter Wasser. H. Janasen. 
24. 495 mit 2 Tafeln. — Athmungs- u. Beleucht- 
ungs - Apparate für Arbeiten unter Wasser. 
Ro u q n ay rol -De n a y rouze. 25, *878. — Re- 
spirations-Apparate. Monnier. 22, 61. Th. 
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Bchwann. 80. 720. — Vereuvlie mit Athmung» 
u. Belenchtangs- Apparaten. J. Waydowica. 

L. 78.552. — Die Robrmiterfdhrungen des Regens- 
burger Wasserwerkes durch die Donau u. den 
Regen. A.Thiem. L. 77. 168. Grüne ru-Thiem. 

L. 78. 307. — Resultate von Tancherarbeiten 
bei Herstellung grosserer Leitungen unter Wasser. 
H. Grüner. 80. 19. — Reparaturen an unter 
Wasser liegenden Klanschrobrleitungen. K.R n o f f 
86. 203. Taf. 4. — Zur Unterführung von Rohr 
leitungen (Dückerrobren). Anwemlung von Hebe- 
rohren. 86. *866. — Das Dückerrohr zwischen 
Rothenburgsort u. Insel Kaltehofe, Hamburg. 

8. A. Samuelson. L. 88. 799. 

Rohrleitung. Asphaltrohrleitung. Hüusel. L.76. 
689. — Muffundichtung fürf?lcingutrohre. Ch. T. 
Liernur. Pat. 82. *.307. — Compensations- 
dichtung für Thonrohrleitungen. Neu komm, 
Sill 6 A Co. Pat. 83. *458. — Verdichtungs- 
lager für Ccment- u. Thonrohre. HOser A Co. 
Pat 83. *666. — Herstellung von Cementrohr- 
leitungen mit innerer Ansfütterung. C. Detrick. 
Pat 85. *176. — Apparat zur Herstellung unter- 
irdischer Cementrohrleitungen. C. D e t r I c k. Pat. 
85. *448. 

— Rohranschlnss. H. Scheven. Pat 80. *52.5. 

— Wandscheiben u. VerlängerungastOcke für 
Wasserleitongcn. J. L. Schmidt Pat 81. *174. 

— Neuening an Abzweigrohren. W. Richter | 
A C o. Pat. 82. *307. — llUlfsverachluss für durch 
Hahne, Ventile oder Schieber abgesperrte Rohr 
leitungen. J. Klein. Pat. 86. *45.5. 

— Instrument um Wasser- oder (iasleitungsrohre 
unter Druck anzuljohren. L. .T. Sc h anze r. Pat 
75. 418. W. Reisser. 75. *588. — Apparat 
zum Anbohren von Rohren ohne Abstellung der 
Wasserleitung. Reischauer u. Bluntschli. 

L. 76. 316. — Verschluss für Anljohrungen an 
Wasserleitungen unter Druck. C. Haussen. 
Pat 83. *457. 

— Rohrverbindung für Dampf- u- Wasserleitungen. 

8. J. H. R. Turner. Pat 77. 18. — Blcirohr- 
verbindungen. A. Bode. Pat 81. *173. S. Ben- 
nett. Pat. 82. *307. — MuSenverbindung an 
Senkrohren für Brunnen. J. Römheld. Pat 
83. *457. L. 84. *241. — Ueber Sicherung der 
Muflenrohr-Bleidichtungen gegen das Austreiben 
durch Wasserdruck. 88. 141. 

— Kuppelungsstock für Rohre mit Hahnen etc. .1. 

J. Uoyle. Pat. 80. *618. — Rohrkupplung. J. 
Bohnenstengel u. A. Rathje. Pat. 85. *567. 

— Ueber das Platzen der Wasscrlcitungsrohrc. 
W. II. Bailey. L. 75. 745. — Verhütung der 
schädlichen Folgen von Rohrbrflehen bei Haus- 
Wasserleitungen. W. Woissbarth. L. 80. 720. 
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Pat. 80. 731. — Vorrichtung zum Verhindern 
des Platzens von Wasserleitungsrohren. 0. Bütt- 
ner Pat 84. 327. — Rohrbruch in Dortmund. 

85. 637. — Vorrichtung zum .Anzeigen u. Abstellen 
von RohrbrOchen bei Hauswasserleitungen. W 
Weber. Pat 88. *956. 

Rohrleitung. Ueber Undichtigkeiten dos Rohr 
netzes u. Mittel zur Entdeckung dersellien. 
C. Muchall. 77. 267. — Apparat zur Prüf- 
ung der Dichtigkeit von Drackwasserleitungen. 
C. Muchall. Pat. 84. *675. — Apparat zum 
Prüfen der Dichtigkeit von Rohrleitungen für 
gasförmige Flüssigkeiten. C. Muchall. Pst. 
84. *676. — Aufsutdien von Undichtigkeiten 
mittels des Mikrophons in Verbindung mit einem 
Telephon. L. Disselhoff. 85. *85. 

— Vorkommen lebender Thiere in Rohrleitungen. 
Kümmel. 74. 468. — Ueber dos Bilden fester 
Niederschlage in gusseisernen Wasserleitung^ 
rohren. L. 74. 216. — Desincrustirung von 
Wasserleiturrgsroliren. G. Leus eher. L, 77. 
82. — Die Reinigung von Wasserleitungsmhren 
F. Merz. L. 83. 621. 894. — Ununterbrochen 
arlieitendcr Rohrreiniguugsapparat. Th. Drzy 
malla. Pat. 85. 635. — Incrustirte Wasser 
leitungen n. deren Reinigung. 0. Iben. 87 
*716. Berichtigung. 87. 808. — Kasten der 
Reinigung inernstirter Leitungen durch Hand 
arbeit. O. Iben. 87. 718. — Kosten der Reinig 
ung inernstirter Leitungen mittels des Apparates 
von Kennedy A Co. O. Iben. 87. 721. — Apparat 
zur Reinigung inernstirter AVasscrleitungeu von 
Kennedy A Co. O. Iben. 87. *719. 728. — 
Reinigung von Wasserrohrleitungen. 88. 494 

— Selbstthtttiges Absperren u. Oeffnen von Was.ser 
leitungen bei Witterungswechsel. F. Fried. 
80. *282. — Einfluss des Frostes auf Wasser 
leitungen und dessen Bekämpfung. Lang. 80 
509. Grohmann. 80. 512. v. Qnaglio. >0 
513. — Apparat zum Verhüten dea Einfricienr 
von Hauswasserleitungen. P. Konvel. Pat 
80. *732. — Rohrwärmer für W'asscrleitungen 
Ch. F. Petersen. Pat. 81. 106. Hinkeln. 
Trupp. Pat. 82. *160. — Die Wasserwerke u 
der Frost in London. L. 81. 328. — Schutz der 
IVasserleitungen in Theatern gegen Frost L 
82. 453. — Gasheizapparat für Wasser von Druck 
Wasserleitungen. H. Mestern. Put 82. *871 

Rohrllefernng für die Wasserwerke in Bukareei 

86. 94, in Emmerich. 86. 430, in Hamm i. Wt»tf 
86. 480. 

Rohrwüriner siehe Rohrleitung. 

RofolsMure. Reagens auf freie Kohlensäure, r 
Pettenkofer. L. 76. 413. 
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Salpeterslare. Nachweis u. Bestimmung im Wasser 
siehe Analyse. 

Salpetrige Säure. Nachweis a. Bestimmung im ; 

Wasser sielie Analyse. , 

Sammelteiche siehe Wasserversorgung. i 

Sanerstoir. Bestimmung des freien Sauerstoffs ^ 
im Wasser siehe Analyse. — Ueber den Sauer- 
stoffgchalt des Wassers. A. Görardin. L. 74. 
549. J. König u. L. Mutschler. L. 78.235. 

— Der Sunerstoff im Wasser. W. Odiing. L. 
84. 550. — Cehcr den Sauerstoffgehalt des Grund- 
Wassers. B. Lepslns. 85. *898. 

Srhaarensterscheiben • Berieselaagsapparat. C. 

Claussen. Pat. 84. *530. 

Schieber siebe Absperrvorrichtungen. 
Schlackenwolle xnr Umhüllung von Warmluft- u. 

Dampfleitungen. 75. 363. 

Schlammfänger siehe Kanalisation. 

Schlancb. Dmckschläuche für Feuerwehren. K. 
Kotthaus. 85. 9!H). 

— Neue Sehlauchverbindung. II. Kessler. L 
74. 750. — Price's verlmsserte Srhlauchkuppel. 
ung. L. 77. 236. — Abdichtung bei Schlauch- 
verbindungen. K. Bartelt. Pat. 81. *173. — 
Schlauchkuppeinng. H. Mayer. Pat. 84. 327. 

— Cylindrischo Kuppelang für Schlauche. A. 
Schwenk. Pat. 86. *420. — Schlaucbknppelungs- 
diebtnng. J. Grethcr n. O. Witte. Pat. 85. 
•420. — Schlauchkuppclung. J. Boh ne n stcngel 
u. A. Rath je. Pat. 85. *567. — Schlauchver- 
bindung. G. Crickboom. Pat. 85. *568. — | 
Scblauchkuppelung mit seitlich ausgeschnittener 
Ueberfangmutter u. verdecktem Gewinde. .1. 
Martini & Co. Pat. 87. *77. 

Schlaochrelnlger. Tb. Marshall. Pat. 83. *346. 
Schmntzwasser siehe Abwasser, Analyse, Reinigung 
11 . Städtoreinigung. 

SchwefeUänre. Bestimmung im Wasser siehe 
Analyse. 

Schwemmkanallsatlon siehe SUdtereinigung. 
Sprengapparat siehe Strahlrohre. 

Sprenghähne siehe Hähne. 

Springbrunnen siehe Brunnen n. Strahlrohre. 
Spälnng s. a. Closet u. Kanalisation. — Apparat 
für intermittirende Wasserspülung. F. Cuntz. 
83. *124. — Spülvorrichtung. W.W right Pat 
83. *458. — Glockenheber für Spülzwecke. P. 
Rieder. Pat 83. *665. — HeberspOlapparat 
mit liemeasener Wassermenge. J. Schmidt 
Pat 84. *531. — Intermittirender Spülapparat. 
Fr. Cuntz. Pat. 85. *177. — SpOlheber mit 
Waaserverschloas. F. Cuntz. Pat. 86. *312. 

— Intermittirend wirkender HeberspOlapparat. 


Dentsche Wasscrwerksgesellscbaf t in 
Höchst Pat. 86. *817. — Glockenheber für 
SpOlzwccke. J. Picker. Pat. 87. *136. — SpOl- 
vorrichtnng mit Kippheber. H. Eggers n. J. 

Kernaul. Pat 87. *867. — Spülapparat T. 
Kommerell u. E. Edwards. Pat. 87. *897. 

— Intermittirender Spülapparat C. Muchall. 

Pat. 87. *897. — Sellistthätiger, intermittirend 
wirkender Spülapparat A. Natterer. Pat 
87. *1108. 

Spülung. Apparat zum Mischen von Spülwasser mit 
Desinfectionsmitteln. G. Skudder. Pat. 86. 

*59. — Einrichtung zum Einleiten von Desin- 
fectionsHttssigkeiten in Spülwasser. J.Denison. 

Pat. 86. *562. 

Städterelnignng siehe auch Abfallstoffe, Abort, 

Abwasser, Kanalisation, Reinigung n. Srassen- 
rcinigung, sowie im Ortsregister. — Ueber die 
Schädlichkeit der Kanalgase u. ihre Zerstörung 
bezw. Unschädlichmachung siehe Kanalgase. 

- Der Installateur, ein Handbuch für die Praxis 
mit Anhang Ober Hanaentwässerung nach den 
neuesten Verbesserungen. W. P. Buchan. L. 

77.202. — Die Gesnndbeitstechnik. B.Denton. 

L. 77. 414. — Der Gesundheitsingenieur , An- 
leitung zur Ausführung von Abfohreinrichtungen 
u. Haosdrainage. B. Latham. L. 79. 177. — 

Städtisches Ingenieurwesen u. Gesundheitstech- 
nik, ein Handbuch. II. Perey Bonlnois. L. 

83. 737. — Moderne Gesundheitstechnik. R. 

Prescott L. 83. 738. 

— Die Systeme der Anfsammlnng von Auswurf 
stoffen. G. R. Redgrave. L. 76. 315. — Vor- 
träge über Kanalisation u. Abfuhr, v. Petten- 
kofer. L. 76. 629. — Ueber Städtcreinigung. 

A. S. Churchill. U 77. 41. — Die Kanal- 
wasserfrage. C. N. Bazalgette. L. 77. 307. 

— Unschädlichmachung u. Ausnutzung des städti- 
schen Kanalwaaaers im deutschen Vereine für 
öffentliche Gesundheitspflege. 77. 341. — Kanali- 
sation oder Abfuhr? Völker. L. 77. 377. — 

Ueber Städtereinigung. F. Fischer. L. 78. 478. 

Zur Städtereinignngsfrage. D. W. Wittmann. 
h. 79. 604. — Wasserversorgung, Kanalisation 
u. Abfuhr in wirthschaftlicher, sanitärer, ökono- 
mischer u. technischer Beziehung. H. Marg- 
graff. L. 79. 735. — Zur Frage der Städtereinig- 
ung. 81. 95. — Der deutsche Landwirthschafts- 
rath u. die Städtereinigung. 81. 149. — Reinig- 
ung u. Entwässerung der Städte auf der Ge- 
werbeausstellong in Düsseldorf. J. St Abbe n. 

L. 81. 542. — Ueber die Städtereinigungssysteme 
der Gegenwart. Fiens. L. 83.61. 168. — Ueber 
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iStüiltereinigung u. die Verwendung der sUldti- 
sehen Unreinigkeiten. V^irchow. 83.288.-488, 
8. a. 83. 542. — Die Stüdtereinigung mit he- 
Bonderer BerUeksiditigting der landwirtliscliaft- 
liehen Verwerthung der Fttcalicn. K. v. Langs- 
dorf!. L. 84. 730. — Die Beseitigung der 
SdmmtzwuHser u. der Ahfallstoffe. 0. Spet?.1er. 
L. 85. 338. 447. — Ueinhaltung der öfFentliehen 
Wasserläufe. Stamm er. L. 80. 150. 

Stadlereinigang. Die Veränderungen des Isarwas- 
sers bei seinem I..aufedurchMünchen. W.v. Schell- 
hass. 76.481. — Uel>ertritt von Partikelchen aus 
den Cloak cn in die Atmosphäre. F r a n k 1 a n d. L. 77. 
412. — Reinhaltung der Stadtluft. E. Frandsen. 
L. 82. 788. — Luftverunreinigung in Paris. J. 
Brunfaut. L. 83. 737. 

— Die Reinigung u. Entwässerung der Stadt Riga. 
H. Male her. L. 78. 106. — Bericht der Mün- 
chener Commission über die Bcsiebtigung der 
Kanalisations- u. Bcrieselungs Anlagen in Frank- 
furt a. M., Berlin, Danr.ig u. Breslau, sowie der 
Liemiir-Anlagen in Amsterdam, Leyden u. Dort- 
recht. L. 79. 414. — Entwässerung u. Abwasser- 
behandlung in Croydon. B. Latham. L. 79. 
760. — üeber die in Berlin u. melirercn anderen 
Städten eingeführten Systeme der Städtoreinig- 
ung. L, Mitgau. L. 80. 205. — Die .\bwaaser 
von Paris u. ihre Abfühnmg nach St. Germain 
L. Jonrnault. L. 83. 738. — Die Stftdtoreiuig* 
ungssysteme mit Berück.sichtigungder Stadt Hens- 
bürg. P. Henningsen. L. 83. 738. 

— Praktische Erfahrungen über das Trockonsystem. 
A. Ca rp enter. L. 77. 377. — Geruchlose 
Ansammlung u. Abfuhr menschlicher Abfallstoffe. 
C. Maquot. L. 77. 6U2. — Die Entfernung u. 
Verwerthung der Fäcalstoffe in Stuttgart. Hack. 
79. 767. Baumeister. L. 81. 769. — Uel>er 
Städtereinigung, Abfuhr u. Verwerthung der 
Fäcalstoffe. A. Lorenz. L. 85. 172. — Vor- 
richtung zum Abführen der Abwasser aus Ge- 
bäuden. Ch. Shepherd. Pat 88 *681. 

— Die Beseitigung menschlicher Abfallstoffe u. 
das Heidelberger Tonnensystem. I.. 78. C31. — 
Das Tonnensystom auf der Geaundheitsausstell- 
ung in London. 84. 781. — Das Abfuhrwesen 
u. Tonnensystem der Stadt Emden mit Statistik 
der Betriebsergebnisse u. Rentabilitätsberechnung. 
L. 85. 529. 

— Berlier's pneumatisches System. E. 0. Schu- 
barth. L. 83. 378. 

— Das Liernursche System. Schmidt. L. 77. 
345. — Officielle Berichte über das LiernurVcho 
System. A. Reuss. L. 78. 25. — Liemur's 
System mit Bezug auf die Verhältnisse der Stadt 
Braunschw’cig. L. Mitgau. L. 79. 327. — Das 
LiemurSystem in Amstcnlara. A. Müller. L. 


79. 789. — Das Differenzirsystem in Concorrenz 
mit der Schwcminkanalisation. M. Knanff. L 
81. 237. — Uef>er das Liemur’sche Differeniir 
System. K. Blum. L. 81. 364. — Erfolge des 
Lierntir sehen Abführungs- n. Reinigungssystem 
in Amsterdam. 82. 717. — Studien über 
Liemiir-System. L. Ha j ins. L. 86. 729. 

HtUdteretnigong« Das automatische Kanalisationfv 
System zur Entfcmiing der Fäcalstoffe n. Abwasser 
aus Städten. H. v. Damen. L. 85. 172. 

— Das Shone-System auf der Ge^sundhcitsausstell- 
ung in London. 84. 780. — Daa ShoneSystem 
als Projcct zur Reinigung u. Entwässerung tod 
Potsdam. Vogdt. L. 85. 278. M. Knauff. L 
85. 338. 

— üeber das Schwomrasielsystem. Lindley. 78. 
571. 589. — Kinfiuss von Schwemmkanalanlagen 
auf den durchschnittlichen Wasserbedarf. Reese. 
78. 59H. — Die Schwemmkanalisation. G. Janke. 
L. 79. 414. — Kritik der gegen Schwenuo 
kanalisatioii erhobenen Ein wände. J. Soyka. 
L. 80. 552. — Die Schwemmkanalisation vor 
den Berliner Stadtverordneten. L. 81. 771. — 
DieMängelder Schwemmkanalisation. M.Knaaff 
L. 84. 164. 730. 

— Die Bewässerung der Ländereien im AnschltK« 
an die Kanalisation der Städte. Dünke Iburg. 
L. 76. 121, — Üeber Wassermengen lu Be 
rieseluiigszwecken. Kröhnke. L. 77. 236. — 
Bewässerung mit städtischem Kanalwasser. F 
U. Dün k e 1 b erg. L. 78. 108. — Experimentelle« 
zur Frage der Kanalisation u. Beriesolung. F. 
Falk. L. 78. 369. — Statistische Erhebungen 
Ober die BcnuUnng von Kanalwass< r zur Land 
berieselung. L. 78. 521. — Ausnutzung u. Üo- 
schädlicbmaebung der städtischen Kanulwasser 
dim‘h Berieselung. F. Fischer L. 78. 679. — 
Anlage von Klärbecken u. Rieselfeldern. W 
Lindley. L. 78. 671. — Kanalwasserberieselung 
für landwirthscbaftlichc Zwecke, fünfzig BeUpiele 
vortheilhafter Verwendung von Abwasser. R W 
Birch. L. 79. 177. — Die Bcrieselungsfrage in 
ünanzieller Beziehung. Jones. L. 79. 177 — 
Die Absorption des Ammoniaks u. seiner Salie 
durch verschiedene Bodenarten in Beztig ani 
die Berieselungsfrage. Völker. 80. 280. — 
Neueningen an Berieselungsanlagen. 0. H 
Gerson. Pat. 81. *104. — üeber Kanalwaasor 
berieselung, Ch. Duverdy. L. 83. 738. — Pw 
hygienische u. landwirthsehaftUche BedcuWDg 
der Rieselfelder. R. Klopse h. 85. 132. 

— Die Anlage von Rieselfeldern in Frankfurt a. 
W. Lindley. 78. 80. ~ Zur Spüljauchenberir 
selung bei Berlin. Alex. Müller L. 80. 663 
— Die Rieselfelder iro Norden von Berlin 
Fuhrmann. L. 83. 168. — Die Berieselang« 
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aalagen für Berliu u. Breslau. L. 83. 696. — 
üeber StÄdtcreinigung mit besonderer HückBicht* 
nähme auf die Berliner Rieselanlagt'n u das 
Marchfeld. J. Riedel. L. 85. 501. — Oie Riesel- 
felder bei Berlin. 88. 717. — Die Vcrwertlmiig 
des Cloakeninhaltes u. der Dungatoffe Wiens 
durch das Marebfeld. AUmuyer. L. 83. 737. 
Stldtcreinlgang. l^nanzicllcErgebnissederRicsel- 
farm zu Reddington. A. Carpenter. L. 77. 41. 
526. — Die Rieselfelder u. Kanal wassorrcioigungs- 
baaains in GennevilUers bei Paris. L. 77. 528. 
— Die Entpestung der Seine durch die Boriesel- 
ungsanlugen l>ei Paris. Finkelnburg. L. 77. 
599. — Die Berieseluugsfarm in BitnUort. L. 
79. 49. 

— üelwr die Bchandlnng der Auswurfstoffe u. 
Abwaaser in Manchester D.T. Ansted. L. 77 
2.15. •— Die Behandlung der Kanalstoffe in Eng- 
land. J. Stübben. 80. 277. — Entfernung u. 
Verwerlhung des Kanalwasner« in IvOndoii. D. 
Gallon. L. 85. 172. — Die Einleitung der 
Fäcalstoffe in die Themse liei London. L. 85. 
30*». — Vorschläge zur Abführung u. Reinigung 
des Ix>ndoner Kanalwassers. J. N. Bazalgette. 
U 85. f»2Ü. 

— Die Kanalwasscrfrage in Paris u. London. P. 
Delahaye. L. 76. 491. — Projeet der Kanal- 
waascrableitnng der Stadt Paris. Salet. L. 78 
108. — Zur Reinigungsfrage in Paris. F. Ka- 
paun. L. 81. 2J17. — üeber den Stand der 
Kanalwasscrfrage in Frankreich u. im Auslunde. 
L. 83. 738. — Die Reinigung der Stadt Paris. 
L. 85. 103. — üeber die Verwerlhung der Ka- 
iiaiwasser in Verviers. F. u. E. Putzeys. L. 
85. 172. 

— Behandlung der Fäcalien in China. L. 78. 633. 
Standrobre siehe Hydranten u. Reservoire. 
SUckstoff siehe Abwasser u. im Register für Bc- 

leucbttingswesen. 

Strahlrohre« Neuerung an Brausen. II. Mestern. 
Pat. 82. *55. •459. — Kotirende Brause. A. Wei- 
land. Pat. 8-1, *28. — Neuerung an Strablruhren. | 


Lausitzer Maschinenfabrik. Pat. 84 *327. 
— üniversalMtrahlrohr. C h r. Bungarten. 
Pat. 84. *531. — Sprengapparat. B. Becker. 
Pat, 84. *675. — Brausekopf mit veränderlicher 
Bruuseffäche. J. Kalle. Pat 85. •568. — Brause 
mit regulirbaren Strahlen. G. Dittmar. Pat. 
85. •569. — Strahlrohr mit vollem Strahl otler 
Brause. L. Löfberg. Pat. 85. *569. — Wasser- 
zerstäubiings Apparat zum Besprengen von Rasen. 
Gobr. Körting. 86 . 843, — Einrichtung zum 
ZerstäuWn von Wasser. Fr. Lehner. Pat. 88. 
•2:k‘*. 

Strahlrohre« Sprengapparat für Strassenreinig- 
ung siehe S^^as.‘^^n^ein^gung. 

— Mundstück mit Ventüverschluss für Strahlrohre. 
J. S.chlenter, Pat. 81. *737. — Mundstück 
für Strahlrohre. H. Bergstein. Pat. 82. *55. 
— Mundstück mit reguUrharer Strahlstärke. C. 
Bach. L. 82. 85. — Fontainenmundstückc. Sy- 
stem Böckmann. 82. *148. — Strahlrohrmund- 
stück. H. Sorge. Pat. 82. 159, — Strahln)hr- 
mundstück für Feuerspritzen. Th. Nowell. Pat 
83. *158. — Wasserzerstäubungsinundstück. H. 
Oumtow. Pat. 85. •177. — Strahlrohrmund- 
stück fürStrahl u. Brause. Deut sehe Wasser 
werksgesollschaft. Pat. 86. *455. 

Straasenbruniinen siehe Brunnen u. Hydranten. 

Strassenrelniining« Selbstthätiger Strossenspreng- 
apparat C. Hinkefuss. L. 76. 355. — Be* 
Sprengung der Strassen grosser Stä<ito mit ver- 
dünnter ChlorealciumlöBung. 76. 670. Coustd. 
L. 76. 688. A. II ouze a u. L. 77. 142. — Mittel gegen 
das häufige Auf rtdsseu des Pflasters in den Strassen 
Berlins. 77.124. — Apparate zum Begiessen grös- 
serer Flüchen. 79.225. — ArtderStrassenbespritz* 
ung in 32 Stä<lten. 84. 589. 621. — Strassen- 
besprengung n. Einfluss der Kanalisation auf 
das städtische Strassenreinigungswesen in Berlin, 
j 86. 876. — Die Verwendung von See^- oder Salz- 
wasser zur Besprengung von Strassen. 88. -169. 
— Schneeschmelzen mit Gas. L, 88. 917. 

Sjphonwässormesser siehe Wassermesser. 


T. 


Tannin. Verwendung bei Trinkwasseruiitersueli 
ungen. K. Böltger. I,. 78. 704. 

Tarife »tädtiecher Wanacrwerke, eiche Waaserali- 
gabc. 

Tempemtnr. Waasertemperaturen u. deren Be- 
stimmung siehe Analyse. 


Thulsperren aiehe Wasserversorgung n. Wasser- 
versorgnngsanlagen. 

Theatcrbrilnde siche Brände im Kegister für Be- 
leuchtungswesen. 

Tnrblnen. Verbesserung an Turldnen. J. K. F. 
Ludecke. Pat. 75.058. 
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Uebcrachwemmnns siehe Wassernoth. I 

UmhllluBKsmaMM zur Bekleidung von Dampftohren, | 
Dampfdomen ete. L. 74. 637. — Schlackenwolle 
zur Umhüllung von Warmluft- a. Dampfleitungen. 
76. 363. — Einhüllung der Dampfruhrleitongen 
mit Schlackenwolle. LOrraann. L. 75.891. 

— Wärmedichte Umhüllungen. L. 77. 169. — 
Umhüllung aus Kork für Dampfrohre. 79. 291. ! 

— Isolirmasee zur Umhüllung von Dampfkesseln, I 
Dampfrohren etc. C. Grünzweig.' L. 79. 393. I 


— Isolirmittel zum Schutze gegen die Abkohl 
iing von Dampfleitungen, Prüfung n. Resultate. 
Walther-Meunier. L. 80. 237. — Wärme 
leolirungsinasse. F. Knoch. L. 86. 1(10. 
UnnUle u. L'nglficksfUIe. Bruch von Wasser 
rcservoiren siehe Reservoire. — Ehcplosion im 
Maschinenhaiis des Wasserwerkes zu Dresden. 
79. 683. — Undichtes Wasserrohr in London. 
86. 94. 


V. 


Vacnammessapparat. A. Allan. Pat. 77. 676. 
TentUatlon siehe unter Gloset n. Kanalisation, 
sowie im Register für Belenchtungswesen. 
Ventile 8 . st. Badeeinrichtungen , Hähne und im 
Register für Belenchtungswesen. — Normal-Ta- 
helle für Ventile. 76. 67. 

— Ventile für Flüssigkeiten. F. Hazoldine. 
Pat. 76. 177. — Vorrichtung zur Verhütung des 
Zcrschlagons der Ventile n. Ventilsatze. L. 77. 
14. — Excentrisches Ventil. Elliott u. Bur- 
nett. L. 77. 199. — Flüseigkeits- u. Gasventil. 
J. S. Lang. L. 78. 632. — Doppelventil. Vogel- 
sang. L. 79. 176. — Automatisches Kolben- 
ventil. 79. 6(K). Taf. 19. Fig. 15. — Entlastetes 
Durchgangsventil. R. M. Da eien. L. 80. 235. 

— Neuerungen an dem Höhns’- n. Klahr'schen 
Wasserleitungsventil. R. Manch. Pat. 81. 107. 

— Wasserlcitongsventil. J. J o o s a Pat. 84. 
•833. — Ventil für Wasserpfosten. E. Sattler. 
Pst. 86. *312. — Wasserleitungsventil. Eber- 
hart u. Küchle r. Pat. 86. *423. — Heraus- 
nehmbarer Ventilsitz für DurchRussventilhähne. 
A. Diez. Pat 86. *423. — Neuerung an Wasser- 
leitungsventilen. L. 87. 41. — Durchbohrter 
Vontilkegel für Wasserleitnngs- Ventilhahne. G. 
Schmidt u. H. Gründler. Pat. 87. *115. 

— Durchlassventil. J. Kretschmann u. R. 
Gosky. Pat 88. ♦1091. 

— Neueningeu an Ventilen. J. Gurney. Pat 
74. 79-1 J. Edwards. Pat 76. 104. H. W. 
Heale. Pat 75. 597. G. E. Else. Pat 76. 
657. J. Houghton. Pat 75. 658. W. H. 
W e B t w o o d , E. u. E. F. W r i g h t. Pat. 75. 
686. S. H. Johnson. Pat. 76. 657. Pat. 76. 
88. F. Wirth. Pat 76. 216. R. Carey. Pat 
76. 424. 8. Farnsworth. Pat. 76. 424. P. 
8. J n s t i c e. Pat. 76. 424. W. Mann. Pat. 
76.424. B. Goddard. Pat 76.524. AL Prior. 


Pat. 76. 525. J. M. Sagar- M usgra ve, J. B 
Akeroydu. D, Ward. Pat. 76. 691. G. EhlerL 
L. 79. 137. Fr. Reese. L. 79. 137. D. Aah 
ton u. J. Sporryn. Pat 83. *2;14. 

Ventile. AbsperrmtHI*. Absperrventi! mit Differen 
zialkolbcn. G. K rüber. 74.743. Stumpf. 74 
•679. 76.158. — Wasserabsperrvcntil. E Biega 
76. 228. Taf. 4. L. 76. 680. — HaupUbschlnss- 
Ventil. C. Post. L. 76. 718. — Automatisches oder 
mechanisches Oelfnen u. Schliessen von Wasser- 
Ventilen durch Anwendung elektrischer Strüme. 

F. F r i e d. 80. *282. — Einseitig entlastetes 
Absperrventil. R. M. Da eien. Pat 80. *520 

— Absperrventil mit selbstthätiger Entleerungs 
Vorrichtung. G. Teinert Pat 82.26. — -4b- 
schluBsvcntil für Wasserpfosten. Berlin-An- 
haitische Maschinenbau- Actieng es ell- 
schaft Pat 87. *136. 

— Neuerungen an Absperrventilen. W. L. Wist 
Pat 75. 627. C. Whitton. Pat 75. 626. L 
76. 24. G. Dupuch. L. 77. 113. J. D. Keegtu 
L. 77. 647. Lefevre et fils et Denis. 79 
199. G. L. Zimmer. Pat 81. *172. Her- 
mann u. Mannes. Pat 82. *570. 

— Seihstabschlussventil für Wasserleitungen. A 
Berkowitsch. L. 78. 726. — Selbstthätige 
Drosselventile für Hauptrohrleitungen. 79. 572. 

— Selbstschliessendes Ventil für Wasserleitun 
gen. H. Stuck mann. Pat. 80. *483. — Selbst- 
thätiges Hochwasserabsperrventil. O. Moeckt 
Pat 81. *795. — 8elbstschli essendes Ahsperr 
Ventil für Wasserleitungen. J. Mücke. Pat Sl. 
•737. Pat. 83. *285. Pat 84. *897. — Seihst 
schliessendes Strassenbrunnenventil. 0. Jacob. 
Pat. 82. *572. — Selhstschliessendes Ventil mit 
bemessenem Spülraum. J. Kretschmann. 
Pat. 86. *58. — Ventil zum Regnliren u. anto 
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matischen Al>8pcrren von FlQBBigkeiton. F. Mu- 
ratori u. K Gros. Pat. 86. *537. 

Ventile. Aisptrrnntile. Nenerungenan BClbetBchUes- 
senden Ventilen. J. H. n. J.Stor e y. Pat. 77. 19. 
Spanner. 79.574.Taf. 18. Fig. 1. II. Forti n Her- 
mann. 79. 575. Taf. 18. Fig. 2. Bouillon, 
Malle r &Co. 79.576. Taf. 18. Fig. 6. Broc k. 79 
576. Taf. 18. Fig. 8. — Ciihal. 79. .576. Taf. 
18. Fig.3. Herdevin. 79. 676. Taf. 18. Fig. 7. 
.Moris. 79. 576. Taf. 18. Fig. 5. Quiiiier. 
79. 576. Taf. 18. Fig. 4. Biega. 79. 577. Taf 

18. Fig. 9. Baumgärtner. 79. 5%. Taf. 19. 
Fig. 5. Pat. 80. *291. GrOtzner u. Knauth. 

79. 596. Taf. 19. Fig. 4. Leopolder. 79. 596. 
Taf. 19. Fig. 6. Denans i Co. 79. 597. Taf. 

19. Fig. 7. Chameroy Fils. 79. 598. Taf. 19. 
Fig. 9. Dowranco. 79. 698. Taf 19. Fig. 10. 
Valentin. 79.' 598. Taf. 19. Fig. 11. Schra- 
betz. 79. 599. Taf. 19. Fig. 12. Broquiu u. 
Lain5. 79. 600. Taf. 19. Fig. 14. Kummer. 
Pat. 80. *483. M. Fieck. Pat 82. *870. Ch. 
D. Geh me. Pat. 82. *870. J. Mücke. Pat. 
85. *176. J. Essbcrger. Pat 85. *569. Trues. 
Pat. 86. *454. 

— Selbetthatige F.ntwftBserungBvoirichtung für Als 
sperrventile. G. Teinert. Pat. 82. 307. — Ent- 
laatungsventil für selbstthätig echliessende Ab- 
sperrventile. J. Mücke. Pat. 85. *570. 

— Geber SelbBtschlneaventile mit Beziehung auf 
die Concarrenz-AuBBchrcibung des Gemeindo- 
rathes der Stadt Wien vom Jahre 1878. A. 
Berkowitsch. 79. 571. 595. Taf. 18 u. 19. 

— Versuche mit SelbstBchlussventilen. 79. 601. 
602. — Geber das SelbstschluBBventil von Grützner 
u. Knauth. C. Bach. 79. 687. — Geber Selbst- 
Bchlussventiie. J. G. Roaenstingl. L. 79. 789. 

— Aus/aufnnti/e. Selbstthätig wirkendes Anslauf- 
ventil. C. Bach. L. 76. 150. — Wasserauslass- 
ventil. J. Le man. Pat 80. *524. — Auslauf- 
Ventil. M. Möller. Pat. 83. *459. — Selbst- 
schliesscndes Auslaufventil. E. Grüneberg. 
Pat. 86. *312. — Ablassventil mit seibstthatigcm 
Verschluss. H. Hutter. Pat. 86, *817. — Selbst- 
schliessendes Auslaufventil. M. Träger. Pat 
87. *868. 

— C/osetrentile. J. P. Davies. Pat 77. 530. A. 
Sengen. L. 78. 726. — Selbstschlussventil für 
Closethähne. Bengen. 79. 599. Taf. 19. Fg. 13. 

— Sclbstthätiges Closetventil. J. Wagner. Pat. 

80. *525. F. Gäbert Pat 81. *794. — Closet- 
Spülventil. H. Goodson. Pat 82. *27. — Langsam 
scliliessendes Closetventil. G. Teinert. Pat. 82. 
*57 1. — Closetventil. E. B r a b a n t Pat. 82. *872. — 
SelbstschliesBOndes Closetventil. W. Geissler. 
Pat 83. *457. — Closetventil mit abgemessener 
.Spolwasscrmenge. F. Butzke. Fat. 88. *234. 


— Closetventil für bestimmte Wassermengen 
Kullmann u. Lina, A. Faas & Co. Pat 84. 
*327. 

Ventile. Contn/rentile. VentilzurControledesWasser- 
verbrauchs. W. Heaton. Pat. 74.346. — Ventil 
zum Messen von Flüssigkeiten. J. H. Faulken 
u. W. Tatters. Pat 74.611. — Verbesserungen 
an Ventilen, besonders für Apparate zur Ver- 
hütung vonWasserveischwendungen. J.Shanks. 
Pat 74. 667. — Ventil zur Verhütung von Wasser- 
verschwendung. J. Gordon. Pat 76. 52-1 — 

Stone's Ventil zur Verhütung der Wasserver- 
scbwendung in Cloeets. L. 78. 551. 

— DruckraducirnntHt. Ventil zur Reduction des 
Wasserdrucks. G. F. Deacon. Pat, 77. 710. — 
Druckverminderungsventile für Wasserleitungen. 
Green n. O. Hi 11 ich. L. 80. 236. — Rednc- 
tionsventil für Flüssigkeiten. Th. Hahn. 80. 
*680. — Druckreducir- u. Absperrventil. L. 
Reutber. Pat 81. *698. — Wosserdruck-Re- 
ductionsvcntil. F. Rosenthal. Pat. 82. *161. 

— Rcdncirventil für Flüssigkeiten u. Gase. G. 
Pähler. Pat 85. *419. — Drnckreducirventil 
mit Schwimmer im offenen Gefässe. J. Kasa- 
lovsky. Pat 87. *138. 

— Entlüftunganntilt. Entlüftungsventil für Wasser- 
leitungen. Trübenbach. L. 80.239. — Luft- 
ventil für Wasserleitungen. O. Groos u. G. 
Forberg. Pat. 82. *160. — Entlüftungsventil. 
H. Flottmann. Pat82.*308. — Selbstthätiges 
Entlüftungsventil. A. Bode. Pat. 83. *460. 

— Kautsc/iuhnntile. Hochdruck -Kautschukventile. 
Collet n. J. B. Denans. Pat 78. 309. — 
Schulten’s Spiral-Gummiventil. L. 79. 175. — 
Kautschukvcntil mit Federvorscliluss. J.C. B a u e r. 
Pat 81. *796. 

— HMertc/iraubnntile. Niederschraubventil mit 
doppeltem Abschluss u. Entwässerungsvorricht- 
ung. Fr. Reese. L. 78. 604. — Neuerungen an 
Niederschraub Ventilen. L. 80. 238. 

— Pumpeitrentile. Verbesserung in der Art der Be- 
wegung der Dampfpumpenventile. J.E. Rogers. 
Pat. 74. 730. — Neuerungen an Puropenventilen. 
M. Benson. Pat 75. 65. C. T. Colebrook. 
Pat 75. 300. Tometzek. L. 76. 560. — Ven- 
tile für Dampfpumpen. C. Mason. Pat 77. 238. 

— Selbstthätige Ventile für Pumpen. A. R i edl e r. 
Pat 88. *680. *829. 

— Geber Pumpenvontile. A. Riedlcr. L. 85. 172. 

— Geber die Constructionsgrundlagcn der Ihimpen- 
u. Gebläse- Ventile. A. Riedler. L. 85. 631. — 
Versuche zur Klarstullimg der Bewegung selbst- 
thätiger Pumpenventile. C. Bach. L. 86. 759. 
L. 87. 200. 

— Hegulimntile. Ventil zur Regulirung des Wasser- 
laufes. G. Go old. Pat 75. 265. — Ventil zur 


DlyiiL- 


Google 



328 


Waaoervcrsorgung. — 1, Sachregister. 


Regulirung des Wasserzuflusses zu Reservoiren. 
J. WoodcocW. Tat. 75. 255. — Neuerung an 
Regulirventilen. F. Furness. l’at. 76. 685. — 
Regiilirventil fQr FlQssigkeitcn, Dampf oder Luft. 
8. Turton, W. Jolley u. J. F. Birchall. Fat. 
76. 750. 

Ventile. HäckachtagnntU. II. Matthews. Pat. 
76. 5‘J7. 

— Scfiiebernnti/t. W. H. Beck et t. Pat. 74. 836. 
M. Hanno r. L 79. 138. — DrchschieberventiL 
L. 79. 137. 

— SchmimmernntHe. Schwimmerventil zur Absperr- 
ung des Rückstaues in Hauswasserableitnngen. 
Putzrath. L. 80. 238. — Schwimmerventil. 
Schaffer n. Bndenberg. Pat. 86. *419. — 
Schwimmerventil mit Kniehebel Übersetzung. A. 
Dehne. Pat 80. *311. 

— &'cA«rAs/fsr«Af//t für Wasserleitungen. J. Patrick. 
86. *957. Pat. 87. *172. 868. — Sicherheitsventil 
für Hochdruckleitungen. H. Breuer <kCo. Pat. 
88. *852. 

Vereine s. a. im Register für Beleuchtungswesen. 

— Congrtts für üfhntUcha Oeaundhtittpf/afe in Brüssel. 
76. 462. 642. 

— Otafschtr Verein für öffenttiche Getundheitapffege. 
Versammlungen in: Danzig. 76.290, Düsseldorf. 
76. 198. 405. 534 s. a. 76. 377. 610. 77. 155. 341. 
407. 456. 492, München. 76. 209, Nürnberg. 77. 
358. 624, Dresden. 78. 607, Hamburg. 80. 562, 
Wien. 81. 221, Berlin. 82. 877. 83. 80. 288. 485. 


542, Breslau. 86. 586. 731. 791, Frankfurts M. 
88. 65. 416. 

Vereine. Verein für Geeundheifefechnik. Versamm 
hingen in; Hamburg. L 80. 757, Frankfurt a M. 
84. 608, München. 86. 706, Hannover. 86. 706, 
Wien. 87. 847. 

— fnternationa/er Verein gegen Verunreinigung dtr 
Ffüase, dea Sodana u. der Luft. Versammlungen 
in : Frankfurt a. M. 78. 456, Kassel. 78. 556. 
608, Köln. L. 79. 177, Baden-Baden. 79. 546, 
Mainz. 80. 663. 

— fnternationafer Trinkwasaerrerein. Gencralveisamm- 
lung in Turin L. 8i. 96. 

— Verein ron Waaaertnrkaingenieuran in kmerHa. 
Vereinsverhaltnisse. 86. 602. — Veraammlung 
zu Minneajiolis, Minnesota. L. 88. 228. 

— Britiache Geaetfachaft zur Beförderung der Wiaaen- 
achaften. Versammlungen in: Bristol. 75. 738, 
York. 81. 674. 

— Oeutache geofogiache Geeeffachaft. Versammlung 
in Berlin. 80. 590. 

— Veraammiungen deutacher Maturforacher u. Aerzte 
in: München. 77. 472. 623, Salzburg 81. 673. 

' Strassburg. 85. 672, Berlin. 88. 809, Wiesbaden 
i 87. 520, Köln. 88. 416. 

I Versichernngagcsellscbaft gegen Wasserleitung^ 
schaden in Frankfurt. 85. 819. 88. 624, a a 
I Leipzig. 86. 880. 

I Veninrelnigung der Flüsse siebe Reinigung. 


w. 


W&rme. Temperatur des Wassers u. deren Be- 
stimmung siehe Analyse. 

Waselianstalten. Oeffentliche Wasch- und Bade- 
anstalt für die Stadt Augsburg. H. Grüner. 
79. *389. — Die öffentliche Wasch- und Bade 
anstalt in Hetz. L. 87. 231. 

Wascheinriehtungen siehe Badeeinrichtungen. 

Wasserabgabe s. a. ira Ortsregistor. ücber die Art 
der W'asscrabgabe aus öffentlichen Isiitungen. 
L. 74. 706. 75. 765. — Zusammenstellung der 
Wasserwerkstarifeileutsclier Städte. H. Schflike. 
76. 780. L. 75. 747. — lieber Tarife städtischer 
Wasserwerke. G. Gesten. 77. 8. — Regula- 
tive u. Preistarife für die Wasserversorgung von 
51 Städten Deutschlands, Oesterreichs und der 
Schweiz. L. 83. 267. — üeber die Art und Weise 
der Wasscrabgabe. 84. 547. 

— Wasscraligabesystem u. Wasserpreis in Augs- 
burg. End res. 88. 877. 

— Tarif des Wasserwerks in Barmen. 83. 236. 


W'asserabgabc. Regulativ für Bochum. 75. 406 

— Bestimmungen für die Anlage u. Benutzung 
von PriratzweigleituDgen vom städtischen Wasser 
werk in Breslau. 74. 424. 76. 250. — Wasser 
Steuer in Breslau. 79. 676. 762. 

— lieber Wasserabgabe, speciell in Berlin. Gill 
84. 664. 

— Grundsätze für die Wasserabgabe in Dresden. 
Alfr. 8 1 ü b e 1. 74. 806. — Bedingungen für de« 
Wasserbezug aus dem Dresdener Wasserwerk u. 
Tarif. 75. 334 337. 

— Regulativ für die Wasserversorgung in Flens- 
burg. 80. 488. 83. 23. 

— Bestimmungen über die Abgabe von Wasser 
aus dem städtischen Wasserwerke zu Iserlohn. 
77. 217. 

— Wassertarif in Kiel. 88. 447. 

— Regulativ bzw. Wasserpreise für die Stadt Leiden. 
L. 88. 407. 

— Vorschriften für die Ausführung von .-Vnlagen zur 
Benutzung der Stadtwasserkunst in Leipzig. 88. 91 1 . 
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Wasserabgabe. Bedingungen für die Waseerliefer- 
ung an Private in Magdeburg. 77. (>50. — Ke- 
gulativ in Mag'leburg. 79. iil3. 

— Die Wasserabgabe aus der städtischen Wasser- 
leitung in München. L. 83. B68. 

— Tarif für Wasserabgabe an Private in Paris. 
E. Grahn. 78. IHl. 

— Die Wasserwerkaordnung in Rcgensbnrg. L. 
75. 344. 

— Der Wassertarif in Remsclieid. 83. 425. 

— Regulativ für Wasserabgabe an Private zu Wies- 
baden. 75. 741. 

— Der Wassertarif in Wien. 88. 66. 
Wasserbedarf siehe Wasserverbrauch. 
Wasserbehälter siehe Reservoire. 

Wssserdrack s. a. Hähne, Rohrleitung, Ventile u. 

Wasserkraft. — Der Versorgungsdruck städtischer 
Wasserleitungen. A. Thiein. 83.689. — Ueber 
den in den I^eitungen nütbigen Druck mit Rück- 
sicht auf Feuerlöschzwecke. E. Grah n. 85. 942. 
86. 20.48.87.118. A. Thiem. 85. 948. Blum 
85. 950. Salm. 85. 951. 

WassergeblSs« u Wasserstrahlpumpen für laibora- 
torien. H. Fischer. L. 76. 522. 

W'assergefahr s. a. Wassemoth, Scibstthätiger 
Wassergefahr- Alamiapparat P. Barn b ach. L. 
81. 236. 

Wassergeachwindlgkeit siehe Wassermesser. Be- 
wegung des Wassers in Rohren siehe Rohrleitung. 
Wasserkraft s. a. Wassermotoren n Wasser- 
räder. — Kostenvergleich von Wasser- u. Dampf- 
kraft. Birk in bi ne. L. 79. 136. — Ueber 
Ausnutzung der Wasserkräfte. Frauenholz. 
L. 83. 375. — Hydraulische Aufzüge u. deren 
Betrieb durch Wasserleitungen. E. Blum. 83. 
763. Taf. 3. Gesten. 83. 767. — üel)cr die 
Versorgung mit Wasserkraft. E. B. Ellington. 
L. 84. 26. — Ueber Pneumatik liei Wasserver- 
sorgung. G. S t u m p f. 85. *328. L. 85. 278. 

— Vertheilung von Kraft durch hydraulische 
Uebertragung. E. B. Ellington. L. 85. 337. 

— Ueber Wasserkraft unter hohen Pressungen 
und Bcbmiedeiseme Wasserleitungen nach 11. 
Smith jun. O. Iben. 85. *487. 467. — Methoden 
der Leitung des Wassers u. der KraftOlwrtrag- 
ung nach H. Smith jun. O. Iben. 85. 467. — 
Ermittelung der Wasserkräfte im tjuellengebiete. 
Sasse. L. 86. 92. — Die Benutzung der Wasser- 
kräfte zur Erzeugung von Elektricität. M. Le- 
blanc. L.84. 24. s. a. 87. 580. — Die Fortschritte 
in der öffentlichen Versorgung mit hydraulischer 
Kraft. E. B. Ellington. 87. *581. — Hydrau- 
lische Kraftübertragung. L. 88. 407. — Hydrau- 
lische Aufzüge mit hydraulischer Ausbalancirung. 
S. Chatwood. L. 88. 407. 


Wasserkraft. Ueber die Nutzbarmachung der 
tVaseerkräfte des Donaukanals. F. K I u n z i n g e r. 
L. 84. 281. — Die Verwerthung der Wasser- 
kräfte im Kinziggebiete. O. V. Giese. L. 87. 4L 

— Die hydraulische Kroftvertheilung in London. 
L. 84.624. Lestange. L. 85. 172. — Hydrau- 
lische Kraftanlage in London. E. B. Ellington. 
85. *583. — Anlage für Wasserdruckbetrieb im 
neuen städtischen Freihafengebiet von Hamburg. 
88. 434. L. 88. 190. 1119. — Hydraulische An- 
lage des Ccntralbahnhofs in Frankfurt a. M. 88. 
802. 

W'asserlaaf siche Rohrleitung n. Wassermesser. 
Wasserleltang siehe Rohrleitung. 
Wasserlnftpampe, einfache. O. N. Witt. L. 86. 
668. 

Wassermangel. Der Wassermangel im ober- 
schlesischen Indnstricbezirk. 79. 253. 
Wassermesser s. a Hähne u. Ventile. 

— Apparat zum Messen der Ansflussgeschwindig- 
keit des Wassers in Rohren. G. F. Deacon. 
PaL 74. 346. 836. Pat. 76. 87. — Instrument 
zur Bestimmung der Wassergeschwindigkeiten. 
C. Lachner. L. 76. 355. — Der hydrometri- 
sche Flügel mit Zählwerk n. elektrischer Zeicheu- 
gejmng. A msl er-Laf fon. L. 78. 71. 726. — 
Hydrometrische Apparate. Ph. Harlacher. L. 
78. 236. — Instrument zum Messen der Ge- 
schwindigkeit einer in Bew^ung begriffenen 
Flüssigkeit de Perm di 1. L. 78. 480. — 
Apparat zum Anzeigen der Geschwindigkeit eines 
Flüssigkeitsstromes. O. Braun. Pat 81. *104. 

— Elektrischer hydrometrischer Flügel. A. R. 
Harlacher. Pat 81. *245. — Hydrometer. J. 
Decoudun. L. 81. 435. — Apparat zum Messen 
der Stromgeschwindigkeit. Dachr. Pat 81. 
•660. — Apparat zum Messen, Controlircn u. 
Registriren der Bewegung, Geschwindigkeit u. 
(Quantität von Flüssigkeiten, Gasen, Pulvern u. 
anderen Körpern. J. J. n. W. A. Tylor. Pat. 
82. 305. — Anzeiger für abHiessende Flüssig- 
keitsmengen. C. Heck mann. Pat. 83. *169. 

— Apparat zum Messen der Geschwindigkeit 
von Flüssigkeiten in Rohren u. Aiisliussmünd- 
ungen. J. Zimmermann. Pat. 83. *421. — 
Instrument zum Anzeigen der Geschwindigkeit 
eines Wasserstromes auf grössere Entfernungen. 
H. ßchlotfeld. Pat 86. *537. 

— Apparat zum Blessen von Flüssigkeiten. H. 
Fruemann. Pat. 75. 178. — Reactionsrad- 
FlOssigkcitsmesser. E. Loinpert. Pat. 80. *287. 

— Flüssigkeitsmesser, zugleich Motor. H. Hutter. 
Pat 80. *288. J. C Denncrt u. G. G. Lind. 
Pat. 82. *129. — Apparat zum Messen des Vo- 
lumens flüssiger Körper. K. G. Becker. Pat. 
81. *660. — Turbinen - Flüssigkeitsmesser. W. 
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G e r m a t s. 82. *767. Pat. 82. *457. — Volumen- 
messer fflr Flflssigkeitcn. J. Brandt. Pat. 83. 
*346. *660. — Automatischer FlQ»sigkeiUimes8er. 
Chr. Munnem. Pat. 83. *660. — Flassigkeits- 
messer mit Zahlapparat. J. Thomson u. C. 
Barton. Pat. 84. 831. — Niederdruckmesscr 
für FlOssigkeiten. E. Breslauer. Pat.84.201. 
Pat 85. *416. — Apparat zur Controle u. Mes- 
sung des Durchlaufs von Flüssigkeiten. F r. 
Hill. Pat 85. *536. 

Wasaermesser. Neuerungen an FlOssigkeitsmessem. 
H. A. Bon n e v ille.Pat 74. 668. J. Qu i c k u. J.W. 
Restler. Pat 74. 756. Schmid. L. 75. 28. 
Ed. Dünn. Pat 75. *32. N.H. Hughes. Pat. 
75. 255. J G. Jennings u. A. W. Pocock. 
Pat 76. 524. B. J. B. Mills. Pat 76. 653. 
Pat 77. 17. W. R Lake. Pat 76. 691. Pat 
77. 18. T. Mathews. Pat 77. 19. A. V. Newton. 
Pat 78. 238. W. Smith. Pat 78. 238. H. C. 
Ahrbecker. Pat 78. 309. J. M'Kendrik, 
H. W. Ball u. R. G. Wantson. Pat 78. 301). 
J. Walker. Pat. 78. 309. K. 11. Gonid. Pat. 
80. *728. H. Schneider. Pat 81. *514, J. 
Urquhardt Pat 82. *127. C. Helbing. Pat 
82. *829. Fr. Hesse. Pat 84. *894. H. Frost 
Pat 85. *173. P. Samain. Pat 85. *759. 

— Verbesserung an Wasser- u. FlOssigkeitsmessem. 
J. Fischer. Pat 74. 766. J. G. Tongue. 
Pat 74. 795. 

— Gas- u. Wassermesser. G. Haseltine. Pst 
74. 150. G. PelOcke u. Th. Hahn. Pat 87. 
*618. — Parenty's Gas- u. FlOssigkoitsmesser. 
L. 87. 681. 

— Kegulir- n. Messapparat für Wasserabgabe. J. 
Imray. Pat. 74. 668, s. a. Regulatoren. — 
Apparat zur Begniirung n. Controlirung des 
Wasserverbrauchs. A.M. Clark. Pat 74. 708. 
— Apparate zum Messen, Reguliren u. Absperren 
von Flüssigkeiten. J. J. u. A. Tylor. Pat. 75 
104. — Apparat um Wasserverschwendung oder 
Abflusswasser zu messen. R. H. Hughes. Pat 
78. 309. — Controlapparat für Hauswasserleit- 
ungen. Val. Schneider. Pat. 86 *59. — Ap. 
parat zum selbstthätigen Fcstsetzen der Grenze 
für die Entnahme von FlOssigkeiten ans Leit- 
ungen. A. Kaiser. Pat. 86. *561. 

— Apparat zur Wassorcontrole l>ei Glosets. E. W. 
Jobson. Pat 74. 846, s. a. Regulatoren. — 
Wassermesser für Closets. G. Duty. Pat 74. 
835. 

— Die amerikanischen Wassermesser auf der Aus- 
stellung in Philadelphia. L. Strohmayer. 78. 
*16. — Die Wassermesser auf der Pariser Welt- 
ausstellung. C. Lang. 79. 232. 

— Verbesserungen an dem Siemens'schen Wasser- 
messer. Werner. L. 74. 752. — Wassermesser 


zugleich Motor. E. P. Alexander. Pat 75. 
417. — Antike Wassermesser. M. B. RiedelL 
L. 80. 720. — Wassermesser mit Hartgummi 
Sterarad. Rosenkranz. 81. *760. — Wasser- 
messer für kleine Wassermengen. L. 82. 452. 

— Cy linder- Wassermesser mit Wippensteuerang 
R. Weise u. A. Paul. Pat 82. *828. - Be 
tirender Wassermesser mit zusammenklappbaren 
Zellenwanden. L. H a e d e c k e. Pat 85. *530. 

— Amerikanische Wassermesser. L. 85. 631. — 
Wassermesser mit abwechselnd rotirender n. 
geradliniger Kolbenbcwegung. II. Disston. Pat. 
85. *759. 

Wassermesser. Cnbicirender Wassermesser. Schif- 
fer u. Budonberg. L. 78. 604. — Cnbicirender 
Hochdruckwasscrmesscr. M s r o n. Pat. 80. 287. 

— Wassermesser fflr Dampfkesselanlagen. E. Seid 
Icr <k Sohn. L. 75. 103. — Wassermesser für 
Dampfkessel. C. V e r d i e r. Pat 76. 26. 

— Districtswassermesscr. Deacon. 85. *53. 
Kapselwerkwasscrmesser. National Meter 

Company. Pat. 85. *534 bis 536. — Kspseltad 
WassermesBer. National Meter-Company. 
Pat 87. 1087. 

— Patcntkolbenwassermesser. D. H. Tebay. L 
79. 7!X>. — Kolben wassennesser. H. Eggers 
u. J. Kernaul. Pat. 84. *201 . S c h m 1 d. L. 
84. 281. Berthen u. Debenoit. L. 85 172. 

— Taschen wassermesser. La mb. 87. *1067. 

— Nenemngen an Wassermossem. F. R Hol- 
lands, W. Maker u. C. H. J eff 0 ries. Pzt. 
74.77. J. H. Johnson. Pat 74. 112. G.Hasel- 
tine. Pat. 74. 150. J. Kinsey. Pat 74. 27". 
W. E. Gedge. Pat. 74. 278. A. Müller. Pzt. 

74. 669. A II. Robinson. Pat 74. 708. A. Fra- 
ger u. C. Michel. Pat 74. 730. 81. *16. Pzt 
84.647. S. Crosley. Pat 75. *13. W. Ponti- 
fex jun. Pat 76. *13. W. Brnnton. Pat 76. 
•14. G. B. Paterson. Pat. 76. *15. Jos. Bzr- 
ker. Pat. 75. 16. John Hanson. Pat 75 
*16. Andr. Mc. Nab. Pat 75. *16. Defries 
u. P'orthscue Taylor. Pat. 75. 17. Thom 
Edge. Pat. 75. 17. John Hick. Pat. 75. li 
Ed. Hay. Pat. 76. *54. Alex. W right Pzt 
75.54. Sam. Brown jun. Pat 76. *56, 60. John 
Macintosh. Pat 76. 57. John Par kinson Pzt 

75. 57. W. Parkinson. Pat 75. 57. Spray 
A G. Nevett Pat. 75. 57. B. Donkin n. B. 1' 
Farey. Pat. 75. *.58. John Tebay. Pat 75 
59. Charles Roper-Mead. Pat 75. 92 . Rieh. 
Roberts. Pat 76. 93. John Ramsbottom 
Pat. 75. 94. 247. 332. Thomas Kennedy. l'»i 
75. *94 . 97. 403. 620. Taf. 3. Fig. 2. L. 81. 61" 
Siemens. Pat. 76. *96. Weema Pat 75 
97. H. Mosoley. Pat 75. *97. 371. B. Bailli« 
Pat 76. 98. Nicolas n. Chamon. L76.I®. 


Digliiicd by Googlej 


Wa»»erver»orKnng. — I. Sachrogister. 


331 


WaMermeaaer. Neuerangen an Waascrmessem. 

J. H. Johnsone. Pat. 76. 132. Ch. Ritchie. 
Pat. 75. »133. Th. Tylor. Pat. 75. *133. 135. G. 
Handson u. D. Chadwick. Pat. 76. 134. 
Siemens n. Adamaon. Pat. 75. 134. W. 
Robjohn. Pat. 75. 135. W. H. Woodhouse. 
Pat. 75. 135. Ch. Bariow, Pat. 75. 135. 245. 
J. Atkin u. Miller. Pat, 75. 13«. G. R. Chit- 
tenden. Pak 75. *169. Ed. .Aldridge. Pak 

76. 171. D. n. J. Chadwick, H. Frost u. G, 
Uanson. Pat. 76. 171. W. Smith u. N. F. 
Taylor. Pak 75. 171. 219. J. Ramsbottom 
n. J. Ch. Dickinson. Pat. 76. 172. R. A. 
Brooman. Pat. 76. 172. 246. 294. E. O. W. 
Whitehouse. Pat. 76. *173. Th. Taylorson 
Jopling. Pat. 76. 174. H. Worthington. 
Pak 75. *174. J. u A. Sturge. Pat. 76. 175. 
G. A. Everett. Pak 75. 177. J. Dixon. Pat. 
75.218. Thom. Duncan. Pat. 75. 218. L. 81. 
166. Ch. W. Siemens. Pak 76. *219. *295. 
•404. A. V.Newton. Pak 75. *221. W. E.Ncw 
ton. Pat. 75. 221. D.Chadwick u. H. Frost. 
Pak 76. 223. *2‘>2. John Beale. 76. *224. 
John Miller. Pat. 76. 224. J. 8. Barden, A. 
W. Bockwood, H. Hinkley u. D. Child. 
Pat 75. 225. A. Ch. SacrA Pat. 75. 245. 
James Jones. Pak 76. *246. Richmond, 
Qaick n. Fraser. Pat. 75. 247. D. Joy. 
Pat. 76. *248. A. Nobel. Pat. 76, 248. 
Simm. Pat. 75.249. J. A. Curley. Pak 75. 
2.50. A. H. Robinson. Pak 76. 2.51. A. V, 
Donnek Pat. 75. 294. A. B. Jacout. Pat. 
75. 294. J. H. Johnson (Ilerland), Pat. 75. 
29-1. A. V. Newton (Kober). Pat. 76. 297. 
W. Dingwall. Pat. 76. *298. II. Frost. 
Pat. 75. *329. 417. 457. W. Dicks. Pat. 75. 
331. J. J. Gutknecht Pat. 75. 331. P. J. 
Guyek Pat. 75. 331. J. Ramsbottom n. G. 
Hacking. Pat. 75. 3.32. Clark (Förster). Pat. 

75. m Clark (Frank). Pak 75. 332. W. 
Clark. Pat. 76. 332. *372. Joh n son (Voss), 
Pat. 76. *333. R. Gott heil. Pat. 76. .345. 
W. Payton. Pat. 76. .369. *373. Broomann 
(Clement). Pat. 76. *370. W. Richards. Pat. 

76, 370. 402. 751. L. 7«. 122. 492, L, 82. 683. 
W. E. Newton (Ishainl. Pak 76.371. Ch. W. 
Orford. Pak 75. 371. Th. Walker. Pat. 75. 
371. Ch. Horsley. Pat. 75. 373, E. M. Du 
Bois. Pat. 75.402.459. J. M. Heppel. Pak 
75.403. J. Parkes. Pat. 76. 403. A. Ripley. 
Pak 75. 403. A. V. Newton (VVestcott u. Crane). 
Pat. 76. 404. A. Bndenbcrg. Pat. 76, 417. 
E. A. Pontifex. Pat. 75. 417, Ch. B. Roitr 
(H. Schneider). Pat. 75. 457. W. R. Lake. 
Pat. 76. 457. 591. W. E. Newton (J. Mason). 
Pak 76. 458. L. Perkln. Pak 76. *458. 


Wassemiesser. Neuerungen an Wassermeesem. 

H. A. Bonneville (J. u. A. Baretto). Pat. 75. 460. 
Ch. Brakell. Pat. 76. 460. 6. Hannah. Pat. 
75. 460. W. Crookes (L. Hainar). Pat. 75 
461. A. V. Newton (Creurbaur). Pat. 76. 461. 
J. Winsborrow. Pat. 76. 461. G. Davies 
(Schröder u. Cohn). Pak 76. 462. Br. Hunt 
(Sickels u. Thomdike). Pat. 75. *503. Th. Cook 
u. J. Watson. Put. 75. 505. Stockmann. 
Pak 76. 505. W. E. Gedge(A. Ch. Barre). Pat. 76. 
506. H E. Newton (G. Blackbnm Massey). 
Pat. 75. 506. E. Seyd (Jenny). Pak 76. *606. 
F. G. Fleury. Pat. 76. 506. 593. Pak 77. 18. 
J.Withers. Pat. 75. *589. Alb. Werkmeister. 
Pak 76. 591. A. V. Newton (J. F. Navarro). 
Pat. 76,591,592,593. A. Frankenberg. Pat. 
76.592. Re id. Pak 75. 592. A. W. Pocock. 
Pat. 76. 592. 593. A. Cr oll. Pak 76. 594. A. 
Tylor. Pat. 75. 594, s. a. 74. 346. Johnson 
(Clausolles). Pak 75. 617. L Sterne (Aug. 
Almqnist). 75. 617. Th. A. Curtis (E. T. 
Hughes). Pat. 75. 618. Br. Hunt (Copeland). 
Pat. 75. 618. D. H. Brandon (Fogerty). Pat. 

75. *619. Jos. Bray. Pat. 75. 619. W.Mather. 
Pat. 76. 751. J. Bohnenberger. Pak 75. 777. 
Rosenkranz. 75. *889, J. A. M Oller. Pat. 

76. 96, C. M. Elborough. Pat. 76. 217. 424. 
J. Quick jun. u. W. W. Restlcr. Pak 76. 
317. J. Robertson. Pat. 76. 524. Fowlcr. 
L. 76. 689. Frager. 76. *737. L. 76. 689. L. 
80. 685. L. 81. 94. Ilasler. L. 77. 12. F. 
Wirth. Pat, 77. 17. A. M. Clark. Pak 77 
19. Pat. 78. 238. A. Cal d well. Pak 77. 239. 
P. Jensen. Pat, 77. 239, A. Maleroy. Pat. 

77. 239. J. Mac nein. Pst. 77. 676. C. L. 
Taverdon. Pat. 77. 709. Harslsnd. 78. *17. 
W. E. Despor 4 Co. 78. *18. Fales, Jenks 
& Sons. 78. *19. Spoon er. 78.20. J. Barnes. 
Pak 78. 309, Dreyer, Rosenkranz u. Droop. 

78. 396. Tat. 8. Pat. 81. *244. Pat 82. *a31. 
J. Slavik. 78. 397, Taf. 7. Fig. 8 n. 9. Pat. 
82. *829. Dülken. L. 78. 409. J. Valentin. 
78. *.507. Buss, Lombart & Co. L. 78. 726. 
Donnert. L. 80. 236. MOwes u. May. Pat. 
80. 288. Th. Meiling. 80. 289. C.H. Bacon. 
Pat. 80. 389. J. H, Coombs. Pak 80. *482. 
II. Kessler. Pat. 80. *482. F. u, J, Oswald. 
Pat. 80. *616. H. Kröger. Pat. 80. *728. 
J. Pickering, Pat. 80. *728. J. W. Körber. 
Pak 80. *729. F. Charles. Pat. 81. *103. H. 
Duconne u. Potlack 4 Hol tsch neide r. 
Pak 81. *514. Pak 82. *268. C. Bosshard. 
Pak 81. *515. C. O. Müller. Pat. 81. *661. 
L. Langlois. Pat. 82. *416. F. de P. Isaura 
y Fargas, P. G. y Corbera u. J. Barrufet 
y Veciana Pat. 82. *456. Jacques. L. 
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82. 788. C. Oldenburg. Tat. 82. *«20. J, 
Stoll. Pat. 82. *830. M i ch el & Soli n. L. 

83. 103. L. Jacquet. Put. 83. »347. Hart- 
ford Meter Co. L. 83. •7.36. J. Stuwitz. 
Pat. 84. *201, J. Leh u. G. Langenbach. 
Pat. 85. *417. Felix Ketterer. Pat. 86. *3;>5. 
Heinrich Oescr. Pat. 86. *335. K. Groia. 
Pat. 86. 730. G. Fulda Pat. 88. •231 F. 
Tuerk jun. u. James u. John Hunter. Pat. 
88. *554. J. Thomson. Pat. 88. 774. 

Wassennesser. Wassermesser nenererConstruction. 
L. 80. 720. L. 82. 623. L. 85. 846. 

— Zahlwerk für Wassennesser. Ch. Schreiber. 
Pat. 84. *83.3. — Kinrichtiing zur Regulirung 
von Wassermessern. National hietcr Com- 
pany. Pat. 87. 617. — Wassermesseranlage 
für Hauswasserleitnngen. B. He icke. Pst 87. 
•136. 

— Zur Entwicklungsgeschichte der Wassennesser. 
75. 154. — Obligatorische Einführung. 75. 242. 
— Classification. 75. 644. — Heber Wasser- 
messer. 75. 60f>. 79. 726. G. Oesten. L 74. 
637. Karl Kohn. L. 74. 705. Salb ach. 75 
519. 76. 574. A. Berkowitsch. L. 77. 198. 
Gill, 77. 597. Rosenkranz. L. 83. 414. — 
Znr Wassermesserfrage. P. H. Rosenkranz. 
75. •884. Assmann. 78. 511. Salbach. 78. 
518. Kümmel. 78. 519. — Aichungsfähigkeit 
der Wassermesser, Zuschrift der kaiserl. Normal- 
Aichnngscommission in Berlin u. Beantwortung 
dersellien, 78. 609. — Zur Frage der Wasser- 
messer-Aichnng. 80. 367. — Notizen über die 
Benutzung der Wassermesser. 80. 380. 

— Heber Petroleum wassermesser. Schiele 74.468, 

— Heber den patentirten Wassennesser Kennedy. 
Nicolas u. Chamon. L. 74, 21.5. — Heller 
den Wassermesser von Dreyer, Rosenkranz & 
Droop. van Dwelslianvers-Dcry. L. 74. 
386. P. H. Rosenkranz. L. 74. 388. — Heber 
den Wassermesser von Everett. L. 74 706. — 
Heber W’assermesser System Faller. Spanner. 
79. 667. 671. — Heber Burton n. Wests Wasser- 
messer. W. H. Thomas. L. 79, 790. — Heber 
den Syphon-Wassermesser von W. & B. Cowan. 
Engels. 88. •1116. 

— Prüfung einiger Wassermesser für Kesselspei- 
sung. C. H. Schneider. L. 75 830. — Zur 
WassermesserprOfung. 1) i s se 1 h o f f. 79. 670. 
Gill. 79. 672. — Dauerversuche mit Wasscr- 
inessern in der Prüfungsanstalt der städtischen 
Wasserwerke in Berlin. 79. 695. 726. — Ver- 
suche mit Wassermessern. Noak Dollfns. L. 
83 621. — Wassermcsser-Hntersuchungen der 
Muhlhauser Gesellschaft. L. 84. 504. — Prü- 
fung verschiedener Wassermessersysteme. 87. 
1115. 


Wasserniesser. Versuche mit Wassennessera aus 
der Gattung der Diaphragma- Apparate voa 
Clausolles-Mayer. 79, 726. Taf. 25. Fig. 14 u. 15. 

— Der Wassermesser von Dill u. Versuche mit 
demselben. Salbach. 76. 575. Taf. 18. Fig I 

— Der neue Wassermesser von Dreyer, Rosenkraet 
u. Droop, mit u. ohne OelfOllung, u. Versuche mit 
demselben. Salbach. 76. 578. 78. 396. Taf. 8. 
— Siehe auch unten Wassermesser von Rosen 
kränz. 

— Der Wassermesser von Everett u. Versuche mit 
demselben. Salbach. 75. 526. Taf. 4. Fig 7. 
8 u. 9 

— Der Wassermesser von Faller u. Versuche mit 
dcmsellien. Salbach. 75.525. Taf. 4. Fig. 5 
u. 6. — Der neue Wassermesser von Fsllcr o. 
Versuche mit demselben, Salbach. 76, 577. 
Taf. 18, Fig 3 u. 4. 77. 551. — Versuche mit 
dem Faller'schen Wassennesser. Disselboif 
79. 669, 8. a 79. 728. Taf. 25. Fig. 12. u. 1.3 

— Der Wassennesser von Fischer u. Versuche mit 
demselben. B. Salbach. 78. 397. Taf. 7 u. 8 

— Der Wassermesser vou Frost u. Versuche mit 
demselben. Salbach. 75. 520. Taf. 3. Fig. I. 
8. 8. 8 1 u m p f. 75. 545. 

— Der Wassermesser von Guest u. Chrimes n. 
Versticlie mit demselben. Salbach. 75.534 
Taf. 3. Fig. 10. 

— Der Wassermesser von Hager u. Versuche mit 
demselben. Salbach. 76. 577. 

— Der Wassermesser von Heinrich n. Versnehe 
mit demselben. Salbach. 76.577. 

— Der Wassermesser von Kennedy u. Versuche 
mit demselben. Salbach. 76. 520. Taf. 3. 
Fig. 2, 8. a. St u m pf. 76. 545. 

— Der WasseriiieBser von Lcopolder u. Versnehe 
mit demselben. Salbach. 75. 526. Tal. 4. 
Fig. 10. 11 u. 12. 

— Der Wassermesser von Leopoldor,Streiff Becker 
& Comp. u. Versuche mit demselben. Sslbach 
77. 549. Tsf. 6. Fig. 2 u. 4, s. a. 79. 697. 
Taf. 24, Fig. 3. 4 u. 5. 

— Versuche mit dem Wassermesser von Meinecke 
Salbach. 75. 520, s. a. Kümmel, 75. 544 
— Neuer Meinecke'scher Wassermesser u. Ver- 
suche mit demselben. Salbach. 77. 553, Taf. 6. 
Fig 9 u. 10. Klünne. 77. 594. 

— Der Cubicirapparat von l’rüsinann u. Versuche 
mit demselben. B Salbach. 78. 398. Taf. 7 u. 8 

— Der Wassermesser von Rosenkranz u. Versnclie 
mit demselben. Salbach. 75. .523. Taf. 3 
Fig. 7 u. 8, s. a. Kümmel, 75. 544. Disael 
hoff. 79. 669, 8. a. 79. 698. Taf. 24. IVg, 6. a 
7, sowie HO 60. — Siehe auch oben Wassermesser 
von Dreyer, Rosenkranz u. Droop. 
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ffugermegger. Der Wassemiegger von Scbmid 
D. Versuche mit demselben. Salbacb. 75. 
Ö23. Taf. 8. Fig. 6, s. a. 79. «96. Taf. 24. 
Fig. 1 u. 2. 

— Der Wassermcsscr von SchQlke 4 Co. u. Ver- 
Sache mit demselben. Salbacli. 77. 551. Taf. G. 
Fig. 5, g. a. 79. 700. Taf. 25. Fig. 10 u. 11. 

— Der Wassermegser von Siemens u. Halske n. 
Versuche mit demselben. Salbacb. 75. 525. 
Taf. 4 Fig. 1 u. 2. 77. 554. 78. 397. Taf. 8. 
Kflmmel. 75. 544. 77. 5!IG. Stumpf. 75. 
r>45. Kldnne. 77. 594. Disselhoff. 79. 
G6«. 

— Der Wassermegser von Sigl u. Versuche mit 
demselben. Salbacb. 77. 554. Taf. C. Fig. 
13 u. 15. 

— Der Wassermesger von Slavik u. Versuche mit 
demselben. B. Salbacb. 78. 397. Taf. Tu. 8. 

— Der Wassermegger von Tylor u. Versuche mit 
demselben. Salbacb. 75. 525. Taf. 4. Fig. 3 
0 . 4. 75. 607. J. Tylor 4 Sons. 75. 568. 

— Der Wassermegser von V'alentin u. Versuebe 
mit demselben. B. Salbacb. 78. 395. Taf. 7 
n. 8. 78. *f)07. 

— Der Wassermegger von Witt u. Versuche mit 
demselben. Salbacb. 75.527. Taf. 4. Fig. 13. 

— Der Was8erines.ser iler deutschen Wasserwerks- 
gesellschaft au Frankfurt a. M. u. Versuche mit 
demselben. Salbacb. 76. 578, s. a 79. 727. 
Taf. 24. Fig. 8 u. 9. 

— Erfahrungen über die Wassermesser von Ken- 
nedy, Fwst, Siemens u. Tylor bei dem Wasser- 
werk in Wiesbaden. C. Much all. 76. 236. — 

— Erfahrungen mit den Wassermessern von 
Meinecke. 79. 764. — Erfahrungen mit den 
Waggermessem von Siemens u. Halske. 79. 764. 

— Betriebsdauer u. Vergleichung der in München 
in Betrieb befindlichim Wassermesserder Systeme 
Dreyer, Rosenkranz u. Droop, Spanner, Valentin, 
Zacharias u. Germutz mit den zur Reparatur 
ausgeschalteten Wassermessern. 87. 874. 

— Einfiusg des Districtswassermegsersystemg auf 
die Wasservergeudung. Bindley. 85. *49.85. 
Uill. 85. 86. Scbmick. 85. 87. Oesten. 
85. 88. — Einführung von Districtswassermes- 
sern in Essen a, d. Ruhr. 86. 158. — Erfahr- 
ungen mit Districtswaggermessern. 86. 449. E. 
F. Busch. 86. 869. — Ueber Districtswasser- 
megger. Rosenkranz. B. 87. 798. 

— Die Fabrik hydraulischer Aj>paratezu Worthing- 
ton u. ihre Erzeugung von Waggermessem. B. 
80. 654. 

— Verbreitung der Wassermesger von Dreyer, 
Rosenkranz u. Droop. 84. 131. — Der 20000. 
Patenlwasgermegger von Dreyer, Rosenkranz u. 
Droop. 86. 540. 


Waggermesgnng. Wassermessungen bei Schützen- 
Öffnungen unter Wasser. A. Binnenbrügge. 
B. 79. 459. — Ueber das Messen des in unregel- 
mässigen Betten flieggenden Wassers. B. 79. 478. 

— Ueber die Genauigkeit der Wasserraesgung 
durch Cubicimng. 0. Iben. 80. 715. 

Wagsermotoren s. a. Wasserkraft u. Wasserräder. 

— Motoren, zugleich Wasser- oder Flügsigkeits 
messer siehe unter Wassermesger. 

— Die Verwendung des Wassers als bewegende 
Kraft. J. Parry. B. 78. 632. — Ueber Nutz- n. 
Kraftwasser, ein Kostenvergleich des Betriebs 
von Kleinmotoren durch Was.scrleitungen mit 
anderen Motoren. Oelwein. B. 84. 241. — 
Kurzes Behrbuch der Wusserkraftmaschinen. J. 
Glynn. B. 86. 151. — Hydraulik n. hydrau- 
lische Motoren. Haton de la Goupilliöre. 
B. 87. 732. 

— Ueber Wassermotoren neuerer Construction. B. 
76. 856. — Ueber AVassermotoren. H. Fon- 
taine. B. 78. 632. — Ueber kleine Wasser- 
motoren. A. Slaby. B. 79. 175. 

— Die Wassermotoren auf der Pariser Weltausstell- 
ung. B. 79. 175. — Die hydraulischen Motoren 
auf der Pariser Weltausstellung. G. Meissner. 
B. 79. 174 789. 

— Geräuschloser Wassermotor. Wygs u. Studer. 
B. 74. 609. — Ilydruulisehe Motoren. Schmid. 
B. 75. 28. W y SS u. Studer. B. 75. 46,5. K. 
Ileimpel. 80. *745. — Haag's patentirte Mo- 
toren. B. 75. 342. — Wassermotor mit Expan- 
sion. Ph. Mayer. B. 75. 655. 85. 112. — 
Wiisserdruckmotor mit Kolbenschiibreguiator. 
Hastie. B. 78 632. 727. B. 79. 759. — Der 
Wassermotor mit drei Cylindem, System Ham- 
br uch u. seine Beistuiigen. B. 79. 760. — Wasser- 
motor für Wasserleitungen B. Walter u. G. 
Eberhardt. Pat. 85. *4:'i0. — Wasserdruck- 
motnr mit veränderlichem Hub u. veränderlicher 
Beistung. Arth. Rigg. B. 88. 407. — Wasser- 
motor mit Präcisionssteuerung. C. Hoppe. 88. 

ior.6. 

— Wassermotor für die Kleinindustrie. B. 74. 44. 

— Wassermotor von Schmid, die kleinste Be- 
triebs- oder Kraft-Maschine. 74. 743. B. 74. 215. 

— Wasserdruckmotoren für das Kleingewerl«>. 
B. 75. 414. — Hydraulische Klein-Motoren. B. 
79. 412. — Wassermotoren zum Betrieb von Näh- 
maschinen. C. Schaltenbrand n. E. Müller. 
B. 82. 154. 

— Neuerungen an Wassermotoren. J. J. Kun- 
stadtor. Pat 75. 626. J. E. F. Budeke. Pat. 
75. 658. W. Mather. Pat 75. 751. W. R. Bake. 
Pat. 77. 18. B ro w n. B. 80. 239. R.Schwickert. 
Pat 81. *796. Pat 83. *849. II. Blank. B. 82. 
683. H. Frost Pat 85. *173. 
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^aMermotoren. Regulator für Waesennotoren. 
A. Prunier Fils. Pat. 81. *173. — Hahnateuer- 
ungfürWassermotoren. Th.Hahn, G.Pllücke 
u. Wilscheck. Pat. 85. *4f)0. 

Wasscrnoth s. a. WassorechadeD. — Die Wasser- 
notb in den Stromgebieten des Rheins n. der 
Donan u. die Gasanstalten. 83. 4G. 79. 93. 12-'>. 
Wasserpfosten siehe Hydranten. 

Wasserpreise siehe Wasserabgabe. 

WasserrSder s. a. Wasserkraft u. Wassermotoren. 

— Die Wassejradanlage fOr die Wasserleitung 
der Stadt Cette. L. 84- 504. — Ueber Wasserräder 
nach H. Smith. 0. Iben, 85. 437. 467. 

Wasserschaden. Frankfurter Versichernngsgeeell- 
schaft g^en Wasserschäden. 85. 819. s. a. Leip- 
zig. 86. 880. Geschäftsbericht der Gesellscliaft. 
88. 624. 

Wasserst&nder siehe Hydranten. 
Wasserstandsanzeiger. Wasserstandsanzeiger für 
Dampfkessel. M. Henry. Pat. 74. 277. — Diffe- 
rentialmanometer. J. Nicholas. Pat. 76. 691. 

— Mechanischer Wasscrstandszeiger. Chaudrd. 
79. 293. — Das Manometer bei der Bestimmung 
der hydraulischen Stüsse bei Wasserleitungen. 
O. Leonhardt L. 83. 2.30. — Vorrichtung zur 
Angabe des Standes einer Flüssigkeit G. Nash. 
Pat. 88. *953. 

— Blektriscbe Wasserstandsanzeiger. G. Hasler. 
L. 78. 22. W. E, Fein. 81. *42. Tat 2. L. 81. 
617. — Die elektrischen Wasserstandsanzeiger. 
L Kohlfürst. L. 81. 237. — Geber den neuesten 
elektrischen Wasserstandsanzeiger von Siemens 
n. Halskc. v. Hcf n er-A I teneck. 82. *322. 

— Ueber elektrische Wasserstandsanzeiger. 
Dietrich. L. 82. 339. — Elektrischer Wasser- 
standsanzeiger. A. Hempel. Pat 88. *554. 

— Wasserstandstelegraph. Hasler. 85. 906. — 
Elektrischer Wosserstandsmesser. H. Sesemann. 
Pat. 84. *506. — Wasserstandsmesser auf weite 
Entfernungen. Schäffer & Walker. 86. *507. 

WosserstrahlTentilatoren siehe Ventilation im 
Register für Belenchtungswesen. 

Wassertarif siehe Wasserabgabe. 
Wassertemperatur n. deren Bestimmung siche 
Analyse. 

Wasserthann siehe Reservoire. 

Wasserverbrauch s. a. Wasserabgabe u. im Orts- 
register. — Ueber Wasserverbrauch. Gariel. 
L. 78. 579. — Einfiuss von Schwemmkanalanlsgen 
auf den durchschnittlichen W asserbedarf. Reese. 
78. 698. — Ueber Wasserbedarf u. Wasserver- 
brauch. P, Schm ick. 81. 724. 84. 657. 665. 
Friedrich. 81. 728. Grohmann. 81. 729. 
Salzcnberg. 81.730. Grahn. 81.780. Diesel- 
hoff. 81. 731. Frey. 84. 661. Gill. 84. 662. 
Gesten. 84.667. — Berichte der Wasserbedarfe- 


oommission znr Ermittlung der Einheiten des 
Wasserverbrauchs. 83. 720. Tal. 4. 84. 543. — 
Der Wasserbedarf für den Privatgebrauch, für 
öffentliche Anstalten, für commnnale Zwecke u 
für Gewerbe u. Industrie. 84. 545. Ber. 665. 

Wasserverbrauch. Tabellarische Zasammenstellnng 
des Wasserverbrauchs in Berlin. 74. 658. 693,s.a.84 
663. 88. 302. — Wasserv'erbrauch amerikanischer 
Städte. E. G r a h n. 78. 45. — Ueber den Wasser 
verbrauch verschiedener Städte. 0. Iben. L 

81. 94. — Wasserverbrauch der Brauereien in 
München. 81. 176. — Wasserverbrauch in Paris 

82. 578. 617. — Wasserverbrauch in London. 82 
612. A. Birk, L. 84. 728. — Tabellen Ober 
die künstlich u. natürlich geförderten Verbrauchs 
mengen deutscher Wasserwerke, sowie Ober 
deren Jahres-, Monats- u. Tages- Verbrauch, unter 
schieden nach Verwendungszwecken in absolnten 
n. relativen Werthen. A. Thiem. 84. 46B 
494. — Einfluss der Wassenuesser auf den 
Wasserverbrauch in Basel. Frey. 84. '»61. — 
Der Wasserverbrauch für Feuerlöschzwccke in 
Berlin. 85. 945. — Wasserverbrauch bei Brän 
den in mehreren Städten. E. Grahn. 86.20. — 
Wasserverbrauch verschiedener Städte vor a. 
nach Einführung von Districtswossermessern. 
86. 870. 

Wasservergendung siehe Wasserverschwendung. 

Wasserverlast s. a. Regulatoren, Wassermesser u. 
Wasserverschwendung. — Daten über den Wasser 
Verlust in Liverpool. Deacon. L. 74. 41. 

— Wasserverlust u. constante Wasserversorgung 
G. F. Deacon. L. 74. 110. — Ueber Wasser 
Verluste durch Undichtigkeiten der Rohmet»' 
u. Mittel zur Entdeckung derselben. C. Muchall 
77. 267, — Verluste bei städtischen Wasser 
Versorgungen u. deren Vermeidung, L. 77. 346. 
C. Muchall. 77. 267. — Ueber Wasserverlust 
Gariel. L. 78. 579. — Ueber Wasserverlnd 
u. den Wasserverlustanzeiger von G. Gesten. 
Schulze, 83. *327. G. Gesten. 83. 331. — 
Ueber Wasserverlast. Frey. 84. 661. — Die 
Wasserverluste, hervorgerufen durch Schwimm 
kugelhähne. H. Gill. 85. 86. — Ueber Wasser 
verloste u. deren Auffindung. W. Kümmel 
86. *685. *865, 871. E, F Busch. 86. 869 

— Apparate znr Verhütung von Wasserverlust 
C. Carter. Pat. 74. 708. F. G. Underhay 
u. A. E. Carter. Pat. 74. 796. — Wa-sserver 
lust-Anzeiger. G. Gesten. Pat. 82. *416. 83 
*330. — Telephonischer Wasserveriustanzeiger 
A. Paris. Pat. 88. 160. 

Wasserverachwendung s. a. Regulatoren, Ventile, 
Wassermesser n. Wasserverlust. 

— Ueber Hauswasscrversoigung n. Wssserver- 
schwendung. F. J. Bram well. L. 74. 630. — 
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Beschrftnkung der Wasservergeudung unter dem 
System der Districtswasscrmesscr. Lindley. 
85. *49. 85. Gill. 85. 8C. Sc hm ick. 85. 8i>. 
Oe Btcn. 85. 88. 

Wasserverschwendong. Apparate znm Mcsscn.Rc- 
gnliren u.Absperren vonKlüssigkeitcn u. surVerhüt- 
ung von Vergeudung. J. J.u. A.Ty lor. Pat.75. 104. 

— Apparat surVerhfltnngvon Wasservcrscliwend- 
ung bei Closets, Pissoirs u. Bädern. J.W. Powel t. 
Pat. 76. 87. — SelbstthStige Vorrichtung nur 
VerhOtung der Wasaerversch Wendung. J. P. 
Dnckett. Pat. 78. 239. — Apparat sur Con- 
trole von Wasscrverachwendnng. KU. Hughes. 
Pat. 78. 309. — Das Mikrophon zur Aufsnchung 
l>ez. VerhOtung von Wasserverlusten. Dissel- 
hoff. 85. •».'>. 86. 928. A. Paris. 86 *865. 
Th. Senhel. 86. *9-27. 

— Apparate n. Vorrichtungen an Hähnen, Hy- 
dranten etc. zur Verhütung der Wasscrvcr- 
Bchwendung. E. A. Pontifex u. 8. Barton. 
Pat. 74 148. F. G. ünderhay. Pat 74. 148. 
W. Wright Pat 74. l.'')0. P. J. Davis. Pot 

74. G38. J. Shanks. Pat. 74. G67. A.Sweet. 
Pat 74. 756. Denis & Co. L. 74. 792. P. 
Charles. Pat. 75. 104. T. H. P. Dennis. 
Pat 75. 177. A. H. Robinson. Pat 75. 254. 
A. Crawford. Pat. 75. 345. F. G. Ünderhay. 
Pat. 75. 417. B. Harries. Pat 76. 524. A. 
Tylor. Pat 76. 525. S. S. Hcilyer. Pat. 76. 
692. J. Howard. Pat 77.239. E. E.Furney. 
Pat. 82. *459. 

Wasserversorgung s. a Analyse, Brunnen, Filtra- 
tion, Gesetze, Hygiene, Literatur, Maschinen, 
Pumpen, Reinigung, Itohre, Rohrleitung u. Wasser- 
versorgungs-Anlagen. 

— Die Wasserversorgung. L. Franzius. L. 75. 
411. — Das Wasser in industrieller und gemein- 
nOtziger Beziehung. L. Lenz. L. 77. 529. — 
Die städtische Wasserversorgung. E. Grahn. 
78. 57. — Zur Geschichte der W'asscrvorsorgung. 
M. Bcigrand. L. 78. 108. — Fanning's Hand- 
buch der Wasserversorgung. Grahn. 78. 368. 

— Vorkommen, Beschaffenheit u. Bedeutung des 
Wassers. A. F. Wagner. L. 86. 172. 553. — 
Der MTasseringenieur , eine praktische Abhand- 
lung Ober Messung, Aufsammluug, Vertheilung 
u. Verwendung des Wassers zur Versorgung 
von Städten, fOr Wassermotoren oder andere 
Zwecke. C. Slagg. L. 88. 918. 

— Ueber Qnellwasser- u. Flusswasserleitnng. E. 
Reichardt 75.290. L. 75. 343. Schmick. L, 

75. 344. — Ueber Quell- u. Flusswasserversorg- 
ung. 75. 437. 517. 801. E. Grahn. 75. 447. 
Salb ach. 76. 537. — Fluss- u. Quellwasser, 
künstlicbe n. natOrliche Filtration. S. C. Homers- 
h am. L. 75. 622. — Ueber physiologische Wirk- 


ung verschiedener Trinkwasser. Cooper. 75. 
739. — Ein Mineralwasser als Trinkwasser. Fr. 
Stolba. L. 76. 651. — Die Wasserversorgung 
im Vereine für öffentliche Gesundheitspflege. 76. 
209. 534. 77. 407. 456. — Ansprache an städti- 
sche Wasserversorgungen vom hygienischen 
u. technischen Standpunkte aus. G ra h n. 76. 377 
510. 77. 461. 83. 485. Verein für üffentlicho 
Gesundheitspflege. 76.534. F. Sander. 
77. 407. Varrentrapp. 77. 456. Hobrecht 
77. 458. Schmick. 77. 459. Wolffhügcl. 
77. 492. — Ueber Wasserversorgung. A. S. 
Churchill. L. 77. 41. — Ist Flusswasser 
Trinkwasser im Sinne der Gesundheitspflege? 
E Reichardt. L. 77. 44. — Flusswasser kein 
Trinkwasser. 77. 706. — Wasser- u. Quellenfrsge 
mit RQcksiclit auf Städteversorgung. O. Volge r. 
L. 78. 74. — Zur Frage der Wasserversorgung. 
Guillery. L. 78. 108. — Ueber den unange- 
nehmen Geschmack mancher Wasser. 78. 449. 
— Nationaler Wasserversorgungs-Congress in 
London. L. 78. 521. L. 79. 603. — Wasser n. 
Wasserversorgung. D. T. A n s t e d. 79. 392. — 
Ueber die Wasserversorgung der Gegenwart. A. 
Thiem. 80. 472. — Wasserversorgung n. Berg- 
ban. V. Hauer. 80. 590. — Ueber Wasserversorg- 
ung. W. R. Nichols. L. 80. 654, — Wasser- 
versorgung nach Qerson's System. N. Noreck. 
L. 82. 410. — Die moderne Wasserversorgung. 
0. Smreker. L. 82. 529. — Geber Trübungen 
bei Quellen. H. Becker. 87. *818. — Einflnss 
auf Typhusmortalität. F. Hneppe. 87. 9S3. 
Wasserversorgung. Die Wasserversorgung auf dem 
Lande. Hu 11. 75. 740. H. A I brecht L.76.104. — 
Die Wasserversorgung von Städten. A. 8. H ugh cs. 
L. 75. 747. W. Hnmber. 76. 684. L. 76.629. 
L. 77. 202. G. J. Symons. L. 77. 201. Bau- 
meister. L. 77. 744. — Artesische Bninnen 
zur Wasserversorgung einer Stadt C. Boysen. 
L. 76. 719. — Wasserversorgung u. Wasserver- 
thcilung in grossen Städten. J. Mo rer. L. 77. 
647. — Hansentwässerung u. Wasserversorgung 
in Städten, Dörfern etc. C. Bayles. L. 78. 
579. — Versorgung der Gebäude mit Wasser. 
Salbach. L. 81. 618. — Zur Wasserversorgung 
der Städte unter Benutzung fliessendon Wassers 
als Motor. Rühlmann. L. 82. L53. — Zur 
Wasserversorgung der Theater. Thometzek. 

82. 637. — Die Wasserversorgung in den Städten 
während des Alterthums. W. C. E. Atlee. L. 

83. 811. — Ueber Trinkwasserleitungen. E 
Reichardt. L. 85. 278. — Die W'asserversorg- 
ung grösserer Fabriken. Bocke Iberg. L. 85. 
278. — Die Wasserversorgung der Wohngebäude. 
O. Spetzler. L. 85. 338. 447. — Zur Wasser- 
versorgung mittels artesischer Brunnen. Dörich. 
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8«. 49. Happach. 88. 60. — Qaollenfinder, 
Warnung. 88. G2I>. — Wasaergewinnnnt: durch 
Brunnen. Taoks. L. 88 G48. — Ueber Waaser- 
heachaffnng fUr .Städte. A. Thiem. U 88. 33;). 
Waagerreraorgung. UcberQuellengehietcn.Waaaer- 
veraorgnngd.Odcaaa.Ralta.Eiaenbahn. Aakenaay. 
I* 74.40. — Waaaerveraorgung von Eisenbahnatati- 
oncn. A. Borodin. L. 78.631. — Ueber die Waaaer- 
Versorgung auf den Istriancr u. Dalmatiner Staats- 
bsiiiien. G. Plate. L. 78. 236. — Die Wasser- 
versorgung der Stationen auf der Karstbahn von 
Laibach nach Triest. J. Ri bar. L. 82. 453. 

— Wasserstation mit Pulsometerl>etricb auf dem 
Bahnhof Schmiedeberg. Suck. L 83. 168. — 
Die Wasserversorgung des Balmliofs Limburg 
o. I>ahn. Alken. L. 85. 337. 

— Gewinnung von Triukwasser u. Anforderungen 
an dasselbe. F. Fle i sch m a n n. L. 76. 314. 

— Ueber Wassergewinnung. Reese. 76. 572. 

— Leistungen ira Wasserfach in Deutschland im 
Jahre 1877. S. Schiele. 78.466. — RQckblick 
auf die Fortschritte im Wasserfach. 8. Schiele. 

81. 492. — Das Wasserversorgnngswesen auf 
der Patent- u. Musterschutz-Ausstellung zu Frank- 
furt a. M. C. Blecken. 81. 547. — Das eng- 
lische Wasserversorgungssystem. W. Rippl. L. 

82. 789. — Die Wasserförderung. X. Mohr. L. 

83. 378. 

— Mittheilungen Ober Untergrundwasser. C. E. 
Ranke. 76. 740. — Grundwasser in der Neu- 
mtb-Sandstein- u. Permischen Formation in Eng- 
land. C. E. de Rance. L. 76. 718. — Entwick- 
lung eines Gesetzes fOr den Widerstand bei der 
Bewegung des Grundwassers. O Smreker. 
L. 78. 521. — Das Grundwasser u. seine Ver- 
wendung zur Wasserversorgung. 0. Smreker. 
L. 80. 62. — Ueber GrundwasserstrOmung. 
Lueger. 81. 433. — Ein Beitrag zur Kenntniss 
der Grundwasserverhaltnisse im norddeutsclien 
Tieflande. A. Thiem. 81. *686. Taf. 7. — Ge- 
schwindigkeit des strömenden Wassers in ver- 
schiedenen Tiefen. G. Hagen. L. 83. 738. — 
Die Erscheinungsform des Grundwassers. O. 
Smreker. L. 83. 811. — Ueber Forchheimer's 
Theorie der Grundwasscrlwwcgung. H olzmOller, 
87. 338. — Neue Messungsart natOrlicher Grund- 
wasscrgeschwindigkeiten. A. Thiem. 88. *18. 

— Zur Wirkungsweise von Grundwasserfassungen. 
A. Thiem. 81. 782. Taf. 12. 82. 111. 225. Be- 
richtigung. 81. 848. G. Gesten. 82. *83. 224. — 
Ueber Grundwasaerfassung durch Brunnen. 
Gesten. L. 82. 788. — Neues Uber Grundwasser- 
gewinnung. Sonne. L. 86. 208. — Grundwasser- 
fassung. L. 88. 675. 

— Wasser-Stauung u. -Gewinnung im Thalo der 
Glleppe. E. Bodson. L. 76. 688. s. a. Wasser 


vetsorgungsanlagen. — Ueber die zeitweilige 
Vermehrung der Ergiebigkeit von Quellwitaer 
leitungen durch Aufstau des Wassers in den 
Gchirgsspalten. Winter 80. *515. Diszel 
hoff 80. 523. — Ueber Regulining von Ge 
birgsflOssen u. Anlagen von Thalsperren in Bayern 
u. in der Schweiz. Th. Nosek. L. 81. 618. - 
Leiter Thalsperren. Klett L. 82. 340. G.Juttc 
L. 82. 788. — Zur Gefährlichkeit der Saaimel- 
teiche. M. Kraft. L. 83. 7.37. 

WasBerrersorgung. Bestimmung der Wassermenge 
in Flossen u. KanSlen. C. Schmidt. L. 74 
151. — Die Ergiebigkeitsbestimmung eines arte- 
sischen Beckens. A. Thiem. 79.518. 

— Ist der Bau u. der Betrieb eines Wasserwerk.» 
einer fernstehenden Gesellschaft zu Überlassen? 
Gutachten bei dem Bau des Dresdener Wasser 
Werks. Alfred Stübel. 74.301. — Die Wasser 
Versorgung durchPrivatgesellschaften. W.Rendle. 
L. 76. 52. 

— Zur 8tatistik der städtischen Wasserversorgung 
A) Wasserversorgung mit künstlicher Hebung d» 
Wassers (Pampen). B) Wasserversorgung mil 
natürlichem Gefalle (Gravitation). C) Wasser 
Versorgung, theils Gravitation, theils Pumpbe- 
trieb. D) Tabellarische Zusammenstellung au» 
vorstehenden Daten. E. Grahtc 74. 808 u. 
Beilage zu Nr. 15 . 74. 525. — Die Wasser\er- 
Borgung deutscher SUldte. L. 75. 465. — Zur 
Statistik der Wasserwerke. 76 161. 82. 6N> 
83 633. 87. 629. — Zur Statistik der Wasser 
Versorgung Deutschlands, Deutsch-Gcsterreicha n 
der Schweiz. E. 6 rahn. 76. 518. 574. 77. W) 
mit Tabellen. 77. 520. — Statistische Mittheil 
ungen aus England. L 81. 436. — Verkauf 
von Wasserwerken mit statistischen Angabrn 
über die Wasserversorgung Londons. A. Sil- 
verthorne. L. 81. 618. — Statistik der Wasser 
werke Amerikas. 83. 719. — Zur Wasserver 
sorgnng der SUdtc des deutschen Reiches mit 
mehr als 5000 Einwohnern. E. Grahn. 83.522 

84. 693. 721. — Taltellarischo Zusammenstellung 
der Wasserversorgung nach Art u. Einwohner 
zahl in Stftdten des deutschen Reiches mit mebr 
als 5000 Einwohnern. E. Grahn. 84. 722 — 
Die Wasserwerke des deutsclien Reiches nach 
der Berufsstatlstik für Unfallversicherung. 8.1 
59. — Statistik der Wasserwerke u. Hydrologie 
von England, Canada, Egypten n. Indien L 
Jackson. L. 86. 152. 

— Die Waeternriorgung in verschiedenen Ländern. 

— Die Wasserversorgung in der ägyptischen Wüste 
L. 85. 278. 477. 

— Die Wasserversorgung amerikanischer Städte. 
Malezieux. L. 77. 13. — Wasserversorgung 
u. Wasserverbrauch in Amerika. L 77. 15. — 
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Wasserversorgung des Staates New-Yersey. A. | 
R. Leeds. L. 79. 173. — Die Wasserleitungen 
in den hydraulischen Bergwerksdistricten Cali- 
fomiena. G. Specht. L. 85.991. L. 86. 92. 
WasserTSrsorgUDg. Dit Wa$ternrtorgung in rtn- 
tchiedtntn Lämhrn. Fortsetsung und Schluss. 

— Zur Wasserversorgung in Baden. Lub- 
berge r. 88. 261. 

— Hydrographische Untersuchnng des Rednitx- 
thales zwischen Bihertmtlndung u. Bahnbrücke 
bei Fürth. A. Thiem. 81.573. — Zur Wasser- 
versorgung in Bayern. 88. 167. .321. 

— Anbalinong einer rationellen Wasserwirthschaft 
in Böhmen. 75. 2. — Enqu5te Ober die Ver- 
besserung der Wasserwirthschaft in Bölimen. 

L. 84. 600. 

— Die Wasserversorgung im Eisass. 87. 279. 

— Die Wasserwirthschaft in England. J. Bailcy 
Denton. 75. 122. 136. s. a. .326. — Ihugramni 
für die auf Wasserwirthschaft in England be- 
züglichen Untersuchungen. 75. 364. — Die 
Wasserversorgung in England. L. 75. 666. L. 
76. 123. F. K. Cond er. L. 79. 758. — Die 
Trinkwasser - Versorgung Grossbritanniens. E. 
Grahn. 76. 271. — Nationale Wasserversorg- 
ung in England. Grahn. 78. 366. 79. 356. — 
Hydrographie von England n. Wales. Ansted. 

L. 79. 540. — Die Wasserversorgnng von Eng- 
land 0 . Wales. E. de Rance. L. 82. 120. 

— Ueber die Dünenwasserversorgung einiger liol- 
iandischer Städte. E. Schmitt. L. 80. 22. 

— Die Bewässerungsanlagen Oberitaliens. Hess. 

L. 74. 75. — Stand der Wasserversorgnng in 
lUlien. L. 88. 621. 

— Die Wasserversorgung in Japan. L. 88. 1086. 

— Die Wasserversorgung des oberschlesischen In- 
dustriebezirks. 78. 607. 80 692. 81. 626. 84. 
605. B. Salbach. 82. 491. Taf. 4 u. 6. L. 82. 
118. — Der Wasermangel im oberschlesischen 
Industriebezirk. 79. 263. — Schutz von Brnnnen- 
anlagen im oberschlesischen Industriebezirke. 
80. 527. — Die Wasserverbältnisse in Schlesien. 

J. Riedel. L. 82. 410. 

— Die Wasserversorgung in Rnssland. 82. 450. 

— Die Wasserversorgung in Ungarn. 88. 1000. 

— Das Wasserversorgungswesen in Württemberg. 
Landgraf. L. 76. 492. — Die Wasserversorg- 
nng in Württemberg, v. Ehmann. L. 76. 719. 

L. 81. 617. 82. 5. s. a. 79. 422. — Gegenwärtiger 
Stand der Albwasserversorgung. v. Ehmann. 
L. 76. 1.50. L. 81. 617. 82. 269. — Die Wasser- 
versorgnng der Rauhen Alb im Königreich Würt- 
temberg. F. Kapaun. L. 79. 760. — Das 
Wasserversotgungswesen u. seine Entwicklung 
im Königreich Württemberg. L. 79. 622. — Die 
Wasserversorgung des oberen Härtsfcidcs. 80. 

Geoeral-Itee x. Joum. f. Oub«l. u. Wuaerven 


171. -— Oeffentliches Wassetversorgnngswesen 
in Württemberg. 82. 758. — Geber die Vor- 
projecte zur Wasserversorgung hochgelegener 
Ortschaften des württembergischen Heuberges. 

C. KrOber. 84. *457. — Das Wasserversorg- 
ungswesen in Württemberg. Ehmann 88.673. 

809. 

Wasserversorgnng. Di» Wasserrariorgung nrschie- 
d»nar Städte. 

— Die Wasserversorgung von Abbozia. 85. 636. 

— Zur Geschichte der Wasserversorgung in Augs- 
burg. Endres. 78. 374. — Die Wasserversorg- 
ung der Stadt Angsburg. Endres. 88. 871. 

— Von der Berliner Wasserversorgnng. L. 81. 434. 

— Zur Wasserversorgung Berlins. 0. Grein er. 

L 81. 791. Veit-Meyer. 82. 100. Gill. 82. 

101. P. Schmick. 82. 163. — Versuche znr 
Gewinnung eines reinen Brunnenwassers in 
Berlin. 83.900. 

— Sechster Bericht der Wassercommission in 
Boston. L. 83 . 738. 

— Beiträge zur Bcliwemmkanalisation u. Wasser- 
versorgung der Stadt Breslau. F. Hulwa. 83. 

630. 667. — Die Wasserversorgung Brcslau's 
früher u. jetzt. V. Schneider. L. 86. 791. 

— Die Wasserversorgnng der Stadt Brüssel. Ver- 
straete. L. 74. 386. 

— Die Wasserversorgung von Budapest. J. W e i n. 

L. 83. 738. 

— Zur Dannstädter Wasserversorgnngsfrage. 
Pfannmüller. L. 76. 122. — Die Wasser- 
versorgung von Dannstadt. Lueger. 79.97. — 

Zur Frage der Wassergewinnung für die Stadt 
Darmstadt u. für Orte mit verwandten Boden- 
verhältnissen. E. Sonne u. N. Simons. L. 79. 

827. 

— Die Wasserversorgnng Dorpats. C. Schmidt. 

L. 76. 720. 

— Die Trinkwasserfrage mit Rücksicht der Trink- 
wasserverhältnisse der Stadt Düren. H. Caspari. 

L. 83. 267. 

— Die Quellwasserleitung von Frankfurt a. M., 

Bericht ül>er die wissenschaftlichen Untersuch- 
ungen n. Arbeiten, betr. die Beschaffenheit des 
Wassers n. die Erhaltung seiner (Qualität. Gg. 

Kerner. 74. 371. 

— Die Wasserversorgung der Stadt Glogau. A. 

Wingen. L. 87. 583. 

— Die Fluss- n. Bodenwasser Hamburgs, ein Beitrag 
znr Wasserversorgung grosser Städte. F. Wibel. 

•L. 76. 560. — Project znr Wasserversorgnng 
Hamborgs. F. A. Meyer o. S. A. Samuelson. 

79. 601. Taf. 17. — Zur Wasserversorgung Ham- 
burgs. H. Gill n. A. Fölsch. 81. 190. 224. 

272, .351. 
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WaBScrrerBOrgroiiir. Die Waiaerrersorgung rerachie- 
dener StSdte. FortecUung. 

— Die WaBserversorgang zam Betrieb von Motoren 
in Hüll. L. 77. 42. 

— Die Wasserversorgung der Stadt Iserlohn in 
Ranitarisehor Beziehung. L. Dieselhoff. 78. 
471. 

— Die Wasserversorgung in Karlsbad. 82. 378. 
F. Cuntze. L. 88. 414. 

— Wasserversorgung u. Kanalwasser zu Kidder- 
minster. J. F. Fairebank. L. 77. 41. 

— Die Wasserversorgung der Stadt Kiel. H . 8 p ec k. 

79. 218. — Zur Geschichte der Wasserversorg- 
ung der Stadt Kiel. 88. 853. 

— Zur Wasserversorgung von Koblenz. 83. 334. 

— Die Wasserversorgung der Stadt Leipzig. F. 
Hofmann. L. 78. 308. A. Thiem. L. 80. 
18. 23. s. a. unten bei Naunhof. 

— Vorschläge zur Versorgung von London mit 
reinem Wasser. J. Lucas. L. 74.705. — Die 
Wasserversorgung von London. Pr. Willi am s 
u. W. Shelford. L 77. 414. — F. J. Bram- 
well u. Ed. Easton. L. 77. 599. 745. — 
Wasserversorgung des Themsebafens. L. 79. 
790. — Die Flusswasserfragc in London. Tidy. 

80. 272. — Die Wasserversorgung Londons u. 
der Uebergang der Wasserwerke an die Stadt. 
Jos. Quick jun. L. 80. 614. — Die Wasserver- 
sorgung von Ixmdon. W. Crookes. L. 83. 
738. 

— Beiträge znr Wasserleitnngsfrage in Mainz. A. 
D. Rantert. L. 80. 419. 

— Vorarbeiten für das Wasserwerk der Stadt Mann- 
heim. O. Smreker, L. 85. 529. L. 86.26. 

— Die Wasserversorgung der Stadt Marseilles. P. 
Spiece. 80. 143. 

— Die Wasserversorgung der Stadt Mühlhausen 
i. E. L. 86. 552. 

— Die Wasserversorgung von Städten mit Berück- 
sichtigung der Wasserverhältnisse Münchens. 
W. V. Schellhass. L. 76. 214. — lieber | 
Wasserversorgung, Kanalisation u. Abfuhr in ! 
Bezug auf München. A. Schuster. L. 77. 767. — 
Project einer Wasserversorgung der Stadt Mün- 
i'hen aus den Quellen des Mangfalltbales. B. 
Salbacli. L. 78. 671. — Referat der Wasser- 
versorgungs-Subcommission über die vorliegen- 
den Projecto einer Wasserversorgung in Mün- 
chen. 80. 81. 122. — Zur Wasserversorgung 
Münchens. A. Thiem. 80. 596. 

— Hydrologische Untersuchung der Umgebung 
von Naunhof. A. Thiem. L. 81. 695. Anm.. 

— Zur Wasserversorgung der Stadt Neapel. 86. 
356. 

— Ueber die Wasserversorgung von Newark n. 
Jersey-City. II. Wurtz. L. 74. 491. 


Wasserversorgung. Di» Waastnersorgung nratkie- 
denen Städte. Fortsetzung. 

— Znr Wasserversorgung von New-York. L. 82 
629. 

— Die Wasserversorgung des Artillerie-Lagers bei 
Oldebrock. H. Hinkel mann. L. 88. 799. az. 
L. 88. 1120. 

— Die Wasserversorgung von Paris. E. Graba. 

78. 99. 127. 169 mit einer Tafel. Vertheiluag 
des Wassers der Seine in sieben verschieiieDi- 
Gemeinden. G. Dumont n. H. Dost. L. 78 
678. — Wasserversorgung der Anlagen a. Ge- 
bäude für die Ausstellung in Paris. L. 78. 237. 

I — Zur Wasserversorgung von Paris. 83. 69. 
i — Die zukünftige Wasserversorgung von Philadel 
phia. L. 80. 139. H. P. M. Birkinbine. L 

79. 136. — Die Wasserversorgung von Phila 
delphia. J. F. Smith. L. 80. 22. R. Hering 
L. 85. 35. Ludlow. L. 86. 92, — Untersuch 
ungen über die das Trinkwasser beeinflussenden 
Umstände mit Beziehung auf die Wasservertiorg 
ung von Philadelphia. A. Leeds. L. 83. 737. 
— Zur Wasserversorgung von Philadelphia 87 
761. 

— Zur Wasserversorgung Prags. E. Grahn. 77. 
162. 2*.t9. 78. 655. 697. — Denkschrift Ober die 
Wasserversorgung der Stadt Prag. A. Huppert 
L. 78. 108. — Die künftige Wasserversorgunc 
der Stadt Prag. M. D. Popper. L. 78. 108. 

— Die Wasserversorgung des alten Rom. Th. 
Beck. 87. 1102. 

— Ueber die neue Wasserversorgung von 8aar 
brücken. C. Till. L. 76. 152. 

— Zur Wasserversorgung Strassburgs. 75. 213 
716. — Resultate des Versuchsbruunens für die 
Wasserversorgung der Stadt Strassbnig. A. 
Thiem. 76. 707. 

— Zur Wasserversorgung Triests. E.J. Gei rin- 
ger. L. 82.341. Job. Finetti. L. 87.551. 

— Die Wasserversorgung der Stadt Venedig. 85 
412. 

— Die Wasserversorgung von Versailles u. Um 
gegend. Arinengaud. L. 80 285. 

— Die Wasserversorgung der Stadt Weissenfcl.'^. 
6. Henoch. L. 83. 736. 

— Die Wasserversorgung der Stadt Wien nach 
amtlichen Quellen. 74. 12. 37. 65. — Zur Wie 
ncr Wasserversorgung. E. Grahn. 78.406. — 
Die Wasserversorgung der Stadt Wien vor bi- 
angriffnahme des Pottschachcr Wasserwerks. E 
V. Gunesch. L. 79. 541. — Die Wienregolir 
ung u. das Project der Wienthalwasserleitung 
A. Oel wein. L. 80. 552. — Ueber die Wasser 
Versorgung Wiens. Süss. 84.71. — Zur Wasser 
Versorgung von Wien und dessen Vororten. H 
Gravd. 88. 463. 
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WasserTerwrgUBg. Die Waseerrenorgung nrechie- 
dtner Städte. Scbluss. 

— Die Wasserversorgung von Wiesbaden in Ge- 
genwart, Vergangenlieit u. Zukunft E. W i n te r. 
L. 88. 364. — Wasserversorgung u. EntwSsser- 
nng der Stadt Wiesbaden. K Winter u. Brix. 
L. 87. 1083. 

WasserTersorgnngs-Anlagren s. a. Feuerlöschwesen 
11 . Wasserversorgung. 

— Oie Anlage von städtischen Wasserleitungen, 
b. 74. 548. — Die Wasserleitung in ihrem Ban 
u. ihrer Verwendung in Wohngebäuden. B. 
Salb ach. 76. 199. — Die Herstellung von 
Wasserversorgungs-Anlagen. L. 77. 602. — An- 
lage u. Ausfahrung von Wasserleitungen u. 
Wasserwerken. Fr. König. L. 78. 410. — Be- 
merkungen Ober die Abschätzung von Wasser- 
werken beim üebeigang privater Unternehm- 
ungen in städtische Verwaltung. J. Quick. 
L. 80. 285. — Kosten der Wasserwerke in den 
grösseren Stftdten der Vereinigten Staaten. 81. 
508. — Verwendung von Beton zu einer Wasser- 
leitung. L. 82. 52. — Stauwehr aus Beton Ober 
die Eger zum Betrieb des Karlsbader Wasser- 
werks. Cuntz. L. 82. 628. — Ueber die Ver- 
wendung der Puzzuolane bei Wasserversorgungs- 
bauten. M. Kovatsch. L. 83. 737. — Ueber 
die Beurtheilung centraler Wasserversorgungs- 
anlagen vom hygienischen u. bacteriologischen 
Standpunkte ans. F. Ilueppe. 88.315. Thiem. 
88. 36.6. Grahn. 88. 405. — Die Ermittelung 
der Durt'hflussprofile mit besonderer BerOck- 
sichtigung der Gebirgs- u. Wildbäche. U. E. 
Tiefenbacher. L. 88. 622. — Die Bedeutung 
der Wasserwerke fOr die Städte. Reese. 88. 
627. 

— Stenerbefreinng der Wasserwerke in Braun- 
schweig. 88. 303. — Vorschriften für die Aus- 
fOhmng von Anlagen zur Benutzung der Stadt- 
Wasserkunst in Leipzig. 88. 911. 

— Herstellung eines Metallsyphons Olicr den Thal- 
einaebnitt bei Saint-Panl. Bricka. L. 78. 409. 

— Die Thalsperre der Gileppo bei Verviers. F. 
Kuhn. L. 79. 413. Funk. L. 79. 540, s. a. 
Wasserversorgung. — Eine Thalsperre bei Knsel 
in der Rheinpfalz. J. Riedel. L. 80. 22. — 
Der Bau der Wasserstube am Aglsboden bei 
-Sterzing in Tyrol. J. Riedel. L. 81. 617. — 
Die Thalsperre bei Liverpool. 86. 1005. L. 86. 
150. 606. — Die Thalsperre des Fnrens u. die 
Wasserversorgung von St Etienne. L. 83. 811. 

— Die zur Erweiterung der Königsbeiger Wasser- 
leitung anzulegende Thalsperre bei Wiekan. 
Naumann. L. 87. 270. — Thalspcrranlagen im 
Eisass. L. 88. 1143. — Die Thalsperre bei Rem- 
scheid. Intze. 88. 1152. 
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I Wasserversorgnngs-ADlageB. Apparate u. Anlagen 
von Wasserleitungen auf der Wiener Weltaus- 
stellung. C. Fr i schaut L. 74. 637. 704. — 
Angaben Ober die Wassei^-ersoigungs-Anlagen 
von Paris, Hamburg u. der schwäbischen Alb; 
Amtlicher Bericht der Wiener Weltausstellung. 
Herrm. Sternberg. L. 74. 728. — DieWasscr- 
versorgnngsanlagcn auf der Pariser Weltausstell- 
ung. 78. 533. — Wasserleitungsapparate auf 
der Berliner Gewerbeansstellung. B. Oelrich. 
L. 80. 757. 

— Ueber einheitliche Tabellen fOr Betriebsergeb- 
nisse von Wasserwerken. Grohmann. 78. 
469. Reese. 78. 470. Lang. 78. 471. Gill. 
78. 506. — Anlage u. Betriebsergebnissc deutscher 
Wasserwerke. A. Thiem. 84. 411. 467. 494. 
518. Ber. 608. — Die Rentabilität kleinerer Wasser- 
leitungen. H. Becker. 88. 748. 

— Die Abschätzung von Wasserwerken. W. Farr. 
L. 77. 56. — Kostenvergleich zwischen Wasser- 
u. Dampfkraft bei Wasserwerken. 78. 148. 

— Das erste Wasserwerk der vereinigten Staaten. 
L. 75. 748. — Die Wasserwerke der Alten, L. 
75. 745. — Aeltere u. neuere Wasserwerke. E. 
H. d'Avigdor. L. 76. 421. — Das Wasser- 
werk eines hochgelegenen Fort A. Picard. 
L. 76. 315. — Aeltere u. neuere Wasserbau- 
werke in Böhmen. F. Steiner. L. 82. 788. 
— Einige bedeutende neuere Wasserwerke der 
Schweiz. ROhlmann. L. 84. 560. — Wasser- 
werk für das nördliche westfalische Kohlen- 
revier. 85. 543. — Die Wasserstationsanlagen 
der Galizischen Transversalbahn. L. 86. 756. 
— Die Wasserleitung des Eupalinos auf Samos. 
E. Fabricins. L. 86. 920. 

— Die Wassermrte rerschiedener Städte. 

— Zeichnungen u. Hauptdateu der Wasserwerke 
von 26 Städten. L. 88. 622. 

— Das Wasserwerk der Stadt Aachen. J. S 1 0 b b e n . 
77.489. L. 77. 529. Thometzek. L. 81. 329. 

82. 726. 

— Die Wasserwerke in Altona. W. KOinmel. 
L. 76. 214. — Arbeiter-Wohnhäuser der Altoimer 
Wasserwerke in Blankenese. 88. *1083. 

— Das Wasserwerk der Stadt Arnsberg. L.Dissel - 
hoff. L. 88. 883. 

— Die Wasserwerke von Atlantic City. L. 75. 
749. 

— Das Wasserwerk von Amsterdam. 79. 17. 

— Die Wasserwerke in Antwerpen. Anderson. 

83. 191. L. 83. 168. 

— Projcct der Wasserversorgungaanlage für Augs- 
burg. Grüner u. Thiem. 74. 640. — Das 
Wasserwerk in Augsburg. L. 79. 794. 

— Die Wasserversorgungs-Anlage von Auxerre. 
Moreau u. Dujardin. L. 84. 550. 
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WasserTersorgnngii'Anlagen. Die Wasserwerte rer- 
echiedener Städte. Fortsetzung. 

— Wasserleitung für Baden in Baden. Lueger. 
L. 78. 23G. 

— Die Wasserwerke von Baltimore. K. K. Martin. 
L. 79. 603. 

— Das Bamberger Wasserwerk. 75. 87. 

— Das Wasserwerk der Stadt Barmen. H. dass. 
L. 85. 755. 

— l’roject der neuen Wasscrwerksan lagen für die 
Stadt Berlin. 74. 654, Wassergewinnnngsanlagen. 
660, Wasserhebungsanlagcn. 663. 687, Zusammen- 
stellung der Kosten. 702. — Die Wasserwerke 
der Westendgesellst^haft K. Quistorp & Co. bei 
Charlottenburg. F. Schmelzer u. Mannes. 
L. 74. 637. — Anlage eines Rohrtunnels ftlr die 
Berliner Wasserwerke. Qenth. L. 77. 308. — 
Tiefbrunnenanlage auf dem Bahnhofe der Berlin- 
Anhalter Eisenbahn. Wiedenfeld. L. 77. 346. 

— Bericht über die Erweiterungsbauten der 
Wasserwerke in Berlin. Gill. 78. 109. — Die 
Wasserwerke der Stadt Berlin am Tegeler See. 
G. Anklamm. L. 86. 759. 

— Das Wasserwerk der Stadt Bemburg. 76. *18. 

— Der Aquaeduct d. Kaisers Augustus bei Bologna. 
74. 669. — Der Aquaeduct von Bologna. L. 82. 
339. 

— Brannschweiger Wasserwerk. 75. 18. 

— Das Wasserwerk der Stadt Bremen. Böttger 
u. Ohnesorge. L, 76. 628. — Die Wasser- 
versorgung von Bremerhaven. 85. 495. 

— Dos Wasserwerk zu Brieg. Förster. 76.381. 
— Die Wasserwerke der Stadt Budapest. G. 
Schmidt. L. 81. 202. 

— Einrichtung u. Kosten des Wasserwerkes Char- 
lotteville in Amerika. 86. 637. 

— Die Wasserversoigung von La Chaux de Fonds. 
88. *979. L. 88. 798. 

— Die Wasserwerke in Chicago. L. 81. 434. 

— Der Wasscrwerkstunnel in Cleveland. L. 74. 44. 
— Das Wasserwerk der Stadt Göthen. 86. 472. 
— Die Wasserversorgung der Stadt Colmar im 
Elsass. G. Korn. 85. -351. 

— Die Hochdruckwasserleitung in Colberg. B a ch s- 
mann. 88. 239. 

— Die Wasserleitung in Danzig, v. Winter. 76. 
291. L. 76. 344. — Die Wasserleitungs-, Kanali- 
sations- u. liieselanlagen in Danzig. L. 79. 177. O. 
Helm. L. 76. 6.58. Veitmeyer. L. 78. 137. 

— Das Wasserwerk der Stadt Darmstadt. J. A. 
Aird u. Marc. 81. 89. 

— Das W'asacrwerk der hochgelegenen Gemeinde 
Dennach im württembergischen Schwarzwalil. 
C. Kröber. 87. *30. 

— Beschreibung der Wasserwerke zu Dortmund. 
74. 279, die Brunnen-Anlage. 281, die Ma- 


schinen- , Pumpen- u. Kessel-Anlage. 282, die 
Reservoirs. 288, die Rohrleitung. 284. — Ent 
stehung u. Entwicklung des Wasserwerks in 
Dortmund. Reese. 78. 177. 211. 
Wasserversorgungs-Anlagen. Die Wassermerh nr- 
schiedener Städte. Fortsetzung. 

— Das Wasserwerk der Stadt Dresden. B.Sal- 
buch. Einleitende Versuche. 74. 207. Taf. 12. 
13. 14. Versuchsarbeiten zur Constatimng der 
gewinnbaren Quantitllten natürlich filtriiten 
Grundwassers an dem Elbstromufer u. über 
die (Qualität dos gewonnenen Wassers. 74. *254. 
Kostenüberschlagung. 74. 267. 

— Die Wasserwerke inDublin. L. 78.671. Parke 
Noville. 79.322.358. Taf. 6. I.. 78.632. 

— Das Wasserwerk der Starlt Düren. 86. 334 
Lenze. L. 87. 200. 

— Das Wasserwerk von Duisburg. 76. 559. Weg 
ner. L. 78. 137. 

— Die Wasserwerke der Starlt Edinburgh. A. 
Leslie. L. 83. 622. 

— Das Quellwosserwerk der Stadt Eisenach. Fr. 
Ziegler. 75. 161. 

— Die Rheinthalwasserlcitnng der Stadt Elberfeld. 
V. Schneider. 82. 6. L. 80. 720. L. 83. 811 
— Die stndtische Wasserleitung zu Erfurt. 75. 
20. 60. 

— Die W asserversorgungsanlogen der Krupp schen 
Giissstahlfabrik in Essen. 82. 443. — Das Wasser 
werk der Stadt Essen. L. 87. 113. 

— Das Wasserwerk der Stadt Flensburg. 83. *20 
Taf. 1 u. 2. 

— Bericht Ober den Bau der Frankfurter Quell- 
wasserleitung. 74. 576. 584. A) Quellenfassungen 
n. Zusammenleitungen. 678. B) Zuleitungsrnhie 
u. Nebenobjeete. 69.5. C) Anlassen u. Probiivn 
der Zuleitung. 604. — Die Quellwasserleitung 
der Stadt Frankfurt a. M. Fr. Marx. L. 78 
480. — Die Klürbeckenanlage der Stadt Frank 
fort a. M. Lindley. L. 84. 550. 

— Das Wasserwerk in Frankfurt a. d 0. F. 
Schmetzer. L. 76. 423. 

— Die Wasserversorgung in Freiberg i. S. u. die 
hiezu voigenommenen Teichbauten. M. Kraft 
L. 82. 117. 

— Das Wasserwerk der Stadt Fürth in Bayern 
II. Kullmann. 88. 1046, s. a. L. 88. 1120. 

— Die Wasservcrsorgungsanlage in Giessen C. 
Rosonfeld. 84. 679. Ber. 736. 

— Das Wasserwerk der Stadt Gravenhage. R * 
Pichler. L. 79. 477. 603. 

— Das Wasserwerk der Stadt Groningen. B. Sal 
hach. L. 82. 683. 

— Die Wasserwerke in Hamburg. F. A. Meyer 
79. 661. — Unterführung der Saugleitung far 
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das Hamburger Wasserwerk zu Kothonburgsort. 
L. 88. 1120. 

WsS8erTerMrgongs.AnlafrSB. Dit Wassertnrh nr- 
schitdtntr Städtt. Forts<!tioog. 

— Die neuen Wasserwerke in Hannover. 77. 314. 
B erg. L. 80. 284. — Die Erweiterung der Wasser- 
werke von Hannover. Bockeiberg. L. 85. 
81.5. L. 86 207. 

— Das Wasserwerk der Stadt Henley an der 
Themse. J. Church. L. 83. 736. 

— Das Quellwasserwerk von Hohenlimburg. L. 
Disselhoff. L. 86. 417. 

— Die W asserveisorgungsanlagcn von Honens. 78. 
•267. 

— Das Quellwasserwerk zu Iserlohn. 77. 77U L. 
Disselhoff. 76. 44. *76. L. 81. 509. 

— Das Wasserhebewerk zu Ivry. L. 83. 737. 

— Das Wasserbebungswerk zu Julieuhobe. 
Kopka. L 74. 145. 

— Umbau der Kasseler Wasserleitung. O. W ert- 
heim. L. 78 137. 

— Das neue Wasserwerk der Stadt Kiel. 81. 395. 

— Das Wasserwerk der Stadt Koblenz. E. Grahn. 
87. 332. 

— Das Wasserwerk der StadtKrefeld B. Sal- 
bach. L. 81. 320. 

— Das Wasserwerk der Gemeinde Laiz bei Sig- 
maringen. Fritz. 84. 355. 

— Die Erweiterung der Lancaster Wasserwerke. 
J. Mansergh. L. 82. 683. 

— Das Wasserwerk der Stadt Leyden. 79. 16. L. 
88 . 407. 

— Das Wasserwerk der Stadt Liegnitz. W. 
Pfeffer. L. 80. 653. 

— Der Aquaeduct von Lissabon. M.M.v. Weber. 
L. 81. 542. 

— Die Wasserwerke in Liverpool. 0 h. H. Beloe. 
77. 331. *370. — Bau der Wasserversorgung in 
Liverpool. L. 86. 606. 

— Das Wasserwerk der Gemeinde Löffelstelzen. 
C. Kröber. 83. 186. 

— Geschichte u. Beschreibung der Londoner 
Wasserwerke. F. Bolton. L. 88. 918. 

— Die Wasserwerke von Louisvillc. L. 77. 200. 

— Das neue städtische Wasserwerk in Ludwigs- 
bürg. 81. 53. 

— Die Wasserwerke Magdeburgs. Sturmhöfel. 
77. 24. L. 80. 139, 

— Das Wasserwerk der Stadt MOlheim a. d. Ruhr. 
77. 640. 

— Die Wasserwerke zu Nagpoor. L. 74. 44. 

— Die neue Wasserleitung in Neapel. 85. 483. 
608. 

— Das Wasserwerk zu Neunldrchen i. d. Pfalz. 
81. 576. 


Wasserversorgungs-Anlagen. Oi» Wasaermrie rsr- 
ac/iiadtHtr Sfädta. Schluss. 

— Die neue Croton-Wasserleitnng der Stadt New- 
York. 86. »388 L. 86. 683. 

— DasWasserwerk der Stadt Nflniberg. A. Th i o in. 
L. 80. 18. 23. 

— Das Wasserwerk der Stadt Nymwegen. C. 
Schmid. L. 88. 697. 

— Wasserversorgung des Artillerie- Barackenlagers 
von Oldebrock (Niederlande). L. 88. 1120. H. 
Ilinkelmann. L. 88. 799. 

— Die Wasserversorgnngs • Anlagen von Paris. 
Alphand. L. 74. 490. — Dos unterirdische 
Paris. Bel gr and. L. 75. 745. — Werth der 
Wasserwerke in Paris. 86. 615. 

— Die neuen Wasserwerke von Petersburg. J- 
Thomson. L. 81. 96. 

— Das Potsdamer Wasserwerk W. H. L. G reen. 
L. 78. 727, 

— Die neue Wasserleitung in Prag. 8. . . L. 78. 
108. 

— Das Pressburger Wasserwerk. Salbach u. v. 
Wessely. L. 87. 552. 

— Das Wasserwerk in Regensburg. 75. 871. 

— Das städtische Wasserwerk zu Remscheid L. 
Disselhoff. 85. 221. Taf. 6. L. 85. 278. 

— Die Wasserwerke in Rochester. L. 82. 788. 

— Wasserversorgungsanlagen im alten Rom. T. 
Sechbi. L. 77. 236. — Die Wasserleitungen 
Roms. L. 86. 760. 

— Die Quell wasserleitnng der Stadt Salzburg. 76. 
346. Taf. 12. 

— Die Wasserversorgungsanlage von Sandringham. 
79 778. L. 79. 478. 

— Die Wasserversorgungsanlage des(fürstl, Resi- 
denzsclilosses zu Sigmaringen. C. K r o e b e r. 
77. 35. — Das Wasserwerk in Sigmaringen. 82 
382. B. a. oben Laiz. 

— Die Wasserversorgungsanlagen in Stuttgart 
Zobel 88. »836. 

— Geschichtliche Mittbeilungen Ober das Wasser- 
werk der Stadt Ulm. 81. 672. 

— Die Wasserversoignngsanlage von Virginia City 
u. Gold Hill (Nevada). L. 74- 272. 

— Der Trinkwasserapparat im Hafen von Vlies- 
singen. Fr. Kapaun. L. 80. 613. 

— Das Wasserwerk in Warschau. 86. 882. 

— Das Wasserwerk der Stadt Weimar. L. 85. 
477. 920. 

— Mitwirkung der k. k. Oenietmppe beim Bau 
der Wiener Hochquellenleitung. A.Makowiczka. 
L. 74. 386. — Der Bau der Wiener Hochquellcn- 
leitung. C. Mihatsch. L. 77. 168. L. 81. 793. 
82. 6. — Geologie der Kaiser Franz Josepbs- 
Hochquellwasscrleitung. F. Karrer. L. 77. 648. 

— Das neue Wasserwerk in Pottschach bei Wien. 
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L. SSL 478. — Die Wiener- Nenstädter Tief- 
iiuelleuleitung. A. Oelwein. 84: 141. L. 84. 
1-25. 

— Das Wasserwerk zu Witten a. B. B. Oelert 
L. TL 302. 

WasserTcrsorgungs-Anlagen. Neue Wasserwerke 
u. l’rojecte in: 

Freiburg L Br. 74. 4^ Ulm. 74. 4^ Dannstadt. 
L. 24. 110. 34. Krakau, 24. Kegensburg. 

24. l.'iii. Chemnitz. 24. ‘27SI. Langenberg. 24. 676, 
Krfurt. 24.771, GrOnberg. 24.771, Oelsnitz. 24. 
772, Hermerdingen. 24. 728, Inowraclaw (l’rosinz 
Posen). 24. 798, Bottweil. 24. 799, 

LiegniU. 24. 798. 75, 34, Oberhauseu. 25. Mi 
ßeuthen. 25. Klagcnfnrt. 25. 69i Malheim 
a. d. Bohr. 24. 799. 841. 25. 78, Strassburg. 25. 
150, Basel. 25. 227, Dresden 24. 207. 254. 267. 

25. 144. ^ Pforzheim. 24. 491. 25. Char- 
koff. 25. 467, Geisslingen. 25. 468, KUnzelsan. 
25. 470, Bonn. 75.610, Hannover. 74.739.797. 
75. 612, Gels i, Schl, 75. 516, Kcichenbach L Schl. 
25. f>16, Duisburg. 25. 569, Goslar, 25. 560, 
Hoenie. 26. 601, Memmelsdorf. 25. 699, Bocken- 
heiin. 25. 720, Hubelschwetrlt. 25. 752, Neisse. 
25. 764. 833, Salzburg. 25. 839, Troppau. 25. 
840, Kissingen. 25. 897, 

Wilhelmshafcn. 25. Mi Krefeld. 25. Mi l*ots- 

dam. 24. 799. 25. aiÜ. 603. 25. 64i Königsberg. 

25. 662. 26. 219. Schwelm. 26. 22.'l, Mflnsterberg. 
25. 459, Bio Janeiro. 25. 459, Hirschberg. 26. 567, 
Sulzbach (Oberpfalz), 25. 696, Elberfeld. 25. 
108. 25. 727, Görlitz. 24. 552. 797. 25. 32. 232. 
601. 25. 6Ü. 318. 363. 728, 

Liesthal (Schweiz). 22. 2^ Sulzbach bei Saar- 
brücken. 22. 48, Tettnang. 22. 152, Nieder- 
stotzingen 22. 188, Znaim.77. 188, Burghausen. 22. 
215. Bozen. 22. 252, Baisingen (Württemberg). 
TL 282. Naefela (Schweiz). TL 284. Esslingen. 
22. 311>i Kleve. 22. -ML Baden-Baden. 22. 37§i 
Tanger (Marokko). TL Mli Agram. TL Hi, 
Bautzen. 22. 414. Flensburg. 22. 464, Horsena. 
22. 466, Neustadt a. d. H. 22. 469, Ti6is. TL 
472, Banders. TL 506, Karlsbad. 22. 617, Tü- 
bingen. 22. 621, Torgau. 22. 684, 

Wachendorf. 28. 32i Tuttlingen. 28. 184. Dör- 
nach (Schweiz). 78. 344. LauSen a./N. 28. 351. 
Winden. 28. 352. Zug. 28. 352, Lichterfelde. 78. 
495, Verviers. 28. 588, Erlenbach (Württemberg). 
28. 676, Alfeld. K. 710, Bayreuth, 28. 731, 

Biel (Schweiz). 25. 2^ Ho&ngen. 25. 142. Im- 
menatadt. 25, 143. Guntersried. 25 218. 
Meiringen (Schweiz). 85. 31i Gladbach. 85 Mi 
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Wassers. WolffhUgel. 85. 598. — Die Ver- 
änderungen des Spreewassers innerhalb u. ausser- 
halb der Stadt. Frank. L. 88, 1085. 

— Uebergang der Wasserwerke der Berlin-Water- 
works-Compagnie in städtische Verwaltung nebst 
hierauf bezüglichem Ministerialrescript. 14, 171. 

— Vertrag zwischen dem Magistrat u. der eng- 
lischen Gesellschaft. 14, 231 — Leistungsfähig- 
keit der allen Wasserwerke, Maschinen n. Filter. 
14. 656. 657. — Project der neuen Wasserwerks 
anlagen. 14. 655. 687. — Bau u. Krweiterung 
von Wasserwerken. 15. 193. 5.55, Ifi. 2L 54. 
591. 692. 770. II ülL 18. 103. 83. 383. 545. 

— Erweiterung der Wasserwerke, Wassergewin- 
nungsstation am Müggelsee. 88. 124 . 472. 


Berlin. Die Wasserwerke der Westendgesellschaft 

K. Quistorp & Co. bei Charlotten buig. L. 74 
637. — Die Wasserwerke am Hippodrom bei 
Charlottenbiirg. Ifi. 453. — Zur Wasserversorg 
ung von Charlottenburg. TL 5fi- 18, 112. 315 
4.54. 82. 459. 84. m 8Ä. 456. — Die Cbar 
lottenburger Wasserwerke u ihr Betrieb. 83. 
780. 85. 111 8fi. 22. 81 18. — Das Hoch 
reservoir der Charlottenburger Wasserwerke. 
Pinkenburg. L. 81 681. — Lüftungsanlage 
des Charlottenburger Wasserwerkes. F. Käber 
SK *80. — Geschäftsbericht der Charlottenburger 
Wasserwerke. 88. 201 

— Bau u. Erweiterungen der Wasserwerke am Tege- 
lersee. 75. 897. Ifi, 318. II üfi. 569. 18. 102. 82. 
417. 459. 833. 83. .108 81 1.39. — Beschaffenheit 
des Leitungswassers. (Tegeler Wasser.) 18. 605. 
674, 710. 761. 12. 459. 638. 81L 24L 695. 83. 
545. — Uelrer die Tegeler Anlagen u. die Ur- 
sachen der Verschlechterung des von denselben 
gelieferten Wassers. Gill. L 18, 726. — Wasser 
reservoir für das Tegeler Wasser. 19. 579. — 
.\nlage von Filtern für das Tegeler Wasserwerk. 
12, 710. 737. 8Ü. 14L 32L 8L Äffi. 245 2S1 
3IL 4öL 82. fiL 29. 83. 874. 84. 3Ä 82. 
456. — Chemische u. mikroskopische Unter- 
suchungen des Tegeler I.«itung8wasser8. L. SL 
.331 — Sandfiltration n. Algenbildung, nament- 
lich die Chrenotrix-Calamität in Berlin. R. 
Nicbols. L. 82. 118. 30:1 — Wasserwerke u. 
Artillcricschiessplatz. 83. 171. — Versuche an 
den Tegeler Brunnen u. Durchlüftung des Wassers. 
84, :130 — Die Wasserwerke der Stadt Berlin 
am Tegeler See. G. Anklamm. L. Sfi. 759. 

— Errichtung neuer Strassenbrunnen. 15. 302. 
84. :i:t4 — Anlagen von Brunnen u. Fontainen. 
A. Stüler. L. Ifi, 719. — Waaserversorguug 
des Strafgefängnisses am Plötzensee. L. 12.45 

— Tiefbrunnenanlage auf dem Bahnbofe der 
Berlin - Anhaltor Eisenbahn. Wiedenfeldt 

L. II, 34fi. 

— Oeffeutliche Wasch- u. Badeanstalten. 15 466. 

— Das Admiralsgartcnbad. L. 80. 2L — Ke 
neuen Volksbadeanstalten. L. 88. 1015. 

— Rohrlegnng durch den Schifffahrtakanal. H. 
J a n sse n. 14. 498. — Die häufigen Aufgrahnngen 
in den Strassen. TL 124 — Anlage eines Kohr 
tunnels für die Wasserwerke. Genth. L IL 
.’klH, — Anlegung von Water-Closets. 18. 2IL 

— Bleirohre für die Wasserleitang. 83. 108. 

— Tarif u. Regulativ der städtischen Wasserwerke. 
15 lOÜ. 782. 7K5. 786. 787. 788. 789. 792. IL 
415 567. 18. 553. SL 312. 404 — Vor- 
schriften für die .Anlage von Privatwusserleit- 
ungen u. deren Verbindung mit dem Strassen 
rohre. IL Gill. 15 282. — Rechtsfrage zwischen 
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Magistrat n. Polizeiprftsidium Ober Waaserliefer- 
ung an ZahlangeaAnraigc. 2S, 637. 81L IS. '^62 
8L 21. 51. 17,'i. — Zwangaunachliisg an die Waaaer 
leitiing. 8Ö. ‘293 

Kerlln. Etat für Reinigung n. Bosprengnng der 
Straasen. 75. 2.5<>. .346. 12.2Ü3. — Ueber Strassen 
besprengung. 15, 466. IS. 41‘i. HO. 590. 81 ‘2H.3 
85. 670. — Bewässerung der AUeebänme. HL 
961. — Strassonbesprengung, Kanalisation u. 
StraHHcnreinigungswesen. hfi. 876. 

— Polizeiverordnnng n. Ortsstntnt für die Kanalisa- 
tion. Ifi, 525. — Knhrbezng für Kanalisation 
II. Wasserleitung. HL 720. — Mittheilungen über 
liie Kanalisation TL 252. 569. SIL IS, 169 391 
81 282, L. 83, 2ÜL 55. SIS. 734. — Die 
Kanalisation der Stadt. J. Hobrecht. L. 85. 
LZ2. L. 81. 1046. 

— Kanalisation u. Beriesclungsfrage. Grüne- 
berg. L. Ifl, 52'2. — Die Kannlisations- u. Be- 
rieselungsanlagen. L. 83. 696. 

— Rieselfeld-Anlagen in Osdorf. 78. 581. 81 115. 
‘282. — Zur städtischen Spüljauchenberieselung. 
•Alex. Müller. L. Sü. 653. — Mittheilungen 
über die Rieselfelder. Sö, 391. 81 II 82. 235 
83. 199. 88. 717. — Die Rieselfelder im Norden 
der Starlt Fuhrmann. L. 83. 168 

— West-Berlin u. Pots<lam Waterwork.s- Company. 
14, 836. — Westeiid-Gesellsohaft H Quistorp 
dt Co. 75 106. 377. 686 — Pensiousverhält- 
niase der Beamten der Wasserwerke. 76. 25. 

— .Anfsichtapersonal der Was.serleilung. 77. 
252. 

— Wasserverbrauch. 14, 668. 693. 83. 43. 84. 
334. 631. 88. 3Ü2. 959. 

— Wasserlieferung zu Fctierlöschzwecken. Ifi, 153, 

— Wasserverbrauch zu Feuerloschzwecken. 78. 
375. SU 450. 84, 333. 85. 945. 86. 20. — Das 
Feuerlöschwesen in Berlin. 83. lÜÖ. 84. 3.33 
W. Uöbring. L. 83. S3. — Einrichtung der 
Berliner Feuerwehr. 85. 283 

— Maossregcln für die Feuersicherheit der Theater. 
81 546. 

— Anleihe für Kanalisation u. Wasserwerke. 76. 
95. 121 78. 42. — Antrag Stryk einer Reform 
der Kostendeckung für Wasserversorgung u. 
Kanalisation. 8fi. 15, 

— Wasserwerk u. Stempelsteuer. 18. 42. f>56. — 
Steuerfreiheit der Wasserwerke. 78. 482. 525. 
— Wasserwerke u. Gewerbesteuer. 82. 655. 

— Etat der Wasserwerke. 76, 21 18. 452. — 
Verwaltnugsberichte der städtischen Wasserwerke 
75. 658. 76. 493. TL 163. 24Ü. 603. 75. 732. 
73. .546. 81 lÜL 82. 33. 83. fiÜ. 6‘28. 81 
62. 627. 81 ‘2Ü1 88. 3111 957. — Verwalt 
ungsburicht derKanalisatiunswerke. 83 198 L. 
83. 23U. 


Berlin. Kolilensnbmission für die Wasserwerke. 
78.15. 

— Allgemeine deutsche Ausstellung auf dem Ge- 
biete der Hygiene u. des Rettuiigswesens. 81 
489. 585. 1.. 82, 51 1- 53. 620. — Versamm- 
Inng des deutschen Vereins für öffentliche Ge- 
sundheitspflege. 52. 377 . 83. 80. 285. 485. — 
Niitiirforscherversammlung. 86, 797. 809. 

Ilern. Wasserversorgung aus dem Scherlibach. 
78. 487. 

Rcrnbarg. Das städtische Wasserwerk. Ifi, 18, 

— Kanalisation. 81 447. — Wasserverbrauch 
zu Fcuerlöschzweckon. 8fi. 20. — Vergrösserung 
des Wasserwerks. 87. 656. 

Berncastel a. d. M. Wasserleitung. 8fi. 1.5-1. 
81. 22. 

Renthen. Erhebung von Wasserzius n. Fertig- 
stellung des Wasserwerks. 75, 68. .378. — Aus- 
liehnung der Wasserversorgung. 84. 447. 778. 

85. 132. — Wasserverbrauch zu Feuerlösch- 
zwecken. 86. 20. 

Biel (Schweiz). Wasserleitung. 23,21 — Wasser 
mangel u. Wasserversorgung 81 900. — Aus 
dem Verwaltungsbericht der Wasserwerke. 85, 
157 

Bielefeld. Wasserversorgung. 72. 753. 83. 349 
593. — Wasserverhaltiiissc der Stadt. 81L 851. 
Ririnlngham. Was.serversorgung. 83. 6.33. 
Bluomlngton. Der Wasserthurm. ILM. P. Bir 
k i n b i n e. L. 76. 84. 

lioclinni. Regulativ des Wasserwerks. 75. 40.5, 
s. a. 781. 78-2. 783. 784. 785. 787. 788. 789. 791. 

— Rohrvergebung des Wasserwerks. TL 378. 
530. — Oliligatorische Einführung von Wasser- 
messern. 79. .329. — Wasserlieferuiigsvertrag 
zwischen der Stadt u. der Gussstahlfabrik. 79. 
329. — Zusammensetzung des Ruhrwassors in 
der städtischen Leitung. F. Muck. 87. 162 
.•|35. — Betriebsergebnisso lies Wasserwerk.s. 
75, 341, 29, 253. 50. 355. 81 484. 83. 875. 

86. 851. 82. 622. 764. 88. 331L 1060. 
Bockenhelm. Wasserleitung. 75. 720. 76. 125. 

— Kanalisation. TL 149. — Wasserversorgung. 
85, 1063. 

Bologna. Der Aijuaeduct des Kaisers Angustus. 

71 669. — Der Aquaednet. L. SÄ, 339. 

Bonn. Bau u. Betriebseröffnung des Wasserwerks. 
75. 510. — Die Maschinen u. Pumpen des Wasser- 
werks. V. Schneider. 75. 545. — Wasser- 
werketarif. 75. 781. 783. — Die Entwässerung 
der Stadt. J. Stübben. 1. 8L .542. 

Borbeck. Wasserversorgung. 82. 656. — Abhilfe 
gegen Wassermangel. 51. 898. 

Borna. Vorarbeiten znr Wasserleitung. 82. 690. 
Boston. Jahresbericht ülier die Wasserversorgung. 
1 18. 108 — Eiitwässcruiigsaiilage. L. 86. UAL 
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— Das Vortheilungssystem der Bostoner Wasser- 
werke. Sfi. *724. 

Bozen. Wasserleitung. 22. 252. 

Bradford. Die Pumpen des Wasserwerkes. L. 
Hajnis. L. 82. 4Ü. 

Brannsehwelg siehe auch WoUeubQttei. Wasser- 
werkstarif. 25. 781. 788. 782. 790. — Jahres- 
bericht Ober das städtische Wasserwerk. 25. 18. 
77. 20. 28. 50. — Zur Wasserversorgungsfrage. 
82. 718. — Verwaltung der Wasserwerke. 83. 
779. — Wasserverbrauch zu Fcuerl<ischzwei:ken. 
86. 21. — Steuerl)efreiung der Wasserwerke. 88. 

am 

— Die Kanalisation der Stadt. L. M i t g a u. I.. 
78 25. — Liernur's System mit Bezug auf die 
stadtiselien Verhältnisse. L. Mitgau. L. 2IL 
:I27. 

Bremen. Güte des liltrirten Flusswassers fDr die 
neue Wasserleitung. 24. 837. — Erweiterung 
der Wasserkunst. 25. 378 — Das Kohrnetz des 
Wasserwerks. 25. 598. — Wasserwerkstarif. 25. 
782. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. — Das städti- 
sche Wasserwerk. Böttger u. Ohnesorge. 
I.. Ifi. 628. — Wasservcrbraucli zu Feuerloseb- 
zwecken. 81L 2L 

liremerhaTen. Kohrvergebuug für die Wasser- 
leitung. 84. 510. — Die Wasserversorgung 85. 
495 

Breslau. Systematisi-lie Untersuchungen verdäch- 
tiger Brunnen. 25. 688. 22. 214. — Schliessung 
gesundheitsgefälirlicher Privatbninnen. 28. 218. 
77. 214. — Zur Frage der Selbstreinigung der 
Oder. Hulwa. 83. 6.30. 667. — Analysen des 
ültrirten Leitungswassers. 85. 938. 88. 911. 88. 
126. U48. Berichtigung. 88. 60. 

— Wasserversorgung des obcrschlesischen Industrie- 
I>ezirk8 siehe Wasserversorgung u. Wasserver- 
sorgungsanlagen im Sachregister. 

— Bestimmungen für die .Anlage u. Benutzung 

von Privatzweigleitungen vom städtisi^hen Wasser- 
werk. 24. 421. 25. ÜÜ. lÜL 1S3. 2ÜÜ. — Prüfung 
der Wassermesser, sowie Prüfung u. Controle der 
llauswasserleitungen. 25. 2.57 — BesdiaSung 

von Wassennessern. 25. 378. 76. 359. — Das 
Wasserhehewerk, Bau u. Betriebsoröflnung. 28. 
358. — Erweiterung der Wasserwerke. 28. 126 
1 .54. 78. 176. 452. 82. 8L — Wasserconsum. 76. 358. 

— Wasserverbrauch zu Feuerlösdizwcekcn. 88. 
2L — Wasserentnahme u. Wassertarif. TL 14ii 
379. 464. 28. 176. 277. — Die städtische Wasser- 
versorgung früher u. jetzt. V. Schneider. I,. 
88. 791. Anm. 

— Schadenersatz beim Springen von Wasserrohren. 
28. 102. 1 26 . — Brm-h des Ilauptwasserrohrs. 
79. 5.54. — Einwirkungen des Frostes auf Wasser- 
leitungen u. Closetanlageu. 8U. 391. 


— Versuche mit verschiedenen" Koldensorten an 
dem neuen Wasserwerke. 24. 318: s. a. 15. 419. 
28. 561. — Etat der städtischen Wasserwerke 
25. 3L 306. 28. 154. 28, 2Ü3. — Closet- u. Wasser 
Steuer. 28. 676. 762. — Betriebaberichte über 
das städtische Wasserwerk. 22. 768. 28. 762. 88. 
6f>8. 82. 6L 83. 1Ü8. 138. 84. 94. 88. 915. 85, 
936. 994 88. 911. 938. 88, 128 199. 114» - 

— Zur Abfuhr der Fäcalien. 25, 3L — Antrag auf 
EinfUlirung der Schwemmkanalisation. 25. 69. 
— Ortsatatut, betreffeud die Schwemmkanali 
sation. 28. 427. — Kanalwasaer-Pumpwerk. 78 
454. — Berichte über die Kanalisation. 22. 23. 
48 214. 252, 254. 282. 499. 28. 318 28. 639. 82. 
‘.'.'15. 85. 1 10 — Kanalieationssteucr. 22. -37» 
464. — Bcrieseliingsfrage. 28. 340. 453. 491. — 
Beiträge zur Schwemmkanalisation u. Wasser 
Versorgung der Stadt. Hulwa. 83. 630. 667.— 
Die Kanalisations- u. Berieselungsanlngen 85 
1 10 132 L. 83. 696. — Kosten der Schwenim- 
kanalisation. 88. IM. 

— .Schlaclitliofangelegcnheit. 81L 593. — Versamin 
lung des Deutschen A'ereins für Gesundheit- 
p6ege. 88 791. 793. 

Brieg. Aufstellung von Wa-ssermessem. 28 144 
— Betriebsbericht des städtischen AVasserwerks 
28 689. — Hoclireservoir der Wasserleitung. 78 
58 39» — Das Wasserwerk. Förster. 18 
381 — Etat der Wasserwerke. 18. 3Ü. — Was«-r 
geld. 28. 38. — Neue Filteranlsge. 88 *231. 

Brighton. Wasserversorgung. L. 28 739. 

Bromberg. Wa-sserversorgung. 88 263. 

Brooklyn. Wassr-rconsum. 22, 214. — Wasser 
Versorgung durch Kohrbrunnen in eigenthüm 
liclier Weise. 84. 734. — Gekuppelte Rohr- 
liruniien der Wasserwerke. 88. *»»1. 

Bruck s. (I. Mur. Quellwasserleitung. 82. 193. 

Brfino. Vorarbeiten u. Projcct für die Wasser 
Versorgung. 84. 248. 734. 88 2-1.5 — Dividende 
iler Wasserwerksgescllschaft. 88 311. 82 115 
— Ergebnisse der mikroskopischen Untersucliimg 
des städtischen Trinkwassers. A. Rzchak L 
88 729. L. 87. 224. 

Brüssel. Ausstellung für Gesundheitspflege u 
Kettnngswesen. 28 29». — Congress für (ie 
sundheitspflege u. Rettungswesen. 18 46--*. trli 
— Die Organisation der Löschcinrichtungen u. 
die Kanalisulionsanlage. L. 77. 3ÜL — Pas 
Kanalsyslem der Stadt, van Mierlos. 77 71'' 
— Kanalisation der Senne. Stübben. L. 79 
24. — Versuch der Kaiialwasscrreinigung nach 
Whitthread. A. Potermann. L. 28. 198 - 
Ausstellung von Closets. 82. 7'i4. 

Itudzpest. Feuerlöselivorriclitung für das National 
Iheater in PesL K. U o ngsten be rg. 28 165 
Project zu einem Wasserwerk in Ofen. 7t 
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■*l(i.'). — Anleihe fOr die Kanalisation u, Wasaer- 
versorgunir in Fest. 77. tifi. — Ztir Wasserversorgung ' 
von Pest. 8«, 5!t4. SS dal. ÜI. lliL — Die 
Wasserwerke der Stadt. U. Schmidt. L. ÜL | 
— Die Wasserversorgung der Stadt. J. | 
Wein. L. SiL 7.38. — Anleihe für die Wasser- | 
leitung 82, 80.3. — l’rospeet für das neue 
Wasserwerk. 88. 718. 

Bukarest. Wasserversorgung. 8£. itL 


Rnnzlan. Zur Gesehiebte der Rieselfelder. 8iL 
.lös. — Die Wasserleitungs-, Kanalisations- u. 
Kerieselungs .Anlagen der Stadt. Dörich. 84. 
823. — Abhilfe des theilweisen Wassermangels, 
afi. 341. — Projecte zur Abhilfe von Wasser 
mangel. 82. 18. 

Burg. Wasserleitung u. Kanalisation. 8L 441. 
Burgbrohl. Wasserentziehung. 83. 780. 
Burghansen. Wasserleitung. 22. 215 


c. 


CalalN. Bruch des Wasserreservoirs. L. liÄa 4()8. 
Callao (Peru). WasserverHorj'img. L. IX 627. 
Calw« Wasserversorgiing. MIL 55* 

Can statt« Wasserversorgung. 81L i70. 

Carlshftd siehe Karlsbad. 

Corlsnihe siehe Karlsruhe. 

Passel siehe Kasse). 

l»erlno(OberKngadin/ Wasserversorgung. üiL ^42 
(’ette. Wasserradaniagc. L. 84. 

Charkoff. Neue Wasserieitung. ÜL 467. 
Charlottenborg siehe Berlin. 

CharlotteTlIle (Amerika}. Wasserwerk. 80. 6d7. 
CbemniU. Waaserversorgtuig. 2iL '-^79. 75. 467. 
726, 751. liL 2L — Wasw^rsteuer. HL i 75. — 
Krweitening der Hydrantenanlage fOr FeuerlOsch- 
Q. Strassensprengzwecke. 84 7.^ — Vergrrtsser- 

ung der Wasserleitung. 81L 341. 

Chicago« Die Wasserhebungsmaschinen. L. 28. 
12* — Die Wassennerke. L SL 434. — Projeet 
für die Kanalisation der Stadt. Mathewson. 
L. 8L 329. — Projeet für die Wasserversorgung 
der Stadt Golding. L. 82. 117 — Erweiterung 
der Wasserversorgungsanlage. L. 88« 548. 


Chur, Wasserversorgung. Ifl* 554. 8&* 970. 

Cleve siehe Kleve. 

i'leveland. Der Wasserwerks-Tunnel. L. 24 44 
I Coblenz siehe Koblenx. 

('obnrg siche Koburg. 

(’öln siehe Köln. 

Cöthen« Wasserversorgung. 82. 834. 84 131 . — 
Das Wasserwerk der 8tadt. 84 472. 

Cohosset bei Boston. Grundwasserfassung. L. SR. 
676. 

Colberg« Wasserversorgung. 84.593. — Die Hoch 
druükwaoserleitung. Bachs mann. 88. 2.39. 

Colmar L £• Wasserversorgung. 8L 176. » Die 
Wasserv'ersorgung der 8tadt G. Kern. 84 351. 

Constantlnopel siehe Konstantinopel. 

CoDstanz siehe Konstanz. 

* Crefeld siehe Krefeld. 

Crimmitschau« Vorarbeiten zum Bau einer Wasser- 
leitung. 84 923. 

Cronenberg« Bau eines Wasserwerkes. 84 16.5. 

Croydon« Kotwässerung u. Abwasscrl>chandluug 
in der Stadt. B. Latham. L. 24 760, 




Danzig. Versammlung des <lentschen Vereins für 
öffentliche CTCsandheitspflego. 24 21*0. 

— Ansrhluss von PrivathüUHcrn an die Wasser- 
leitung bei fortschreitender Kanalisation. 24 
417. — Die städtische Wasserleitung v. Winter. 
24 291. L. 24 -H4. — Wasserwerkstarif. 24 780. 
783 785. 787. 788. 790. — Wasserqunntum der | 
Quellen. 24 495. — Die städtischen Wasser- 
leitungs-, KanaUsations- u. Bieselanlngen. L. 24 
177. 0. Helm. L. 24 558. — Pelonker Wasser- 
leitung für die Vorstädte Langefulir u. Neufahr- 
wasser. 22* 710. 24 343. 523. — Einige auf 
die städtische Kaualisation bezügliche Analysen 
0. Helm. h. 24 108 — Die Kanalisation n | 


Wasserleitung der Stadt. Veitmeyer. L. 78. 
137 — Berichte ül>er Wasserleitung u. Kanali- 
sation. 24 692. 24 342* 24 254 82* 'ML — 
Kanalisation u. Rieselfelder. 84 248. — Wasser- 
verbrauch zu Feuerlöschzwecken. 84 2L 
Darmstadt« Vorarl>eiten für die Wasserversorgung. 
L. 24 114 24 15L 24 599. 24 IM* — Aus 
fühning eines Versuchsbrunnens durch J. u. A. 
Aird. 24 771. — Zur Uarmstä<it«r Wasser- 
verwkrgiingsfruge. Pfannmöller. L. 24 122. 
E. Sonne u. N. Simons. L. 24 327. — Mit 
theilungen Ober die Wasserversoigung. 24 379. 
739. 24 2Ü4 84 772. 84 24 2Ü4 — An- 
nahme des Lueger schen Projects zur Wasser- 
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Versorgung. IS. 24. — Die Wasserversorgung 
der Stadt Ln eg er. IS. 21- — Das Wasser- 
werk der Stadt J. A. Air d u. Marc. 81 äiiL 
— Pumpversuche. 82. I2S — Die Maschinen- 
anlage des Wasserwerks. L. 82. *>8:1. — Wasser- 
verhninch zu Feuerloselizwecki'n. 8fi 22. — 
Betriehsberichte des Wasserwerks. 83. 4G0 .S4. 
553. Bcr. 60Ö. Hfl. 612. 81. 090. 88. 3iL 

— Analyse der stAdtisehen Brunnenwasser. K 
Schulze. LL 151 . — Zusammensetzung und 
Temperatur des Wassers vom neuen Wasser- 
werk. Wagner. 82. 200 

Ilennaeb (Württemberg). Das Wasserwerk. C. 
K r ö b er. 82. *30. 

Dettingen. Eröffnung der Wasserleitung. 8L 814. 
Diedenliofen. Wasserleitung. 8ir. 120. 

DIeux. Wasserleitung. HL 49ii. 

Döbeln. Ausführung der neuen Wasserleitung 
88. 202 

Dunauwörth. Brauchwasaerversorgung. HL 31)4. 
Dörnach (Schweiz). Wasserleitung. IS. 344 
Dorpat. Die Wasserversorgung. C. Schmidt 
L. HL 720. 

Dortmund. Die Wa.sserwerke der Stadt 14. 279 — 
Entstehung u. Entwicklung des städtisrhen 
Wasserwerks. Keese. 18. 177 211. — Wasser 
werkslarif. HL 780. 781. 782. 783. 78G. 787. 788. 
790. 791. 12 347 — Erweiterungsbauten der 

Wa.s8erversorgungsanlagcn. 81L 170. 81 170 — Die 
Cuiiipound-Kecciver-Pumpmaschine für das Was- 
serwerk. L. 85. 172 — Kohrbruch. 85. t>37. 

— Betriehsergehnisse des Wasserwerkes. 18. 
636. HL 330. 654. 80. 662. 8L 841. 82. 606. 
8iL 671. 84. 677. 85. 637. 81L 862. 82 1088. 

— Kanalisationsproject. 12 633. — Die Kanali- 
sation der Stadt. Marx. L. 82. 788. — Klär- 
anlage für die Kanalisation der Stadt. Marx. 
L. 88. m. 

— Die städtische Schwimm- u. Badeanstalt. Marx. 

L. lä. 603. — Betriebsberichte der Badeanstalt. 
aiL 065. 8L 843. 82. 608. 83. 672. 84. 678. 

80. 734. 82 734. 

Dresden. Etat der alteren Waascrleitung. Ifi. ÜO. 

— Acitere Wasserleitungen u. Brunnen. HL 
643. 

— Das städtische Wasserwerk. B. Salbach. 14. 

207 *254. 301. Taf. 12. 13. 14. — Eingalten an 
den Kath der Stadt, die Wasservorsorgungslrage 
Itetr. 14. 268. — Gutachten Ober die Frage 

„Ist der Bau n. der Betrieb des Wasserwerks 
einer englischen Gesellschaft zu überlassen.“ 
Alfred Stübel. 24. 301. — Grundsätze der 
Wasserahgabe. Alfreti Stübel. 14. 306, s. a. 
15. 108. — Wasserbecken auf dem Albertplatz. 
15. 348. — Rohrbruch. 15. 348 — Mitteilungen 
über das Wasserwerk. 15. 144. 228. 28U.666. 15 1. 


78. HL — Anlegen von Water-Closets. 75. 866. 
— Springen derZinnrohre mit Bleimantei. 15866. 
HL 3lL — Verzinnte schmiedeiserne Bohre. 76 
286. 3,69. — Das Rolirnetz der Wasserleitung 
76. 218. — Uebernahme des Wasserwerks 16. 
218. 398. — Absperrung der Wasserleitungi- 
hauptrohre durch die Feuerwachen. 77. 86. — 
Explosion iin Masebinenhause des Wasserwerks 
HL 683. — Die Verbesserung der Dampfmaschinen 
im Wasserwerk. P. Herz. L. 83. 736. — Als 
gäbe von Wa.sser an Blasewitz. SO. 538. 

— Flus.sverunreinigung. 12 569. 28. 31L — Die 
Waterclosetfrage in Dresrlen u. das M. Friedrich 
sehe Desinfectionsverfahren. IL A. Richter 
80 23. 

— Antrag auf WasserprUfung. 15. 556. — Terrr 
I>eraturmessungen n. Analysen des Leitnngs 
Wassers. 15. 557. 12 423. 424. 18. 416. 417 
HL 642. 8Ü. 735 82. 102 83. 200. 84. 2hl 
85. IHL 80. 150. 820 88. 121L 

— Waisserwerkstarif. HL 780. 783. 784. 785. 78" 

788. 790. 792. HL 21L 632. — Statut für da* 
Wasserwerk. HL 528. 561. — Strassenbespreng 
ung 15. filü. 752. 10. 52 3ÜH. 727. 72 21 
570. 78. 50. HL 28. — Wasserverbrauch. 75 
556. 72 3811 78. 413. lä. 641. 80. 733. 82 

165. 83. 21^ 84. 285. 85. IIÄ. 80. 155 819. 

— lieber die Ncustädtcr, Weisscritz- u. I^ub- 
nitzer Wasserleitung siche Betriebsbericlite. 

— Etat für die Wasserwerke. 70. 6.32. 692. — 

Finanzbericht des Wasserwerks 20. 154. — 
Hetricbsbcrichto des Wasserwerks. 20. 454. 72 
415. 78. 412. HL 639. 80. 732. 82. 101 S2 

204 84. 284. 85. 118. 80. 154. 819. 88.l3i 

Dublin. Die Wasserwerke der Stadt. L. 78. 671 
Parke Neville. 73, 322 358. Taf. C. L IS 
632. 

Düren. Die Trinkwasserfrage. H. Caspari. L 
83 267 — Das städtische Wasserwerk. 80,331 
Lenze. L. 82 2110. 

Dürkheim. Neue Wasserleitung. 88. 1131 

Düsseldorf. Erweiterung des städtischen Wa-sser- 
werks. 74. 612. Ifl. 403 — Wasserwerkstanl. 
75. 780. 783. 784. 785. 787. 788. 789. 790. 84 
(MH. — Betriebsberichte des städtischen Wasser 
Werks. 14. 32L 75. 421. 20. 428. 22 535. S 
493. la. 625. aü. 558. 8L 773. 82. 609. 82 

781. 84. 606. 85. 790. 82 120. 1088. 88J6Ü. 

Duisbnrg. Das Wasserwerk. 24. 796. 76. 551 
Weguer. L. 78. 137 — Wasserversorgung 81 
350. — Wassertarif. 82 22. — Betriebserge!' 
uisse des Wasserwerks. 20. 527. 8£L 560. 81 

738. 82. 796. 83. 704. 80. 183. 82 142 8S. 

130 — Zusammenstellung der Betriebsergebnisse 
in den Jahren 1876 bis 1380 91. 8L 742. 
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Eastbonrnp. Die Punipmascliine iles Wasser- I 
Werks. L. 84. 891. 

Ebingen. Herstellung einer Hoeli(lrackwasserleit- 
ung. 88. fiü. 

Edlnbarg(R)Iinbtirgh). Die Wasserwerke der Stailt 
Lesslie. L. 83. 82t}. — Die Reservoire *ur 
Wasserversorgung. 88. 

Eger. Wasserleitung BL 298. 

Ehrenfrlcdsrsdorf (Sachsen). Erhauiing einer 
IltK'hdruckwaascrIeitung. Sfi. 

Einbeck. Wasserleitung. 88. .'9 Ni. 

Eisenach. Das städtische tjnellwasscrwerk. Kr. 
Ziegler. 75. 181 . — Wiisserwerkstnrif. 75 
782. 783. 784. 78.5. 78«. 787. 788, 790. 792. - 
Wasserleitung nach der Wartburg. Sfi. 998. 

Elberfeld. Mittbeilungen Ober die Wasserver 
sorgung. 75. 108 7«. 727. 77. 8tL 21.5. 601 

78 379 72. IIIL 715. 8Ü. 2fi- 8L 816. - 

Ceber die Wasserwerke der Stadt. V. S c h n e i d e r. 

L. 8Ü. 720. 83L 8. !'■ 83. 811. — Wassertarif. 
81 -109 — Betriebsberichte des städtischen Was 
serwerks. 8L 845. 85. 938. — Wasserverbraurh 
*u Feuerlöschrweckcn. 88. «2, 

Elbing. Zur Wasserversorgungsfrage. 74. 798. — 
Verwendung von Thonrohren »ur Verbindung 
einer .8amnielstube mit dem Reservoir. 78. 3:17. 

Elster (Bad). Eröffnung der Wasserleitung. 87. 
953. 


I Emden. Wasserversorgung 83. 545. — Das Ah- 
fuhrwesen u. Tonnensystem der Stadt. I.. 85. 529. 
Emmerich. Wasserwerk. 86. 342. — Rohr- 
liefemng für das Wasserwerk. 86. 430. 

Enge siche Zürich. 

Erfurt. Ausführung der lluellwasserlcitung. lA. 
771. 7SL *^ü7. — Wassertarif. ~ Die 

städtisch« Wuaserleitung. 2LL tÜI — Kauali 
sation. TL ^15. 

Erleubach (Wortlemberg). Wasserleitung. IS, 67G. 
Kschwege. Wasserversorgung. Sä. lÜ. 

Essen. WasHerwerkstarif. Ja. 780. 7S3. 7S4. 787. 
788. 789. 7iK). — Die WaHserversoigung der Sta<it 
früher u. jetzt Noeldecko. ÖrL 1 1^ — Kr- 

weitemng des Wasserwerks. 8IL 84. 5U>. 
— KinfOlirung von Districtswassermessem. HO. 
UfH. — Das Wasserwerk der Stadt. L. Öx, 1 18. 
— Die Heinigung der städtisclien Abwasser. 
Wiebe. L. äSl. •471. SS. 945. — Vertrag mit 
der Stadt Steele in Betreff der Wasserleitung. 
SSa lÜL 

— Die Wasserversorgnng tler Krupp’schen CJuss 
Stahlfabrik. S4a 148. — Die Versuchsanlage 
der Finna Krupp zur Reinigung der Hausah- 
wasser, L. S&* 815. — Wasserverbrauch der 
Knipp'fichen Oussstahlfubrik für Feueriösch* 
zwecke. Sfi. 

EsMllngeii. Wasserversorgung. 2L 9U). 

Eutingen bei Pforzheim. Waaserleilungeo. S^ 673. 


F. 


Falkenstein L V. Wasserversorgung S4. liSL 7.'14. 
Flensborg. Wasserversorgung. I2.- 404. 78. 4.55. 
79. 527. — Wassertarif. SIL 488. — Das Was- t 
serwork der Stadt. *2<J. Taf. 1 u. 2. — ' 

Proi>e der Pumpmasclunen. SX üiL — Die Städte- , 
reinigungssysteuie mit Berücksichtigung der 
Stadt Flensburg. F. Henningsen. L. 8iL 7<18. 

— Wasserverbrauch zu Fcuerlöschzwecken. 22* 
Frankfbrt a. M* Erklärung der Herren J. u. A. 

Aird bezüglich der QueUwasfHTleitung. Ü, M7. — 
Gegencrkläning der Direction der Actiengesell- 
Schaft Frankfurter Quellwasserleitung. 431. 

— Darstellung des Verhältnisses der Quellwasser- 
leitung zu den Herren J. & A. Aird von dem 
Verwaltungsrath der Frankfurter Quellwasser- 
leitung. Extrabeilage zu Nr. 13^ 74* 445. — Ant- 
wort der Herren J. u. A. Aird. Extrabeilage 
EU Nr. HL 24* 645. — Bau <ler Quellwasser- 
leitung. 24i 576. 584. 7^ 109. 194. 897. 7G. 


30 561. — Einstellung der alten Qoellwasser 
leitung. 75* 19t. — (Jebemahme der Quell- 
wasserleitung flurch die Stadt. 75. 144. 76 .3412. 
771. 77* 570. — Die Spessartquelleii. 75* 511. 
— Aichuug der Quellen. TiL 600. 7£L üL 58* 
~ Störungen im Betrieb der (Quellwasserleitung. 
Ifi* 3L — RohrauswcchsUmg. Ifi* 15ti. — Mit- 
tbeilungej) über die Qucllwaaserleitung. 76 4.31 
458. 496. 095. 78* 218. 81L 392. 84* 102. — 
ErweiUming der Quellwasserleitung. TlL 19G. 
HO. 456. ä4* 102. — Ankauf neuer Quellen. Sü* 
65. 83* 115. 84* 173. — Die Quellwasserleitung 
der Stadt. F r. Mar x. L. 78* 480. — Messung 
des Quellwasserzullusses. 85. 2(L — KohrbrUchc 
bei der Quellwa.sscrleitung. 87* 872. 

— Giesswasserleituug. 84* 608. 85* 

— Die Gnindwasserleitung u. ihre Eröffnung. 85* 
570. 640. — Erweiterung der Gnindwaswrleitimg. 
8L 32iL 
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— Wasserleitung in Bornbeim. HL 493. 18. 3L 

— Schenkung einer Fontaine. 2&. 2H0. 600. — 
Strassenbydranten. Zö. 30S. 83.3. — Gasexplo- 
sion in einem Wasscrieitungsschacht. Ifi. 3L — 
ProcesH wegen des Ur. Volgcr schen Brunnens. 
ZIlÖSL ZS.38Ö. — Ausbeutung des Dr. Volgt^r'sehen 
Brunnens. Z8. 789. — Thonrohre für Druck- 
leitungen. Z8. 331.420. — Wassersainmelbehalter. 
ZIL 218. — Ausbesserung des Hochreservoirs an 
der Kriedbergcr Warte. 80. 593. — Wassermesaer. 
83. 115. — Districtawassermesser. 84. 447. — 
Das Pumpwerk mit Hydranteimetz im Opern- 
bause. K. Wagner. L. 85. 847. — Die Pump- 
maschinenanlage für die Flusswa.sserleitung. 
Köster. L. 8Z. 731. — Hydraulische Anlage 
des Centralbahnhofs. 88. 802. 

— -Strassenbesprengung. Z5. .300. 76. 362. 78. 3L 
79. 142 — Strassenreinigung. 79. 142. 

— Wasserverschwendung. 75. 467. 510. 84. 103. 
Sfi. 765. — WoBsertarif. 75. 782. 783. 784. 786. 
787. 788. 789. 790. 791. 76. 219. 87. 306. — 
Orts-statut für die Wasserleitung. 88. 1096. 

— Bau u. Betrieb der städtischen Wasserwerke. 
79, 179. an 104. 8L 409. — Generalversamm 
hing der Frankfurter Quellwasserleitungs-GeBell- 
schuft. 75. 109. — Betriebsberiehte der Quell- 
wasserleitung. 75. 228. 378 727. Zfi. 430. 78. 
607. 80. 695. 773. — Geschäftsbericht der Wasser 
Versorgung. 88. 33. 

— Einleitung des Kanalwassers in den Main. 76. 
632. 664. ZS. 19. 79. 460. — Kanalisation von 
Sachsenhausen. TL 125 380 617. 79. 460, — 
Mittheilungen Ober den Stand der Kanalisation, 
za. 3L 19. 79. lÜ 82. 834. — Die Anlage 
von Rieselfeldern. W. Lindley. 78.80. — 
Heber das stAiltierhe Schwemmsielsystcm. Lind 
ley. 78. 571. 589. — Die KUrbeckenaulage der 


Stadt. Lindley. L. 84. 550. — Die Klärung 
der städtischen Kanalwasser. Lindley. 88.943 

— Feuerlöscheinrichtung im Theater. 8L OL 82. 
167 — Der Fouerwehrdienst in den Theatern 
84. 576. — Die Feuerlösclianlagen im Opem- 
hause. C. Friedrich. 85. 716. Taf L. 

— Versammlung des Vereins gegen Verunreinig- 
ung der Flüsse, des Bodens n. der Luft. 78. 
456. — Jahresversammlung des Vereins für Ge- 
sundlieitsteclmik. 84. 608. — Versammlung des 
Vereins für öffentliche Gesundheitspflege. 88. 
6.5 416 

— Versicherungsgesellschaft gegen Wasserleitungs- 
Hchaden. 85. 819. 88. 624. 

Frankfurt a. d. 0. Das Wasserwerk. F.Schmetzer 
L. Zfi. 423. — Betriebsbericht des Wasserwerks. 
77.311. — Wasserverbrauch zu Feuorlöschzwecken. 
86. 22. 

Freiberg L S. Die Wasserversorgung der Stadl 
u. die hiezu vorgenommenen Teichbanteu. M 
Kraft. L. 82. HL 

Froibnrg L B. Project zur Verbesserung der 
städtischen Wasserversorgung. 74. 4lL — Wasser 
geldtarif für die neue Brnnnenleitung. 74. 8:18. 
8. a, 75. 782. 783. 784. V85. 786. ZUI 788. 789. 
790. — Die neue Wasserleitung. 75. 424. 77. 
125. — Erweiterung der Wasserleitung 88. 417, 
Frelsing. Versnehsbrunnen. 86. 217 
Freudenstadt. (Quellwasserleitung. 77. 1 26. 80. 

696. — Feuerlöschwesen. 86. 22. 

Fttrtli. Mittheilung über die Wasserversorgung. 
80. LLL 8L 572. 82. 348. 84. 214. 85. 264. — 
Die Pumpstation des Wasserwerkes. IL Kull- 
mann. L. 88. 799. — Das Wasserwerk. U. 
Kuli mann. 88. 1046. L. 88. 1120. 

Fulda. Kosten Voranschlag für die Wasserversorg- 
ung. 8fi. 126. 




Iilftrinlsch. Neuanlage einer WasBerleitung. I 

1 (tt‘> 

(jeestemflnde* Wa^BerverHorgung. ^ 540. 
i)ei88llngeiia Brunnenfrage. 468. Wasser- 
Icitnng. SIL ^ Albwasaerversorgung. MIL 
6y7. j 

Oelsenkirchen. Wasserwerketarif. 75. 781. 783. | 
784. 7»6. 787. 788. 789. 791. — Betriebsresultate , 
(lesGelflenkirchen-Schalker Wasserwerks. 75*838« | 
7IL 632. TL 619. 

Uenna. Die Wasserleitung de Ferrari-Ualliera. 8L 
8L 

dem. Thonrohre für Druckleitungen. 78. 338. — ■ 
Wasserversorgung. 8iL 903. 8iL 1 <4 — Project j 


einer Trinkwaaserleitiing. 8fi. 766. 912. — Neues 
Wasserwerk. 88. 719. 1063. 

Üersweller bei Saarbrücken. Kr^>ffnungder Wasser 
leitung. aiL 970. 

Giessen. Wasserversorgung. 82. 350. 84. 68 

679. Ber. 736. 

Gladbachs Wasserversorgung. 81L 18. 142 

Glasgow# Erinnerungsfeier sur 2Qjä)irigen En>ff- 
nung der Wasserversorgung. 80. 21. 

Glatz. Wasserversorgung. 80. 185. 479. bö2. 

GUuehaa# Feuerlöschwesen. 80. 22# 

Glogao. Die Wasserversorgung der Stadt. A. 
Wingen. L. 87. 583. 
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GSrlitz. Mittheilungen Ober den Bau des Wasser- 
werks. M. 552. 797 . liL 22. 22L «01. HL lili. I 
aiS. 3fii 728. 2i 12!L 670. 649. 683. 18, 2L 4.56, 
713. 3ä. 742. — Strassenbesprengung. 78. 608. 

— Kosten der Wasserversorgung und deren 
Deckung. 78. 8L 80. 21 — Wasserrins Regulativ, 
81. 296. — Betriebsmittbeilangen der Wasser- j 
werke. 84. üB, — Wassermesser. 88, 159 87. 41 

— Ausdehnung der städtischen Wasserleitung auf 
das rechte Ufer der Neisse. 88. 54Ü. 

(•Otlingen. Anlage eines llochdruekbassins. 76. 
60. — Mittheilungen über die Wasserleitung. lä. 
4.31. 71 216. 78 66. — Wa.ssermangel. 87. 
1142. 

Goslar. Wasserleitung. 78, 560. 697. 76. 127. ! 

664. 

Gotha. Wasserleitung. 78. 468. 76. 632. — Be- ' 
triebsergebnisse der ActiengesellHchuft für Wasser- 
versorgung. 78, 468. 78. .380. 79. .627. 81L .392. 

— Kanalisation. 26. 363. 431. 6.32. 78. 344. — 
Die Fcnerlöscbeinricbtiuig im llottiieater. 71 ' 
233. 


Uothenburg. Wasserversorgung. 71 779. 
(ilrBfenroda. Neue Wasserleitung. 86. 912. 
Gravcnhage. Das städtische Wasserwerk. R. v. 

Pichler. L. 76. 477. 603. 

Greifswald. Vorarbeiten nur Wasserversorgung. 
84. 634. 81 23. 

Groningen. Vollendung des nenen Wasserwerks. 
81. 210. — Das Wasserwerk der Stadt B. Sa! 
hach. L. 82. 683. 

Gross>Liehterfelde. Reparatur der Tiefbrunnen- 
anlage für das Wasserwerk. C. Rosenfeld. 86 
207. 

GrHnberg L Schl. Ausführung der neuen Wasser- 
leitung durch J. n. A. Aird. 74. 771. Mittheil- 
ungcii über die Wasserleitung. 78. 379. 423. 469. 
697. — BninnenschlioBsung. 76, 160. 
tirünhein. Absterben der Fische in einem Teiche. 
18. 376. 

Gütersloh. Nouanl.age einer Wasserleitung. 81 
845. 

Gummersbach. Wasserversorgung. 81 296 
Guntersried. Wasserversorgung. TS. 218. 


H. 


Haag. Der ZuHammenbruch de« Uochreservoirs 
für die Wasserleitung. M. v. Pichler. 

L. gyi 12Sl 

Ha^Do Vorarl>citen n. Ban der Wasserleitung 
aiL ^ üiL 824. SÜL M4. HiL lOW. öl 
442. Ber. f>2U. — Die Pumpmaschinen des Wasser 
Werkes. B. Stein. L. Si 7.S1. — Krweiterung 
des Wasserwerkes. SZ. 734. — Sitzung des Be 
zirksvereins „an der Lenne". $1. 338. 
Hagenau. Projeet der Wjisserversorgung. 15. -*^7. 
alt 

Halbcnschwerdt. Das neue Wasserwerk. 7IL 

752. 

Halberstadt. Wasserversorgung liL ^*>8 555. 

aöt «97. HL 2ia » 35 . 

Hall CWürttemberg). Wasserversorgung. IlL 42Ü. 
Halle. Wasserwerkstarif. ÜL 782. 783. 7H4. 78<i. 
787. 788. 789. 792. — Wasserwerksetat. 319. 
~ Erweiterungsbauten u. Keubeschaffungen für 
das Wasserwerk. atL *>98. aiL üL — Das Hoe h- 
reservoir. Lohausen. L. BlL 788. — Die 
Dampfmaschinenanlage für das Wasserwerk. L. 
85. 172. — Wasserverbrauch su Feuerlösch- 
zwecken, afi. 2^ — Kaoalwasserreiniguug. aX 
3Q7. — Die Abwasserv’erhftltnisse. Lohausen. 
88. 945. — Jahresberichte Ober da« Wasserwerk. 

aÄäöL aat.maAtiKL aa^ 479. 

ax 922. aSt *582. 1*>22. 




I 

I 


I 


j 


0«uers]-Reg. s. Jonm. f. Gubol. u. WsMerveni. 


Hamburg« Beschreibung der öffentlichen Anlagen 
für Beleuchtung, WasscrvertMjrgung u. Entwtteser- 
ung der Stadt Hamburg. L. aL ^35. Zur 
Beurtheilung der hygienischen Verhältnisse. 
KUmmell. 88. 3tU. 

— Zur Wasserversorgung. 15. 1 12. 195. 1%. 793. 

TL bL 383^ ai m 22L ^ 35L 94i). 

aiL — Wasserwerkstarif. 25, 780. 783. 784. 

785. — Versorgung mit gutem Trinkwasscr. C. 

Boysen. L. 15. 719. — Die Fluss- u. Botlen- 
Wässer Hamburgs F. Wibol. L. 2üa ö*5*h 
Baumeister. L. IX 744. — Project zur 
WassiTversorgiiiig der Stadt. F. A -Meyer u. 

S, A. Samuelson. 29. 50l. Taf. IX — Die 
Wasserversorgung von Steinwärder. 8L 12(). — 

Die Wasserversorgung der Stadt im Senate. 87 
1053. 

— Deficit in der Kasse der Stadtwasserkunst. 75, 

280. 324. 350. — Filteranlagen der Wasserleit- 
ung. 24L 219. 280. 363. — Sicherung gegen Be 
s<;hädigung durch Kohrbrüche. 2X *>49. — Die 
Wasserwerke n. das Sielsystem. F. A. Meyer. 

79. 661. — Die sechste Pumpmaschine des 

Wasserhehe Werks. 81L üiL — Trinkbrunnen der 
Wus.serlcitung mit Sandfiltration. L. 95, *592. 

813. — Zur Geschichte der Stadtwasserkunst. 

85- 135. 87. 1090. — Wasserfiltration. 8X 
1053. — Hydraulische Anlage im Freihafengebiet 
M. 434. L. hS. mi 1119. — Central-Sandfil- 

25 

Digitized by Google 


402 


WawM'rversorRnng. — III. Ort*rcRister. 


tration des Elbewassers. 88. 62.1. — Das zur 
Wasserversorgung dienende DUckerrohr zwischen 
Rothenburgsort n. Insel Kaltehofe. S. A. Ba- 
muelson. L. 88. 799. — Unterführung der 
Bangleitung des Wasserwerks zu Rothenburgsort. 
L. 88. 1120. 

Hameln. Wasservcraorgung. 8IL 264. 

Hamm. Bau der Wasserleitung. S6. ■842. 4.sQ. 611. 

Hanau. Wasserversorgung. 84. 839 

Hannorer. Vorversuche zu Anlegungeiner Wasser- 
leitung. 14. 739. 797. — Chemische u. mikro- 
skopische Untersuchungen derRicklinger Wasser 
F. Fischer. L. 16. 412. — Bau der Wasser- 
leitung. 16. 612. IfL 654. IL 12li. 216. 18. 
676. — Expropriationsrecht für die Wasserleit 
ung. 76. 4.')9. — Wasserrohre für Hausleitungen, 
üfi. Ü8. — Privatabzweigungen von der Wasser- 
leitung. 72. 320. 502. — Wassertarif. 2L 570. 

— Die neuen Wasserwerke. 2L 314. Berg. 
L 8Ü. 284 — Betriebsberichte des Wasserwerks. 
82. 685. 88. 1097. — Wassermangel u. hier- 
durch nothwemlige Bauarbeiten. 83. 503. — 
Zur Statistik der Was.serversorgnng. 83. 633. 
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U. Vohl. L. 28 552. 

Marseille. Die Wasserversorgung der Stadt. 811. 143. 
Majen. Wasserleitung. 83. 546. 

Meeherulch. Analysen des Trinkwassers. W. 
Meyer. I,. 26. 51. 

Meiringeii (Schweiz). AVasserversorgung. 8Ü. 3L 
Meiumelsdorf. AVasserleitung. 23. 699. 

Meran. Bau der AVasserleitung. 86. 796. — Er- 
öffnung der AVasserleitung. 82. 873. 1032. 
Mergentheim. AA'asserversorgung. 83. 44 
Merseburg, AA'asserversorgung. Sü. 304 86. 644. 
82. 659. 

Metz. F'ortschritte auf dem Gebiete der Gesund- 
lieitspflege LL 840. — Die öffeutliche Wasch- 
u. Balleanstalt. I.. 82. 231. 

Minden. AVasserleitung. 28 608. 86. 127. 854. 
81. 40.'i. — AVassertarif. 82. 1H)3. — Badchans. 
87. loOt). — Der llochbclialter für die Wasser- 
versorgung. E. Dyckerhoff. 88 *762. 


Montreux. Brticli eines AV'asserbehklters. 88 1064 
Moskau. AVasaerversorgung. 83. 174. 83. lo3. 
8L 1091. 

Mühlhausen. AVasserversorgnng. D. 86. 5.52. — 
AA'asserleitung u. Kanalisation. 86. 707. 
Mühlheim a. Kh. AVasscrvorbrauch zu Fcuerlösch- 
zwecken. 86. 23. 

Mülheim ad. K. AnsfOhning des AVasaerleitungs- 
projects auf städtische Kosten. 2A. 799. 841 
23. 18 562. — Das städtische AA'asserwerk. 22. 
640. — Regulativ für die Wasserleitung. 86. 736. 
München. Anträge der Spccialcommission für 
Wasserversorgung. 28 8L — A'orbereitendes 
Programm : L AVasserversorgung. A) Statistik 
des gegenwärtigen Standes. B) A'orarbeiten für 
die Zukunft. 11. Kanaliairung. III. Abfuhr. LL 
287 bis 289. — Project einer Wasserversorgung aus 
den Quellen des Mangfallthales. R. Sa Ibach. 
L. 28 671. — Thiem’s AVaaaerveraorgungsproject. 
28 29. — Bericht über die Verhandlungen u. 
.Arbeiten der AVasserversorgungscommission. A. 
Zenetti. L. 28 740. L. 2L 603, s. a. 80. 18 

— Zur Wasserversorgungsfrage. 23. 727. 28 6L 
220. 288. 21 128 88 218 A. Thicm. 88 596. 

— Techniker für das öffentliche AVasserveraorg- 
iingsw-esen. 28 288. — Referat der Wasser- 
versorgungs-Suhcommission über die vorliegenden 
PnrjecU; einer AA'asserversorgung der Stadt. 88 
81 1 29 — Der A'crsuchsbrnnnen fUr die AA'asser 
Versorgung der Stadt. A. Thiem. 80. 156. 19b . 
^8(7 Tal. 1, 2 u. 8 — Zum Bau der AVasscr 
leitung. 88 456. 530. 88 38. 88 95. 121 — 
AVasserverbrauch der Brauereien. 81. Li8 — 
Wasser für Motoren. 81 1058. 

— A'erwultungsbericht u. Rechnungsabschluss der 
alten AVasserwerke. 23, 663. 28 638. — Jahres- 
berichte über die AVasserversorgung. 85. 605. 88 
458. 81 873. 88. 804. — Vorschriften über AVasser- 
iibgabc. L. 83. 658. — Wasserwerke u. Gewerbe- 
steuer. 81 1059. 

— Die Kanalisation der Stadt. J. Gordon. I.. 
21 118 8. a. 469. — Anleihe für Kanalisation 
u. AA'asserversorgung. 77. 538. — Kanalisation. 
78. 460. 88 593. — Zur Kanalisation von München. 
G. Varren trapp. I- 88.552. — Analyse des 
Abwassers des neuen Schlachthauskanals. A. 
AA' a g n e r. L. 28 8L 

— Feuerlöschvorrichtung für das Theater. 28 68 
KU 115 mit 2 Tafeln. 18 556. 

Münden. Wasserleitung. 81 925. 

Münster. Das städtische Brunnenwasser. J. Kö- 
nig. L. 28 123. — AVasserleitung. 18 648. 715. 
HO. 456. — Erweiterung der AVasserversorgungs- 
anlage. 81 804. — Betriehsergebnisse des AVaeser 
Werks. 88 675. 81 903. 

MUngterberg. Bau der AA'asserleitung. 28 459. 


Wasserverflorgung. — III. Ortsregister. 


407 




Nifels ^Schwei*). WanHerleituiiK. II. 284. 
Na^poor. Die Wasserwerke I.. lA. 

Naaheim (Bad). Wasserversoiyiini?- Sä. 1010 81L2iL 
Naamburt;. Wasserleitnn);. älL 481. 

Neapel. WasaerverhftltnisKe. 85. 287. — Eröffnung 
der Wasserleitung. 81L — Die neue Wa.sser- 

leitung. 85. IH3. 508. — Zur Wasserversorgung 
der Stadt. 8B. ,'t5K. — Wassermangel. 82. 805. 
Nels.se. Das neue Wasserliebewerk 15. I*>4. 83.5. 
28. IM. la. Hd. filO. 

Nennklrcheo (Pfaln). Das Wasserwerk. 8L 57ti. , 
Neustadt a. It. Wa.sserversorgung. TL 460. 
Neustadt (bciMagdeburg) Wasserversorgung. 84.448 : 
NenstUdtel. Neue Wasserleitung. 87. 10.59. 88 2.36 i 
Neviges, .\nlage einer Wasserleitung. 81. 875. 
New-York. Die Wu.sserwerkc von Atlantic City. 1 

I. , 15. 740. — Zur Wasserversorgung. 77. 47. 78. 
148. L. 82. 520. 8Ü lilL 225. aia. 676. - 
Wasserpreis für gewerbliehe Zwecke. Itb 766. 
— tjoellwasser. L. 85. 53. — Die neue Crotoii 
Wasserleitung. 86. *388. L. 86. 583. — Wasser 
thiirm. L. 85. 872. 

Nloderatotslngen (Württemberg). Wasserleitung. 

II. liäi. 

NImes. Die Wasser von Niuies. O. u. A. Du- 
mont. L. Id. 600. 


Niischenrode. Eröffnung der Wasserleitung. 88. 346. 

I Norderney. Wasserversorgung u. Kanalisation 
88. 2Ö3. 

Nordhausen. Ankauf der Wasserleitung durch die 
Stadt. Id. 101. — Wasserversorgung. HL 568. 
505. H. 188. 78 288. 79. 220. — Wassermangel. 
83. .547. — Betriebsergebnissc des Wasserwerks. 
83. 425. — .dus dem Vcrwaltiingsbcricht der 
Wasserwerke 8d. lü. 

Norwood. Die Pumpmascliinen der Wasserwerke 
L. 82. 118. 

Nottingham. Wasserwerke. 85. 108. 

•Mirnberg. Wasserleitung. Ifi, .568. — Untersuch- 
ungen des Pegnitzwassers. U. Kümmerer. I.. 
79. 73.5. — Das sttultische Wasserwerk. A. 
Thiom. L. 81L 18. 23. — Wasserverbrauch zu 
Keuerloschzwecken. SIL 23. — Wassermesser. 8<L 
Ü2. — Vollendung der Wasserleitung. 85. 042. 
— Der Hochbeliülter für die Wasserversorgung. 
E. Dyckerhoff. 88. *760. 

— Die Kanalisatiousfrage. J. Gordon. L. 77. 300. 

— Die neue Badeanstalt. L. 23. 521. 

Nonhead. Notizen über das Wasserwerk. L. 74. 216. 
Nymwegeu. Da88tüdtischcWasserwerk.C. Sch m id. 

I L. 83. 697. 


o. 


Oberhausen. Project einer Wasserleitung. 15. 3lL 
— Chemische Untersuchung von vier Brunnen- 
wassern. W V. d. Mark. 1,. 25. 623. — Feuer- 
löschwesen. 85. 25. 

Oberkassel. Wasserleitung. 82. 658. 
Ober-Ntephansdorf. Artesischer Brunnen. 80. 144. 
Oels L 8chl. Wasserleitung. 25. 516. 

Oelsnitz. Ausführung einer Wasserleitung durcli 
J. u. A. Ainl Id. 772. 

Ofen siebe Budapest 

OfTcnbach. Betriebsergebnisse des Wasserwerks. 

85. 071. 82. 212. 88. 158. 

Oldebrock (Niederlande). Die Wasserversorgung 
des Artillerielagers. ILilinkelmaDu. L. 88. 
799. s. a. L. 88. 1120. 


Oldenburg. Was.serleitungsnroject.78. .56.— Oeffent- 
liche Badeanstalt. 85. 593. — Erbauung eines 
Hochdruckwasserwerkes. 88. 346. 

OlmOtz. Project der Wasserleitung. 82. 442. 
Oppeln. Verfügung der kgl. Regierung in Betreff 
der Brunnen. Ifi. 365. 

Oppenheim a. Rh. Neues Wasserwerk. 88. 776. 
Oschatz, Neue Wasserleitung. Ifi. 492. 8fi. 707. 

82. 768. 8h. 35. 54tL 1152. 

Osnabrück. Die Trinkwosserverbültnisae der Stadt. 
W. TUörner. L. 85. 631. — Znr Frage der 
Wasserversorgung. 82. 876. 

Osterode. Wasserversorgung. 88. 535. 

Oxford. Die Kanalisation der Stadt W. H. W hite. 
L. 28. 25. 


Paderborn. Bau eines Wasserwerkes. 82. 178. 
Padua. Das Trinkwasser der Stadt. B. Coiici. 
L. 83. 738. — Die Wasserversorgungsfragc. F. 
Turola. L. 85. 738. 

Palermo. Wasserversorgung. 85. 702. 

Palmbach (Baden). Wasserversorgung. 83. 706. 
Paris. Die Luftverunreinigung der Stadt. J. Brun- 
faut. L. 83. 737. 


P. 

— Die WaseerversiorgunKS-Anlagen. lA, 154. Al* 
phand. JAz 49U. — Die Wasser von Paria, (J. 
] u. A. Dumont. L. lA^ — Die Wasaer- 
I Versorgung der 8tadt £. Grahn. 18. Ö2. 
j 16V> mit einer Tafel, ^ Kohlenverbrauch der 
I Wasaerhebetuaschinen. L. tiÖ* 138. — Auadphn- 
ung der Wasserversorgung. filL 171- 530. SL 
1 487. 82, iüL 83. 5M. — Belgrand's Thätigkeit 
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in Bezug auf die Wasserversorgung von Paris. 
3. Bertrand. L. 8L IIL — Uas Wasserhebe- 
werk zu Ivry u. das Reservoir zu 'Villejuif. L. 
tÜ 737. — Zur WasserviSrsorgung der Stadt. 
tüL Ü2. üiL 133. — Werth der seit 1807 bestehen- 
den Wasserwerke. 81L 615. — Wasserversorgung 
aus dem Neuenburger See. 88. 1 70. 

— Die Wasserversorgung des neuen Opernhauses. 
L. 7h. .344. — Wasserversorgung u. Entfernung 
der AuswurfstoSe wBlirend der Belagerung 1870 
bis 1871. O. Oesterleii. L. 71 601. — Die 
monumentalen Fontainen in Paris. E. Grahn. 
78. 127. — Wasserv’ersorgung der Ausstellungs- 
anlage n. Gebäude L. 78. 2.37, — Die Stadt 
auf der Weltausstellung 1878; die Anstalten zur 
Wasserversorgung, die grossen Wasserbehälter, 
Herstellung eines grossen Druckleitungssyphons. 
C. Lang. 73. TU. — .-krtesischer Brunnen. 88. 
346. — Die neuesten artesischen Brunnen der 
Stadt. E. Gad. L. 88. 1085. 

— Tarif für Wasserabgabe an Private. E. Grahn, 
78. 161. — Verordnung bezOglich des Wasser- 
bezugs. L. 8L 35. — Wasserverbrauch. 82. 
578. 617. — Wassermangel. 8lL 617. 

— Reinhaltung der Seine. A. D. C 1 a y. L. Tä. . 
828. — Reinhaltung der Seine u. Benutzung des 
Kanalwassers. L. 71 523. — Die Entpestung 
der Seine durch die Berieselungsanlagen zu Gen- 
nevilliers, Finkelnburg. L. 71 589. — Rein- 
haltung der Seine u. Entwässerung von Paris 
Sh. 734. L. 8fi. 606. L. Schräder. L. 86. 359. 

— Das unterirdische Paris. Beigrand L. 2h, 
745. — Das Kanalwasser der Stadt. Ch. Lanth. 
L. 71 526. — Die Rieselfelder u. Kanalwasser- 
reinigungsbassins in Gennevilliers, L. 71 528. 
— Project zur Ableitung der Kanalwasser. Salet. 
L. 78. 108. — Klärung u. Desinfection der städti- 
schen Kanalwasser mit Aluminiumsulfat. Cag- 
nant. L. TS. 108. — Kanalisation u. Beriesel- 
ung. TS. 88. 82. 4Ü. 134 — Znr Kanalisation 
der Stadt. J. Woas. L. 82. 53. — Die Frage 
der Entwässerung von Paris. L. 82. 788. — Die 
Pariser Kanäle u. die Abführung der Spülwasser 
nach St. Germain. L. Journault. L. 82. 738. 

— Strassenbesprengung. 78. 107. — Zur Reinig- 
ungsfrage der Stadt. F. Kapaun. L. SL 237 
s. a. L. 85. 103. 

Pas.san. Wasserleitung. Sfi. 380. 

Peine. Anlage einer Wasserleitung. 81 301. 

Pest siehe Budapest. 

Petersburg. Die neuen Wasserwerke .1. Thom- 
son. L. SL 28. — W asserversorgung. 82. 618, 


(Quedlinburg. Wasserversorgung. 7! 


Pforzheim. Wa.sserleitung. 74. 491. 75. 238. 71 
539. — Feuerlöschwesen. 86. 23. 

Philadelphia. Erweiterung der Wasserversorgung. 
L. 76. 465. — Bericht Aber die Arbeiten der 
Wasserveraorgungscommission. L. 75. 748. L. 

83. 811. — Die Wasserversorgung fflr die .\us 
Stellung. L. Tfi. 523. — Reparatur eines Stand- 
rohrs des Wasserwerks. L. Tfi. 628. — Die Wasser- 
versorgung. L. 8Ü. 139 Birkinbine. L. 79 
136. J. F. Smith. L. 8Ü. 22. R. Hering. 
L. 81 35. W. Col. Lud low. Sfi, 22. — Zur 
Wasserversorgung der Stadt. 81 761. 

Philippopei. Wasserversorgung. 82, 104. 
PhoenixTiile. Die neue Pumpe des Wasserwerks. 

E. Brown. L. 74. 170. 

Pirmasenz. Wasserwerk. 72. 556, 

Piagwitz siehe Leipzig. 

Planen. Wasserwerkstarif. 75, 782. 783. 785. 787. 
788. 789. 793. — Wasserverschwendung. 86. 768. 
— Vorarbeiten zur neuen Wasserleitung. 81 926. 
Posen. Wasserwerkstarif. 75. 781. 788. 784. 785. 
786. 788. 7!äJ. 792. — Wasserversorgung. 75. 395. 
71 348. — Jahresberichte ülrer die städtischen 
Wasserwerke. 8ü. 246. 81. 626 82. 246. 83. 179. 

84. 214 — Analysen des Leitungswassers. SL 
629. 82, 247. 84. 216. — Wasserverbrauch zu 
Fenerlöschzwecken. 86, 23. 

Potsdam. Bau von Wasserwerken. 74. 799. 75. 
31U. 603. 76, Ü4. 332, 496. 568. — Die Pota- 
damer Wasserwerks-Compagnie. 75, 428. 76, 
596. — .Anlagen von Brunnen u. Fontainen. A. 
StOler. L. 76. 719. — Project zur Reinigung 
u. Entwässerung der .Stadt. Vogdt. L. 85l 278. 
Pottschach siehe Wien. 

Prag. Errichtung eines Wasserwerks. 75. 563. 
82. 104. — Die Prager Wasserversorgung. J. 
B e 1 8 k y. L. 75, 746. L. 71 740. — Zur Wasser 
Versorgung Prag's. E. Grahn. 71 162. 299. 
.385 78. 655. 697. P. Sch mich. 71 358. s. a. 

71 660. — Denkschrift über die Wasserversorg- 
ung der Stadt. A. Huppert. L 78. 108. — 
Die neue Wasserleitung. 8. . . L. 78. 1Ö8. — Die 
künftige Wasserversorgung der Stadt. M. D. 
Popper. L. 78, 108. — Proben mit Asphalt 
rohren für die Wasserleitung. 78, 714. — Analyse 
des Quellwassers des Belvedere. F. Stolba. 
L. 8L 139. — Wasserversorgungsprojecte. 8L 
487. 5.52. 631. — Versuchsbrunnen. 82, 280. 
I'ressburg. Qualität des Leitungswassers. 82, 618. 
S6. 219. 86.943. — Eröffnung der Wasserleitung. 
86. 219. — Das städtische Wasserwerk. S a I b a c b 
u. V. Wessely. L. 81 552. 

I* 

. 624. 81. 56. 83 .547 84. 176 —Feuerlöschwesen. 86,23. 
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Kander!«. Wssaermesser. TL 506. 
Kappoltawaller. Die Ziiaammenaetiiing der atadti' 
Bclien Brunnenwaaacr. J. Thicme. L. SR 172. 
Kaatatt. Waaaerveraorgung. 26. 

Batlbor. Waaaerlcitung UL 428. — Feuorlöach- 
weaen. SIL 2äL 

Rawltarh (Schlesien). Tiefbohrang auf Wasser. 
HO 3üL 

Kegensbnrg. Krrichtung einer Actiengesellsrbaft 
rur Ausführung der projectirten Wasserleitung. 
74. 156. — Die Wasscrwerksordnung. L. 75. 
844 — Das Wasserwerk. 25. 871. — Quellen- 
prüfnng u. Temperaturmoseungon. Iß. 596. — 
Die RohmnterfObrungen des Wasserwerks durch 
die Donau u. den Kegen. A. Thiem. L. 22. 
168. — Verlegung eines Rohrstranges unter dem 
Flussbett der Donau u. des Regens. Oruner 
u. Thiem. L. IS. .'H)7. — Uebernahme der 

Wasserwerke durch die Stadt. IlL 340. — Wasser- 
verbrauch SU FeuerlOschsweeken. Sfi. 2ü 
Keiclienbach L Sehl. Wasserleitung. 25. 516. 

81. 211L SaiL 

Keichenbach L E. Wasserwerk. 85. 4K3. 

Relchenbach L V. Vorarbeiten »ur Wasserleitung. 

82. 6,59. 

Reirhenhall. Vollendung der Hochquellenleitung 
aus dem Lustsec. 85. 640. 

Reinig. Bericht Ober die Reinigung der stfldti- 
schen Kanalwasser. Durand -Clay. L. 28.578. 
Reinerz. Wa.s8erleitnng. 80. 788. 

Remscheid. Wasserleitung. 24. 799. 82. 578. 

S4. 255. 886. — Wassertarif. 8iL 425. — Das 


städtische Wasserwerk. L. Disselhoff. 85. 
221 . Taf. [l L. 85. 27H. — Betriebsberichte des 
Wasserwerks. 88. 88. 807. — Pläne für die 
Thalsperre zur Wasserversorgung der Stadt. 
Intze. 88. 1152. 

Rendsburg. Zur Wasserversorgungsfrage. 82. 927. 
1144. 

Rentlingen. Quellwasserleitung. 21. 842. 85. 1-86. 702. 
Reval. Wasserversorgung. 8L 448. 

Riclimond. Die Pumpmaschinen des Wasser- 
werks. L. SL -829. 

Riesa. Zur Wasserversorgungsfrage. 88. 855. 

I Riga. Die Reinigung n. Entwilssernng der Stadt. 
I IL Mal eher. L. 28. 1»8. — Betriebsmittheil- 
ungen des Wasserwerks. 25. 680. 84. 132. 135. 
85. 510. 82. 624. 694. — Zur Wasserversorgung, 
82, .855. 

Rio Janeiro. Wasserversorgung. Iß. 459. 
Rochester. Die Wasserwerke. L. 82. 788. 

Rom. Wasserversorgungsanlagen im alten Rom. 
T. Sech hi. I.. 22. 236 — Komische Wasser- 
leitungen. L. aß. 760. — Zur Wasserversorgung 
dee alten Rom. Th. Beck. 82. 1102. 
Rossweln (Sachsen). Wasserleitung. SS. 
Rotterdam. Wasserwerk. Iß. 655. — Wasserleit- 
ungsgesellschaft. Sß. 30. 

' Rottweil. Wasserleitung. 21.799. 25.663. 80.7.88, 
Rudolstadt. Kanalisation u. Wasserleitung. 83. 
787. Sß, 707. 914. 

Rnhrort. Wassertarif. 83. 876. — Wasserleitung, 
Wusserabgabe und Strassenbesprengung. Sß. 736. 


(i 

Saalfeld. Wasserversorgung. SL 120. 

Saarbrücken. Die neue Wasserversorgung, C. 
Till. L. Iß. 152. — Wasserleitung. 79 10-1. — 
Wasserverbrauch zu Fouerlösclizwecken. Sß. 23. 

Saarbnrg. Wasserleitung. 82. 443. 

Sagan. Wasserversorgung. 75. 516. 77. ,848. 86. 615. 

Saigon. Die Pumpenanlagc der Stadt. 1.. 83. 811. 

Saloniki. Wasserversorgung. 82. 2L 

Salzbrnnn L Schl. Chemische Analyse der 
Kronenquelle. Th. Po leck. L. 83. 878. 

Salzburg. Vollendung der Wasserleitung. 25. 
8.89. — Wassertarif. Iß, 46t). — Die (iuell- 
nasscrleitung der Stadt. Iß. 846. Taf. 12. — 
Zusammensetzung des Leitungswassers. Späng- 
1er. Iß. 459. — Die Stadt u. ihre hygienischen 
Fortschritte. G. Varren trapp. L. Iß. 623. | 
— Betrieb det Fürstenhrunnenleitung. 82. 687, 

St. Etiennc. Die Tbalsperre des Furens u. die 
Wasserversorgung der Stadt. L. 83. 811. , 

Uoucrai-Keg. z. Juura. f. Ciizb«}. u. Wuzzvrven. 


st. Gallen. Wasaerversorgung. 20. 715. 85, 792. 

St. Louis. Die Pumpmaschinen des Wasser- 
werks. L. SL 329. 

St. Wendel. Wasserversorgung. 83, 876. 

Sandringham. Wasserversorgung. 20, 778. L. 

20, 478. 

Sangershansen. Erbauung einer neuen Wasser- 
leitung. 82. 1060, 

Santiago. Wasserversorgung. 83. 252. 

Schalke s. a. Gelsenkirchen. Geschäftsbericht des 
Wasserwerks für das nördliche westfälische 
Kohlenrevier. 88= 478. 

Schmalkalden. Hochdruckwasaerleitung. 80. 707. 

Sctamledeberg. Die Wassorstation am BahnhoL 
Sock. L. 83= IfiS. 

Scliönberg. Wasserleitung. 83, 508. 81. 140. 

ScliSnebeck. Wasserversorgung. 83. 787. 81- 

176 . 85. 320 . 

SchSnIngen. Anlage einer Wasserleitung. 87= 959. 
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Schweidnitz. Wasserwerk. UL IM. 471. 5ft!. 21L 
afiO. HO. 738. ^ — Waaserregulutiv. 15. ;HX). — 
Prüfung der Kohrleitung, xö. 3iiK. — Betriebs, 
ergebnisse des Wasserwerks. IM. .'»88. 
Schwelnfurt. Was.serverbraucli zu Feuerloseh- 
zwecken. SIL 23. 

Schwelm. Wasserleitung. UL 223. 

Schwerin. Die öffentlichen Brunnen. F. Link. 
L. m 823. 

SchwientochlowlU. Wasserversorgung. MIL 128. 
Sevilla. Wasserversorgung. 85. 23. 

Siehenlehn. Wasserleitung. Sfi. 914. 
Sigmaringen. Die Wasscrvcrsorgungdes Schlosses. 
C. Kröber. H.35. — Wasserleitung. 80. 3(l(i 
775. 82. IL aS2. 

Sinzig. Herstellung einer Wasserleitung. MI. lUOU. 
Soest. Wasserversoigung. Mfi. 881. 87. 588. — 
Wassertarif. 87. 927. 

Solingen. FeuerKisehwesen. SIL 23. 

Sonneberg (Meiningen). Wasserversorgung. 12. 848. 
Soran. Betriebaresultate des Wasserwerks Tfi. 
.596. UL 648. 

Sorau a. L. Feuerlöschwesen. MIL 23 
Spalato. Wasserleitungsprocess. SM. 5.36. 

Speyer, Feuerlöschwesen. 81L 23, 

Sprottau. Wasserwerkstarif. 75. 782. 

Stade. Wasserversorgung. 75. 6Ü3. UL 460. 640. 

77. 576. 18. 524. 743. — Kanalisation. 77. 284 
Stassfnrt. Verunreinigung des Bodctlusses durch 
die chemischen Fabriken. B. Wackenroder. 
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